
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 341 

11 Φεβρουάριου 2004 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 4113.179/01/2004 

Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα Ταχύπλοα Σκάφη 
2000 (ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΟϋΕ ΟΡ 3ΑΡΕΤΥ ΡΟΒ ΗΙΘΗ 
3ΡΕΕϋ ΟΒΑΡΤ 2000), όπως αυτός υιοθετήθηκε από 
τον ΙΜΟ, σύμφωνα με την απόφαση Μ30 97(73)/05-12- 
2000 ". 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο τέταρτο του Ν. 2208/94 «Κύρωση του Πρω¬ 
τοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» 
(Α' 71) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 4 
του Ν. 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ¬ 
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α' 23). 

2. Την απόφαση Μ30 97(73) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 5η Δεκεμβρίου 
2000 απάτην Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας (Μ30). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/85 «Κυβέρ¬ 
νηση και κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και τροποποιήθη¬ 
κε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α'38). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο πρώτο 

1. Γίνεται αποδεκτός για εφαρμογή στα πλοία με ελλη¬ 
νική σημαία που εκτελούν πλόες εσωτερικού ο Διεθνής 
Κώδικας για τα Ταχύπλοα Σκάφη (ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ 
ΟΟϋΕ ΟΡ 3ΑΡΕΤΥ ΡΟΒ ΗΙΘΗ 3ΡΕΕϋ ΟΒΑΡΤ) ο οποίος υι¬ 
οθετήθηκε με την Μ30 97(73) απόφαση της Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφαλείας (Μ30) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ). 

2. Τα κείμενα της απόφασης Μ50 97(73) σε πρωτότυπο 
στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, 
παρατίθενται ως ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β αντίστοιχα στην 
παρούσα απόφαση. 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και 
του Ελληνικού κειμένου του Κώδικα που γίνεται αποδε¬ 
κτός με την απόφαση αυτή, κατισχύει το Αγγλικό. 


ΜΕΡΟΣΑ 

ΒΕ50ΙΛΠΊΟΝ Μ30.97(73) 

(θόορίθό οπ 5 ΟθΟθΓπόθΓ 2000) 

ΑϋΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΟϋΕ ΟΡ 3ΑΡΕΤΥ 
ΡΟΒ ΗΙΘΗ-3ΡΕΕϋ ΟΒΑΡΤ, 2000 (2000 Η50 Οοόθ) 

ΤΗΕ ΜΑΒΙΤΙΜΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΒΕΟΑίϋΝΘ ΑγΙιοΙθ 28(ό) οί ΙΙίθ ΟοπνοπΙιοπ οη ίίΐθ ΙπΙθγ- 
ηαίίοηαΙ Μ3πίίΓηθθΓ93ηίζ3ΐίοηοοηοθΓηίη9ΐίΐθίυηοΙίοηδοί 
ίίΐθ ΟοπιπιίίΙθθ, 

ΝΟΤΙΝΘ ίίΐθ ΙηΙθΓηαΙίοηαΙ Οοόθ ίοΓ ίίΐθ δβίθίγ οί ΗίρΐΊ- 
δρθθό Οι-αίΙ (1994 Η30 Οοόθ) 3ηό οίιβρίθΓ X οί ΙΙίθ ΙπΙθγ- 
ηθΐίοηθΐ Οοπνθηίίοη ϊογ ίίΐθ 3θίθ1γ οΐ Ι_ίίθ 3ί 3θθ (501Α3), 
1974 (ίΐθΓθίηθίίθΓ ΓθΐθΓΓθό Ιο 35 «ίίΐθ Οοηνθηΐίοη»), ννίιίοίι 
πιβόθΐόθ 1994 Η30 Οοόθ πΐ3ηό3ίθΓγ υηόθΓίίΐθ ΟοηνθηΙίοη, 

ΒΕΟΟΘΝΙΖΙΝΘ Ιίΐ3ί όθνθίορπίθηί οί ηονθΙ 1γρθ5 βηό 
5ΪΖΘ5 οί ΟίρΙι-δρθθό 0Γ3ίΙ 3πό ίιπρΓονθΓηθηίδ οί πιβπίίπΐθ 
53ίθίγ 5ί3Π03Γ05 5ΙΠΟΘ ίίΐθ 3όορίίοπ Οί ίίΐθ 1994 Η30 Οοόθ 
ΠΘ0Θ55ΪΪ3ΪΘ ίίΐθ ΓθνίδΙΟΠ οί ίίΐθ ρΓονίδίοηδ ίΟΓ ίίΐθ όθδίρη, 
οοηδίΓυοίίοη, θςυίρπίθηΐ βηό ορθΓθίίοη οί ΟίρΙι-δρθθό ΟΓθίί 
ίη ΟΓ0ΘΓ ίο πίθίηίθίπ ίίΐθ ίΐ^ίΐθδί ρΓ3θίίθ3ΐ ΙθνθΙ οί δθίθίγ, 

ΝΟΤΙΝΘ ΑΙ_30 ΓθδοΙυίίοη Μ30.99(73) όγ ννίιίοίι ίΐθόορίθό 
θπίθηόΓΠθπίδ ίο οίΐ3ρίθΓ X οί ίίΐθ ΟοηνθηΙίοη ίο πΐ3ΐ<θ ίίΐθ ρπ> 
νίδίοπδ οίΐΗθ ΙηΐθΓΠθΙϊοηθΙ ΟοόθίοΓίίΐθδθίθίγοί Ηίςίι-δρθθό 
ΟΓθίΙ, 2000 (2000 Η30 Οοόθ) πΐ3ηό3ίθΓγ υηόθΓίίΐθ Οοηνθη- 
ίίοη ίοΓ ίιίρίι-δρθθό ΟΓθίΙ οοπδίΓϋοίθό οη ογ βίίθΓ 1 ϋυΐγ 2002, 

ΗΑΝ/ΙΝΘ ΟΟΝδΙϋΕΒΕϋ, 3ί ϋδ δθνθηίγ-ΙίιίΓό δθδδίοη, ίίΐθ 
ΐθχί οί ΙΙίθ όΓ3ίί 2000 Η30 Οοόθ ννίιίοίι ίιβδ όθθη όθνθίορθό 
ίοΙΙοννίηρ ΒίΟοΓουρό Γθνίδίοη οί ίΤΐθ 1994 Η30 Οοόθ, 

1. ΑϋΟΡΤ3 ίίΐθ ΙηίθΐΎΊθΙίοηθΙ Οοόθ οί δθίθίγ ίοΓ Ηίρό- 
δρθθό 0Γ3ίί, 2000 (2000 Η30 Οοόθ), ίίΐθ ίθχί οί ννίιίοίι ίδ δθί 
ουί Ιη ίίΐθ Αηηβχ ίο ίίΐθ ρΓθδθηί ΓθδοΙυίίοη; 

2. ΙΝΝ/ΙΤΕ3 ΟοηΐΓβοίίηρ ΘονθΓηιτίθηΙδ ίο ίίΐθ Οοπνθηίίοη 
ίο ηοίθ ΐίΐ3ΐ ίίΐθ 2000 Η30 Οοόθ ννίΙΙ ΙθΚθ θίίθοί οη 1 ϋυΐγ 
2002 υροη θηίΓγ ίηίο ίοΓΟθ οί ίίΐθ θΓηθηόπίθηίδ ίο οίιβρίθΓ X 
οί ίίΐθ ΟοηνθηΙίοη; 

3. ΒΕΟΙΙΕ3Τ3 ίίΐθ 3θογθ13γυ-Θθπθγ3Ι ίοΙΐ'θηδπιίΙοθΓίίίίθό 
οορίθδ οί ίίΐθ ρΓθδθηί ΓθδοΙυίίοη βηό ίίΐθ ΙθχΙ οί ΙΙίθ 2000 
Η30 Οοόθ οοηίθίηθό ίη Ιίΐθ Αππθχ ίο 311 ΟοηίΓθοΙίηρ Θον- 
θΓηπίθηίδ ίο ΙΙίθ ΟοηνθηΙίοη; 

4. ΡίΙΒΤΗΕΒ ΒΕ0υΕ3Τ3ίίΐθ3θ0Γθΐ3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ ίο ΐΓθηε- 
πιίί οορίθδ οί ίίιίδ ΓθδοΙυίίοη βηό ίίΐθ Αηηθχ ίο 311 ΜθΓηβθΓδ 
οί ίίΐθ θΓ03ηίζ3ΐίοη ννίιίοίι βγθ ηοί ΟοηίΓθοΙίηρ ΘονθΓη- 
ηίθηΐδ ίο ίίΐθ ΟοηνθηΙίοη. 
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ΑΝΝΕΧ 

ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ €ΟΒΕ ΟΓ 8ΑΡΕΤΥ ΡΟΚ ΗΙΟΗ-δΡΕΕϋ ΟΚΑΓΤ, 2000 

ΟΟΝΤΕΝΤ5 


ΡτεαπιΜε 


ΟΗΑΡΤΕΚ 1 - ΟΕΝΕΚΑΕ ΟΟΜΜΕΝΤ ΑΝΩ ΚΕ<31/ΙΚΕΜΕΝΤδ 

1.1 Οεηεπιΐ οοπηηεηίδ 

1.2 Οεηετπΐ ιείμιίΓεπιεηΙδ 

1.3 Αρρίΐοαίκαι 

1.4 ΟείτηίΙίοηδ 

1.5 διιτνεγβ 

1.6 ΑρρΓονβΙδ 

1.7 Μαίηίεηαηοε οί εοηΰίΐίοηδ αΰετ δυτνεγ 

1.8 Ηί§Η-8ρεε(1 ΟγηΛ δδίείγ €βι1ίίΐθ3ΐε 

1.9 ΡεπηίΙ Ιο ΟρεΓ3ΐε Ηί§Η-8ρεε(1 €γ3Λ 

1.10 Οίηίτοί 

1.11 Εφίϊναΐεηΐδ 

1.12 Ιηίοπηαίίοη Ιο 1κ πΐ3ί1ε 3ν3ϋ361ε 

1.13 ΡατΟιεΓ ΰβνείορτηεηΐδ 

1.14 €ίτου1ίΐίίοη οί δβίείγ ίηίοπηΗίίοη 

1.15 Κενίε\ν οί ΰιε Οοΰε 


(3ΗΑΡΤΕΚ 2 - ΒϋΟΥΑΝΟΥ, 5ΤΑΒΙΕΙΤΥ ΑΝϋ δϋΒΩίνίδΙΟίν 

Ρ3γ 1 Α - ΟεηεΓαΙ 

2.1 Οεηεταί 

2.2 Ιηΐ3θί Ρυογβηεγ &η<3 \ν3ΐετΙί£Ηΐ αηΰ ννθ 2 ί 1 ιειΐί@Ηΐ ίηίε^ηίγ 

2.3 ΙηΙβεΙ δ&ΒΠίΐγ ίη ΰιε (ϋδρίβεετηεηΐ πκκίε 

2.4 ΙηΙβεΙ 8ΐ3βίϋίγ ϊη ΰιε ηοη-ΰϊδρίαεεηιβηί ηιοΰε 

2.5 ΙηίΑεΙ βίΒΜίίγ ίη ΰιε ίτΗηδίΰαηαΙ ηκχίε 

2.6 Βηογδηεγ 3ηΰ δ&βίΐίΐγ ίη ΰιε ΰίδρίβεεηιεηί πιοΰε ίο11οννίη§ ΰ3ΐΉ3§ε 

2.7 Ιηε1ίηίη§ 3ηΰ δΟβίΙίίγ ίηίοΓτηαίίοη 

2.8 Εθ3<ϋη§ 3ηά δΐηβίΐίΐγ 35δε58πιεηί 

2.9 ΜΗτ1άη§ αη<3 ΓεεοΓΰίη§ οί ΰιε άεδί§η \ν3ΐεΓΐΐηε 

ΡαιΊ Β - ΚεηιιΪΓειηεηίκ Γογ ρ&$$εη§εΓ εΓβίΙ 

2.10 ΟεηεΓαΙ 

2.11 ΙηΙηεΙ 3ΐ36ιϋΙγ ίη ίΚβ <ϋ5ρΐ3εετηεηΙ ηιοΰε 

2.12 ΙηΙβεΙ δίεΐιίΐίΐγ ίη ΰιε ηοη-ΰι χρίΕεετηεηΙ πιοάε 

2.13 Βιιογαηεγ 3ηΰ δΰΰηΗίγ ίη ΰιε ΰίδρίβεειηεηί τηοάε ίοΗο\ντη§ ΰππίΒβε 

2.14 Ιηεΐίηίη^ 3ηΰ δίπΡίΙίΐγ ίηίοπτίΒΐίοη 
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ΡβΓί ^ - ΚίρίτειηίΐιΙ* ίοΓ €3 γ§ο ογϊ(( 

2.15 Βυογαηογ 3η<1 δώΒίϋΐγ ιη ώβ ίϋδρίβοετηεηΐ ηκχΐβ Γο1Ιο\νίη§ ώχηζ 

2.16 Ιηεΐιηίη^ 

(7ΗΑΡΤΕΚ 3 - 8ΤΚυ<:τυΚΕ8 

3.1 ΟεηβΓ&Ι 

3.2 Μαίεπαΐδ 

3.3 δίηΐϋίιίΓαΙ δίτεπ^ΰι 

3.4 (Ιγείίε 1ο3<ΐ5 

3.5 ϋ68ΐ§η οπίβπΕ 

3.6 Τπβίδ 


ΟΉΑΡΤΕΚ 4 - ΑΟΟΟΜΜΟϋΑΤΙΟΝ ΑΝϋ Ε80ΑΡΕ ΜΕΑ81ΙΚΕ8 

4.1 ΟβηετΕί 

4.2 ΡιιΒΙϊε 3(1(ΐΓε53 αη<1 ιηίοπηβ^οη δγδίειη 

4.3 ϋβδί^η 30οβΐ6Γ3ΐίοη Ιενεΐδ 

4.4 Αοοοπιπκχΐβίΐοη <1β8ί§η 

4.5 5ε3θη§ εοηδϊτυείίση 

4.6 δαίεΐγ βείΐδ 

4.7 Εχιΐ8 3η(1 ηιεβηδ οί 6803ρβ 

4.8 Εν3οιΐ3ΐϊοη ιίπιε 

4.9 Β3§§3§6, 8ί0Γ€8, δΐιορβ 3Π<1 03Γ@ο εοΐΐΐραιΐιηεηίδ 

4.10 Νοϊδβ Ιβνεΐδ 

4.11 ΡΓοίβοΐΐοη οί Λε α-ε\ν 3ηά ρ3δδβη§βΓ8 


ΟΗΑΡΤΕΚ 5 - ϋΙΚΕΟΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝΤΚΟΕ 8Υ8ΤΕΜ8 

5.1 ΟβηοΓ3ΐ 

5.2 Κείίβΐήΐίΐγ 

5.3 ΟεπιοηδίΓΗΐιοηδ 

5.4 (Τοηίτοί ροδϊΐίοη 


ΟΗΑΡΤΕΚ 6 - ΑΝ€ΗΟΚΙΝΟ, ΤΟλΥΙΝΟ ΑΝϋ ΒΕΚΤΗΙΝΟ 

6.1 ΟεηβΓ3ΐ 

6.2 ΑηεΗοηη§ 

6.3 Τονντη§ 

6.4 ΒεΓί1ιίη§ 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 7 - ΕΙΚΕ δΑΕΕΤΥ 
ΡβΓί Α - Οεηβπιΐ 

7.1 θ€Π6Γ3ΐ ΓβφΐΪΓβΠΙβηίδ 

7.2 ϋβίϊηίΐίοηδ 

7.3 013881 ΠοΛίΐοη οί $ρ3εε αδβ 

7.4 δίηιοαίΓΕί ί\τβ ρΓοίεοίίοη 

7.5 Ραβί αηά οώβΓ ίΐβπυηβϊιΐβ ί1αί<1 ΐαηΐίδ 3ηά δγδίβπΐδ 

7.6 νβηϋΐαάοη 

7.7 Ρίτε (ΙβΙεεήοη αικί εχίίη§υίδΜη§ δγβίεηΐδ 

7.8 ΡΓΟίββίΐοη οί 8ρβΟΪ3ΐ·03ΐβ£ΟΓγ 8ρ30β8 3Π<ί ΓΟ-ΓΟ 8ρ3068 

7.9 Μϊδοείίβηεοαδ 

7.10 Ρίτείΐ§ΗΓβΓ'5 οαίίϊίδ 

Ρ 3 Γί Β - ΚβςιιίΓεπιβηίδ ίθΓ ρβδδβηεβΓεπιίΙ 

7.11 Αιταη^βΓηεηΙ 

7.12 νεηϋΐ3ίϊοη 

7.13 Ρίχεό δρπηΜετ δγδίεχη 

Ρ»Γί Ο - ΚεςαίΓβιηβηίδ ίθΓ ε»Γ§ο επϊίί 

7.14 Οοηίτοί 8ΐ3ΐϊοη 

7.15 03Γ§ο δραεβδ 

7.16 Ρΐχβ(1 δρπηΜβτ δγδίβιη 

Ρβϊΐ ϋ - ΚεςιιΪΓειηεηίβ Γογ οΓβίί ηπιΙ ε3Γ§ο $ρ9εε$ ίη1εη8β8 ίοτ 
ίΗβ € 3 ΓΓΪ 3 §ε οί 83η§εΓοαδ §οο<1* 

7.17 ΟβηεΓβΙ 


ΟΗΑΡΤΕΚ. 8 - ΕΙΡΕ-δΑνίΝΟ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕδ ΑΝϋ ΑΚΚΑΝΟΕΜΕΝΤ5 

8.1 Οεηβπιΐ βηά άβΡηιΙίοηδ 

8.2 ΟοπιιηυηίεΒίίοηδ 

8.3 Ρετδοηαΐ ΗΓε-δ3νϊηβ ιρρίίοηοεδ 

8.4 ΜυδΙβΓ Ιϊδί, βτηβΓ§εηογ ϊηδίηκΛίοηδ αικί ηίδηυβίδ 

8.5 ΟρβΓ3ΐϊη§ ίηδίηιαίοηδ 

8.6 δατνίνΕί οΓβίΐ 5ΐο\ν3§ε 

8.7 δατνίναΐ οταίΐ 3η<1 Γβδευβ 6ο αΐ ετη63Γ^3ΐϊοη 3η<1 Γβοονετγ 3 ΐΤΕη§βπιεηΙδ 

8.8 Είπε -ΰιτο\νϊη§ 3ρρ1Ϊ3ηεβ 

8.9 Ορετ3ΐίοπ3ΐ Γβ3(1ίηβ85, ιααίηίεηαηςε αη(1 ίηδρεείϊοηδ 

8.10 δατνίναΐ 0Γ3β αικί Γβδεαβ 6θ3ΐδ 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 9 - ΜΑΟΗΙΝΕΚΥ 

Ρ«ϊγϊ Α - ΟεηεΓ&Ι 

9.1 ΟεηεΓαΙ 

9.2 Εη^ίηε (§εηεΓ3ΐ) 

9.3 0&8 ίυιΐιϊηεδ 

9.4 ϋϊεδβΐ εη^ίηεδ Γογ πιαίη ρΓορυΙδίοη βικί εδβεηίϊαΐ αυχίΐίαηεδ 

9.5 ΤΓ3ηδΐηΪ8$ίοη$ 

9.6 Ρτοραΐδίοη ίοκΐ ΙίΛ ίΐενίεεδ 

ΡβγΙ Β - ΚβςαΐΓεπιεηΙδ Γογ ρα$$εη£εΓ ογηΓϊ 

9.7 Ιτκίερεηίΐεηί ηηεαηδ οίρΓορυΙδίοη ίστ 03ίε§θΓγ Β ετ3Ϊ1 

9.8 Μβ3Π8 Ιθ ΓβίΐΙΓη ίΟ 3 ρθΠ θί Γθί\ΐ§ε ίθΓ 03ί8§ΟΓγ Β 0Γ3ίϊ 

ΡβΓί Ο - ΚεςιιίΓειηεηΙδ Γογ ε&Γ§ο ογηΓΙ 

9.9 Εδδεηίΐαΐ πΐ3ε1ιϊη6Γγ οηά οοηίτοί 


ΟΉΑΡΤΕΗ 10 - ΑυΧΙΕΙΑΚΥ 3Υ8ΤΕΜ8 

Ραιΐ Α - ΟεηβΓαΙ 

10.1 ΟεηεΓβΙ 

10.2 Αιτ3η§ειηεηΙ οί οϊΐ ήκΐ, 1οί>πο3ίίη§ οίΐ 3η(1 οίΗβΓ ΟβπττηβΜε οϊΐ 

10.3 Βϊ1§β ρυτηρίη§ 3ΐκ1 <ΐΓ3ίη3§ε δγδίεηΐδ 

10.4 Βαίίβδί δγδίειπδ 

10.5 ΟοοΙίη§ δγδίεηΐδ 

10.6 Εη^ιηε 3 Ϊτ ίηίβΐίε δγδίεπίδ 

10.7 νεηίίΐαΐίοη 8γ8ίετπ8 

10.8 Εχ1ΐ3ΐΐ8ΐ δγδίεηΐδ 

ΡβγΙ Β - ΚεηυΪΓεπιεηίδ Γογ ραδδεη§εΓ ογηΓΙ 

10.9 Βί1§ε ρυιηρίη§ 3η<1 <±Ήίιΐ3§ε δγδίεηΐδ 

ΡαΠ Ο - ΚεςυΪΓειηεηίδ Γογ ε&Γ§ο ογοΓΓ 

10.10 Βί1§ε ρυτηρίη§ δγδίετηδ 


ΟΗΑΡΤΕΚ Η - ΚΕΜΟΤΕ ΟΟΝΤΚΟΕ, ΑΕΑΚΜ ΑΝϋ 8ΑΡΕΤΥ 8Υ8ΤΕΜ8 


Ρ»Γί Α - ΟβηεΓ&Ι 

11.1 ϋείτηίίίοηδ 

11.2 Οεηεταί 

11.3 ΕηιεΓ§εηεγ εοηίτοΐδ 

11.4 ΑΙαπη δγδίεηι 

11.5 83ίείγ δγδίεηι 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 12 - ΕΕΕΟΤΚΚΙΑΕ IΝ8ΤΑΙΧΑΤΙΟΝδ 


Ραιΐ Α - ΟεηβΐΉΐ 

12.1 Οεπεταί 

12.2 Μαίη εοατεε οί εΐεείτϊεαΐ ρο\νβΓ 

12.3 Επΐ6Γ§6ηςγ δοιίΓεε οί βίεείτίεαΐ ροννεΓ 

12.4 8ΐαι1ΐη§ αιτ3ΐι§ειηεηΐ8 ίοΓ ετηεΓ§εηεγ §εηεΓ3ΐίη§ δείδ 

12.5 3ΐεβπη§ αη<1 δία&ίΐΐζαΰοη 

12.6 Ρϋεεαιιίίοηδ α§αίηδί δΐιοοίί, ίΪΓβ αηά οίΗβΓ Ηαζαπίδ οί εΐεείτίοαΐ οή§ίη 

ΡαιΤ Β - ΚεςιιίΓειηβηίδ Γογ ρα$$εη§εΓ εΓαίϊ 

12.7 ΟεηεΓαΙ 

ΡβιΤ ^ - ΚεηιιίΓεπιβηί$ ίοΓ ε&Γ£0 «χβίί 

12.8 Οβη6Γ3ΐ 


(ΉΑΡΤΕΚ 13 - ΝΑΥΙΟΛΤΙΟΝΑΕ Ε<}υΐΡΜΕΝΤ 

13.1 Ν3νϊ§3ίΐθη (§6Π6Γ3ΐ) 

13.2 ΟθΠΐρ388βδ 

13.3 δρββίΐ αη<1 <ϋ8ΐαηεε ηιβαδίίΓεπιεηί 

13.4 ΕοΗο-δουη(ϋη§ (Ιβνϊοβ 

13.5 Κη(13γ ϊηδίαΐΐαίϊοηδ 

13.6 Εΐεείτοηΐε ροδίίίοηΐη£ δγδίεπίδ 

13.7 ΒαΙε-οί-ίιιτη ηκϋοαίοΓ αηύ ηιώΐβτ αη^ΐε ϊηώεβΙοΓ 

13.8 ΟΛβΓ Π3νί§3ίΐθη3ΐ 31(15 

13.9 δβατεΗΙϊ^Ηΐ 

13.10 Νϊ§1ιΙ νίδίοη εςαίριηεηΐ 

13.11 8ΐεβΗη§ απαηβεηιεηΐ 3ΐκ1 ρτοριιΐδίοη ϊηίϋεαΙοΓδ 

13.12 ΑυΙοιτιαίίο δίεεηηβ ακί (αυΐοηιβίίε ρίΐοί εςιιίριηβηΐ) 

13.13 ΡεΓίοπτΐ3ηοε δίαικίακίδ 


ΟΗΑΡΤΕΚ 14 - ΚΑϋΙΟΟΟΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝδ 

14.1 Αρρίίεβϋοη 

14.2 Τεπτίδ 3ΐκ1 (Ιεβηΐίΐοηδ 

14.3 Εχετηρΐίοηδ 

14.4 ΟΙοΕαΙ Μαηΐίιηε ΟίδΙτεδδ 3Π(1 δαίεΐγ Μεηίϊίίεδ 

14.5 Ριιηεΐίοηαΐ ΓεςαΐΓβιηεηίδ 

14.6 Κα<ϋο ίηδίαΐΐαίίοηδ 

14.7 Κ3(ϋο εφίΐρτηεηΐ: §εηεπι1 

14.8 ΡΛ(ϋο εφίίριηβηΐ: δεα 3Γ63 Α1 

14.9 Κ3{ϋο εςυίριηεηΐ: δεα ατεαδ Α1 3τκ1 Α2 

14.10 Βα<Ιΐο εφίΐρπιεηί·. δεα 3Γ838.Α1, Α2 αικί Α3 

14.11 Καιϋο εςυίριηεηΐ: δεα 3τεαδ Α1, Α2, Α3 αηύ Α4 
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14.12 \¥&Ιο1ι65 

14.13 δοατοεβ οί εηεΓ§γ 

14.14 ΡβΓίοππΗηοβ δΐ3η<ΐ3π1δ 

14.15 Μιίηίεηβηοε ΓεφαϊτεηιεηΓδ 

14.16 Κε(1ϊο ρεΓδοηηεΙ 

14.17 Κ3(ίίο Γεοοπίδ 

14.18 Ρο$ίήοη-ιιρ(ΐ3ΐίη§ 


εΗΑΡΤΕΚ 15 - ΟΡΕΒΑΤΙΝΟ ΟΟΜΡΑΚΤΜΕΝΤ ΕΑΥΟΙΙΤ 

15.1 Οείτηΐΐΐοηδ 

15.2 ΟεηεΓβΙ 

15.3 ΡίβΜ οί νίδίοη &οηι ύιε ορβΓ3£ίη§ οοηιρ 3 Γ(τη&ηΙ 

15.4 ΟρβΓΒΐίηβ οοΓηρατΙιηεηΙ 

15.5 Ιηδίηιπιεηίδ 3ΐΐ(1 οΗειΙ ΙαΒΙε 

15.6 υ§Η£ίη§ 

15.7 \νϊη<3ο\νδ 

15.8 €οπυηιιηίθ3ΐίοη &οί1ίίΪ68 

15.9 ΤετηρετΕΐυτβ 3Π(ί νεηΙιΐΗϋοη 

15.10 Ο>1ουτ$ 

15.11 83 ί 6 ίγ ΓΠβΕΙδΙΙΓεδ 


«ΪΑΡΤΕΚ 16 - 8ΤΑΒΙΕΙΖΑΤΙΟΝ 8Υ8ΤΕΜ8 

16.1 ϋείϊηίΐίοηδ 

16.2 Οαΐ6Γ3ΐ ΓβςυΪΓεηιεηίδ 

16.3 ΕβΙείΉΐ 3η<1 Ηεί^ΙιΙ οοηίτοί δγδίβηΐδ 

16.4 ΟετηοηδίΓΕΡοηδ 


ΟΗΑΡΤΕΚ 17 - ΗΑΝΟΕΙΝΟ, ΟΟΝΤΚΟΕΕΑΒΙΕΙΤΥ ΑΝϋ ΡΕΚΕΟΚΜΑΝΟΕ 

17.1 ΟβηβΓΕί 

17.2 ΡΐΌοί οί εοπιρίίβηεβ 

17.3 ^εί§1ιΙ 3τκ1 οεηΐτε οί §ΓΕνι(γ 

17.4 Εβ'βοί οί ίπϊΙυΓεδ 

17.5 ΟοηΙτοΙΙβΒϊΙίΙγ 3ΐκ1 Γη3ηοευντ36ι1ίΐγ 

17.6 Οιαη§ε οί ορεΓ3ίΐη§ δίπήςε 3ηά Γηοϋε 

17.7 διιτίαοε ΐιτε£ΐιΐ3πίίεδ 

17.8 Αεεείβτβίϊοη 3ηά άεεεΙεΓβίίοη 

17.9 8ρβεάδ 

17.10 Μίηίιηιιιη <3ερΰι οί \ν3ΐετ 

17.11 Η3π 1 δίτυοίιίΓε ε 1 ε3Γ3ηεε 

17.12 Νί§Ηΐ ορετΕΐϊοη 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 18 - ΟΡΕΚΑΤΙΟΝΑΕ ΚΕ<}ΙΙΙΚΕΜΕΝΤδ 


ΡηγΙ Α - ΟεηεΓαΙ 

18.1 Οπϊίΐ ορ6Γ3ΐϊοπ3ΐ οοηίτοί 

18.2 ΟβΙΙ (ΙοοιιπιεηΙβΗοη 

18.3 Τπιίηίη§ 3ΐκ1 ψΐ3ΐίβς3ίίοηδ 

18.4 Μαηηίη§ οί δΐιτνΐνβΐ οπιίΐ ατκΐ δηρανίδίοη 

18.5 ΕΓηβτ§βηογ ίηδίηιοΐίοηδ 33κ1 (ΙτΐΒδ 

Ρ»ιΤ Β - ΚεςιπΓβιηεηίδ ίθΓ ρη«8εη§εΓ εΓαίί 

18.6 Τγρε Γαΐίη£ Ιταιηίη^ 

18.7 Επιετ^εηςγ ιπδΐηιοΐιοηδ 3η<1 <1η11$ 

Ρ3Γ< ^ - ΚεςυΐΓβηιεηΙδ Ιογ οηγ^ο εΓ3ίί 

18.8 Τγρε π»{ίη§ ίταίηίηβ 


ΟΗΑΡΤΕΚ 19 - ΙΝδΡΕΟΤΙΟΝ ΑΝϋ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝ€Ε ΚΕρίΙΙΚΕΜΕΝΤδ 


Αηηεχ 1 Ροπή οί Ηί§Η-5ρεε<1 ΟαΒ δβίείγ Οειίίβεβίε αη(1 Κ.εοοΜ οί Εςιιίριηεηί 

Αηηεχ 2 Ροπή οί Ρβπηίΐ Ιο ΟρβταΙε Ηΐ§Η-8ρβε<1 ΟβΛ 

Αηηεχ 3 11 &ε οί ρΓθΙ>3ΐ>ϊ1ίΙγ εοηεερί 

Αηηεχ 4 Ρτοεοάκτεδ Ρογ ίαΐΐιιτε πιο<1ε αηά είϊεοίδ 3 Π 3 ΐγδΐ 5 

Αηηεχ 5 Ιεβ αοοΓεΙίοη αρρίίοαβίε Ιο 3.11 ίγρεδ οί επιΑ 

Αηηεχ 6 5ΐ36ί1ίΐγ οί Εγάτοίοίΐ οπιίΐ 

Αηηεχ 7 8ΐ3Ρ>ί1ίΐγ οί ηιηΐΐίίηχίΐ ΟΓβή 

Αηηεχ 8 δίηβϊΐίΐγ οί πιοηοΗιιΗ οΓαή 

Αηηεχ 9 ΟβΗηίΙϊοηδ, ΓοςυίτετηεηΙδ 3Π(1 οοτηρΙίΗηοε εηίεπα Γβίβίεά Ιο ορεπιίίοηαΐ 
αηά 83ίείγ ρεΓίοππΒηεε 

Αηηεχ 10 ΟηΙεπα ίθΓ ίεδίίης αηά ενα1ιΐ3ΐίοη οί τενεηιιε 3η<1 ΟΓβιν δεαίδ 
Αηηεχ 11 Ορεη τενεΓδίΜε ΙίίβΓαίΙδ 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3863 


IΝΤΕΚΝΛΤΙΟΝ ΑI, ΟΟΠΕ ΟΡ 8ΑΡΕΤΥ 
ΚΟΚ ΗΙΟΗ-8ΡΕΕϋ ΟΚΑΡΙ , 2000 


ΡΓεαιηΒΙε 


1 ΤΗε ιηΐ6ΓηαΙιοη3ΐ εοηνεηίίοηδ Γ3ίΐ£ε<1 ϊη Γεδρεοί οί εοηνβηίΐοηιϋ $Ηΐρδ αηά ΙΗε ι^ευίβίϊοηδ 
3ρρ1ιεα 35 3 εοηδεφίεηεε οί δϋεΗ εοηνεηίΐοηδ Ηβνε Ι3τ 8 ε1γ Βεεη άενείορεά Η 3 νΐη 8 ϊη ιηίη<1 ίΗε 
πΐ3ηηεΓ ϊη \νΗίοΗ εοηνεηίΐοη3ΐ δΗΐρδ ατε εοηδίτυείείΐ αηά ορεπιίεό. ΤπκϋίιοηίΐΙΙγ, δΗΐρδ }ΐ 3 νε Βεεη 
, οί 5ΐ66 ί 3η ^ ' ν,ιΗ Λβ ιηιηιτηιιτη οί ορεΓΕΠοηαΙ εοηίτοΐδ. ΤΗε ΓεςυΪΓεηιεηίδ &γ δΗΐρδ εη 8 3 §ε<ΐ οη 
1οη§ ιη[εππ 3ίι ογχ 3 1 νογ3§68 3Γβ ϋΐ6Γ6&Γ6 ίτβηιεά ΐη δ«εΗ 3 \ν 3 γ ίΗαί, ρΓονΐ<1ΐη 8 ίΗε δΗΐρ Ϊ8 ρΓ686Πΐε<1 ίΟΓ 
δυτνβγ 3ηά 3 8Ηΐρ 5 3 ίείγ €εΠΐίΪ€3ίε ΐδ ΐδδυεΒ, ίΗε δΗΐρ ηι 3 γ § ο οηγννΗεΓε ϊη ίΗε ννοιΉ ννΐώουί 3 ην 
ορεΓΕΐιοη3ΐ Γεδίηείιοηδ Βειη§ ιιηροδείΐ. Ρτονίίϋη§ ίΗε δΗΐρ ΐδ ηοΐ ΐηνο1νε<1 ΐη 3 εΕδυηΙίγ, αΐί 0ΐ3ΐ ίδ 
ηεβίΐεά ΐδ ίΗβί ιί ΐδ ηΐΕίΙε ηνβΐ&ΒΙε Ιο ίΗε ΑώηΐηΐδίπΚΐοη ί 0Γ ΙΗε ριηροδε οί ά δβίίδίβείοιν Γεδατνεν 
ΒείοΓθ ίΗε δΗΐρ δβίείγ Οειΐϋϊεβίε εχρίΓεδ αη<1 ΙΗε Οε«ΐίίε 3 ίε \νί!1 Βε Γεΐδβιιείΐ. 


1 1116 <Γ3(1ιίιοη3ΐ ιηείΗοΠ οί Γε 8 α1βίΐη£ δΗΐρδ δΗοιΜ ηοί Βε ΕοεερίεΒ 38 Βεΐη 8 ίΗε οηΐγ ροβδίΒΙε 

^ οί ΡΓ° ν κϋ η έ *η 3 Ρ ρΓορΓΪ3ίε Ιενεί οί δαίείγ. Νοτ δΗοιιΙΗ ΐί Βε 3 δδυηιε£ ΛεΙ βηοίΚεΓ ΕρρτοαεΒ, 
υ8ιη . δ άιίϊεΓεηΙ επίβπβ, εουΙΗ ηοί Βε 3ρρ1ιε<1. Ονετ 3 1οη£ ρεηο<1 οί ίϊηιβ, ηυπιεΓοηδ ηενν άβδΐεηδ οί 
ηΐ3ηηε νβΗιεΙεδ Βανε Βεεη (ΙενεΙορεΒ 3ηί1 Η3νβ Βεεη ίη δεΓνΐεε. \νΗΪΙε ίΗεδε άο ηοί ίυϊΐγ εοηιρίγ ννΐίΗ 
ΙΗε ρΓονίδίοηδ οί ΙΗε ιηίεπκιΐΐοηβ! οαηνεηίΐοηδ ΓείΕίίηρ ίο εοηνεηίίοη 3 ΐ δΗΐρδ Βιιίΐί οί δίεεί, ίΗεγ Η 3 νε 
θετή οη δ ίτ3 ί εΒ 3η αΒιΙιίγ ίο ορεπιίε 3ί 3η εςυίναΐεηί Ιενεί οί δαίείγ \νΗεη εη£ 3 £α 1 οη Γεδϋπείε<1 

νογ3§εδ ιιη<1ε Γ Γεδίτϊείεΰ ορεΓ3ίίοη3ΐ ννεβίΗεί εοηώίϊοηδ 3ηί! χνίίΗ 3ρρ Γ ονεΒ ηΐ3ίηίεη3ηεε ζηά 
δυρεΓνίδίοη $εΗε<Πι1ε3. 


* ί*. Ρ 16 Η^-δρβείΙ €ΐΆ& €οάβ 1994 (1994 Η80 Οκΐβ) ννα 8 ϋεηνεϋ &οτη ίΗε ρΓενΐουδ €οΒε οί 
δ3ίείγ ίοΓ 0γπ3ηιιε3ΐ1γ δυρροιίεΒ ΟηΛ (ϋδ€ Οχίε) 3ϋορϊεε1 Βγ ΙΜΟ ΐη 1977, Γεεο^ηώηρ ίΗ 3 ί 
53ίείγ Ιενεΐδ 03η Βε δΐ^ηιίκβηίΐγ εηΗηηεεί! Βγ ΙΗε ϊηίτ33ΐηιοϋιΐΓε 3δδοεΪ3ίε<1 ννΐίΗ Γε§ιιΐ 3 Γ δεΓνΐεε οη 3 
Ρ 3Λευΐ3Γ Γοιιίε, τνΗετεβδ ίΗε εοηνεηίΐοηβΐ δΗΐρ δαίείγ ρΗΗοδορΗγ ιεΐΐεδ οη ίΗε δΐιίρ Βεΐηκ 
8ε1ί-5ΐΐ5ΐ3ΐηιη§ ννιίΗ 311 ηεεεδδβτγ ετηεφεηεγ εςυΐρηιεηΐ Βεΐη§ οαιτίείΐ οη Βθ3π1. 

4 ΤΗε δαίείγ ρΒϋοδορΗγ οί ίΗΐδ €ο<1ε ΐδ ΒβδεΒ οη ΙΗε ηΐ3η3£εηιεηΙ 3 ηά Γεάυείΐοη οί η$]<. 33 \νε!Ι 
38 ίΒε ίτ3(ϋΐιοη3ΐ ρΗΐΙοδορΗγ οί ρβδδΐνε ρΓοίεείίοη ΐη ίΗε ενεηί οί 3 η 3εεΐ<1εηΙ. Μ 3 η 3 §εηιεηί οί πδΐί 
ίΗτοιι§Β ΕοεοηιηιοΒΕίΐοη 3ΐΓ3η§εηιεηί, ηείΐνε δβίείγ δγβίεηΐδ, ΐ'εβίπείεΒ ορεΓ 3 ίΐοη αυηΐΐίγ’ 
ηΐ3η3§επιεηί επΒ Ηοπιεπ ί 3 είθΓ3 εη £ ΐηεεπη £ δΗοχιΜ Βε οοηδίΒείεϋ ΐη εν3ΐυαίΐη 8 δβίείγ εςυΐναΐεηί ίο 
ειιιτεηί οοηνεηίιοηδ. Αρρ1ΐε3ίΐοη οί πΐ3ΐΗεπΐ3ίΐε3ΐ 3 η3ΐγ8Ϊδ δΗοοΙΒ Βε εηεοοπίρεΒ ίο 358 εδ 5 ηδΕ 3 η<ί 
αείεπηΐηε ίΗε νβΐΐίΐΐίγ οί δαίείγ ηιε 35 ΐΐΓ 88 . 


" 71115 Οο<1ε ί3Εεδ ιηίο οοεοηηί ίΒαί 3 Ηΐ^Η-δρεεί} ογηΛ ΐδ οί ο 1ΐ§Ηί (Ιϊδρίβεεηιεηί εοίπρατεΒ ννιίΗ 

3 εοηνεηίιοηβΐ δΗΐρ. ΤΗΐδ <1ΐδρΙαεεηιεηΙ 3δρεεί ΐδ ίΗε ε 8 δεηΙΪ 3 ΐ ρ 3 Γ 3 ΐηείεΓ ίο οΒίηΐη ίηδί 3η<1 
εοπιρείιύνε 503 ίτ3ηδροίί3ΐΐοη 3η<1 εοηδεςυεηίΐγ ιΗΐδ Οοίΐε αΐΐοννδ ίοΓ υδε οί ηοη-εοηνεηίΐοηίΐΐ 
8ΗιρΒυι1ώη§ πΐ3ΐεη3ΐ8, ρΓονκίεΒ ώ3ί 3 δοίείγ 5ί3η(ΐ3Γ(1 31 1 ε 33 ί εςυινβίεηί ίο εοηνεηίΐοηηΐ δΗΐρδ ΐδ 


6 Το είεδτΐγ ΒΪ5ΐιη 8 υΐδΗ δΐιεΗ ααΆ, επίεπα ΒΕδεΒ οη δρεεΒ 3 ηΒ νοίωηείήε ΡγοικΙο ηυηιΒεΓ Η 3 νε 
Βεεη ιΐδείΐ ίο ίΐεΐΐηεαίε ίΗοδε α:3£ ίο ννΗΐεΗ ίΗΐδ €ο<1ε βρρίίεβ ίτοπι οίΗεί, ηιοΓε εοηνεηίΐοηβΐ, εΓ 3 ή. 
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7 ΤΙιε Οο<1ε τβφώειηβηίδ βίδο τείΐεεί ίΗε &<1<ϋΐίοη&! \νΗιεΗ ιηαγ 6ε «ω3β<1 6γ ίΗε Ηι^Η 

8ρεεεΙ εοιηρ 3 Γεά ννίίΗ εοηνεηίίοηηΐ δΗίρ ίτεηδροτίαίίοη. ΤΗϋδ, ίη ζάώΐιοη ίο ίΗε ποππη) τεςαιτεηιεηΐδ 
(ίτκίνκϋηε 1ίίε-83νίη§ βρρίίβηεεδ, εν2ειΐ3ίιοη ίβοίΐίίίβδ, είε.) ρτονκίείΐ ιη εαχε οί &η αεαάεη 
οεειιιτίηβ, ΛπΐΗετ ετηρΗβδίδ ίδ ρΐηοείΐ οη τεΛιειη β ΙΗε πδΚ οί Η3Ζ3π1ουδ 8ΐίιΐΕίιοη8 απ8ΐη & . δοιηε 
3 άν 3 ΐιί 3868 τεδίιΐί ίτοηι ίΗε Ηί^Η-δρεεΗ οπιβ εοηεερί, ϊ.ε. ίΗε Ιιφί άΐδρίίοειηβηί ΡΓονκΗ* & 
Γ6δβΓν τ ε Ηιιογαηεγ ίη τεΐαίιοη ίο ϋίδρΗιεειηεηί, τεάιιειη£ ίΗε Παζακίδ ιάώεδδβά 6γ ίΗε Ιηίετηαίιοι 3 
Οοηνεηίίοη οη ΙλκκΙ ίίηεδ, 1966. ΤΗε εοηδεςιιβηεεδ οί οίΗετ Η3Ζ3Τ&, δοε*ι ω οί οοΐΐΐδίοη βί Ηι§Η 
βρεεά, 2Γ6 Ηβίοηοετί 6γ τηοτε δίηη^εηί ηανί§2ΐίοη3ΐ αη<1 ορετ3ίϊοη3ΐ τεφίιτειηεηΐδ 2ηά δρεα3ΐίγ 
όενείορεό αεοοτηιηοώιίίοη ρΓονϊδίοηδ. 


8 ΤΗε 36ονε-τηεηΐίοηε<1 δαίείγ εοηεερίδ \νετε οτί^ίηβΐΐγ τείΐεείείΐ ίη ίΗε ϋ80 Οοίΐε 3ηύ ίη ίΗε 
1994 Ηδ€ Οχίε. Πιε <3ενε1οριηεηί οί ηονεί ίγρεδ αηιί δϊζεδ οί ετβίί Ηβδ 1ε6 ίο ίΐιε ιΐενείοριηεηί ο 

ριεδβυτεδ '\νίΐΗϊη ίΗε ιηατίίίηιε ίητίυδίτγ ίοΓ ετηΛ ννΗίοΗ βτε ηοί <1γη3ΐηίε2ΐ1γ ™ΡΡο^ ° Γ 

ρΕδδεηεεΓ ογεΛ ε 3 ττγίη§ Ιατβετ ηιιιηΗετδ οί ρΕδδεηί,ετ ογ ορεταίιη§ ΗιτίΗετ Είΐείά ίΗ3η ρεηηιηεΡ 6γ 
ί1ΐ3ΐ €ο<1ε ίο 6ε εετίίίϊείΐ 3εεοτ<1ίη 8 ίο ίΗοδε εοηεερίδ. Αάάιίίοη3ΐ1γ, ίιηρτονειηβηΐδ οί ηΐΗπίιτηε 83ίείγ 
8ίαηά3Γ(1δ βίηεε 1994 ννετε τεςυιτεά ίο 6ε τείΐεείεά ίη ίΗε τενίδίοηδ οί ί6ε 1994 ΗδΟ Οοάε ίο ιηωη&ιη 
53 ίείγ εςιιίναΐεηεε \νίΐΗ εοηνεηίϊοηβΐ δΗίρδ. 


9 ΑεεοΓ^ίη^Ιγ, ί\νο 4ιί¥εηη§ ρπηείρίεδ οί ρΓοίβείϊοη 2η<1 τεδευε \νείε ετη6ο<ϋεί1 ίη ίΗε 
1994 ΗδΟ Οοάε. 


10 ΤΗε ΙΪΓδΙ οί ίΗεδε τεεο§ηίζεδ 16ε ογεΛ ννΗίεΗ \νετε οπβίηηΐΐγ ίοτεδεεη 3ί ίΗε ίίηιε οί 
άενείοριηεηί οί ίΗε ϋδΟ Οο4ε. \νΗετε τεβευε 3δδΐδί3ηεε ίδ Γε&ΛΙγ 3ν3Ϊΐ361ε 3η<1 16ε ίοίηΐ ηυιη6εΓ οί 
Ρ 3δδεη§βΓ8 ίδ 1ίτηίίο<4, 3 τεύυείίοη ίη ρηδδίνε αη<1 βείίνε ρτοίεείίοη τη3γ 6ε ρεηηίίίεά. διιεΗ <χάΆ 3τε 
ς3 11«1 "388ίδ1ε<1 ετβΛ" αη6 ίοηη Λε 63δίδ Ιογ "ε3ίε§0Γγ Α ρ3δδεη§εΓ ογεΛ” οί ίΗΐδ €οάε. 


11 Τ6ε δεεοηίΐ εοηεβρΐ Γεεο§ηίζεδ ίΗε ήιτίΗεΓ ύενείορηιεηΐ οί Ηί§Η-δρεεύ ογεΛ ίηίο ΐΕΤβετ εταή^ 
\\ΤιεΓε Γεδειιε 3δδίδί3ηεε ίδ ηοί Γεαάϊΐγ 3ν3ίΐ261ε οτ Λβ ηοιηΠετ οί ρ388εη§εΓδ ίδ ιτηΐιπηίβίΐ, 3ί1ύιίιοη3ΐ 
ρΕδδίνε Άηά ΕΟίίνε δβίείν ρτεεΕηίίοηδ ατε ΓεςιιΪΓεά. ΤΗεδε ΕάΛίίοηΕΐ Γεςυίτειηεηίδ ρπ>νι<1ε ίοτ οη 3Γε3 
οί δβίε Γείίι§ε οη 6 οεπ 1, Γε<1υηύ3ηεγ οί νϊί&Ι βγδίεηΐδ, ϊηεΓεΗδεά \ν3ίεΓίι§Ηί 3η(1 δίταείυτ&ΐ ιηίε^ήίγ 3η<1 
1611 Γιιε-εχίίηβΐιίδΗίηβ 03ρ36ί1ίίγ. δηεΗ ογεΛ 3τε εα11ε<1 "ιιηβδδίδίεά ογηΛ" 3Π(1 Ιοπη ίΗε 63818 Ιογ 
" ε 3 Γ§ο ετ 3 Λ” αηά "εΕίε^ΟΓγ Β ραδδεη^εΓ ογεΛ" οΓ ίΗίδ Οο4ε. 

12 ΤΗεδε ίννο εοηεερίδ Ηβνε 6εεη άενε1ορε<1 38 3 ϋηίίϊε<1 ΗοεηηιεηΙ οη ίΗε 63818 ίΗηί 3η 
εαώνΕΐεηί Ιενεί οί δαίείγ ίο ίΗβί ηοππβΐΐγ εχρεείεά οη κΗίρδ εοιηρίγίη^ \νιίΗ ίΗε Ιηίειη3ΐιοη3ΐ 
ΟοπνεηΗοη ίοτ ίΗε δηίείγ οί ίίίε αί δε3, 1974 ίδ 3εΗίενε(1. \νΗετε ίΗε 3 ΡΡ 1ίθ3ΐιοη οί ηε\ν ίεε1ιηο1ο§γ 
οτ οίεδίεη ιη(1ίε3ΐεδ 3η ε<ιιιΐν3ΐεηί δαίείγ Ιενεί ίο ίΗε δίτίεί 3ρρ1ϊε3ΐιοη <ί ίΗίδ €οάε, ίΗε ΑθιηίηίδίΐΒίιοη 
ίδ ρεττηίίίεά ίο ίοττηαΐΐγ τεεοριίζε δΐιεΗ εςιιϊναΐεηεε. 

13 II ίδ ίτηροτίπηί ίΗηί &η ΑώηίηίδίτΕίίοη, ίη εοηδίάεηη§ ίΗε 8ΐιϊΐ36ί1ίίγ οί 3 Ηί§Η-8ρεε(1 ετ3ή 
ιιηάετ ίΗίδ Οοίΐε, δΗοηΙίΙ 3ρρ1γ 311 δεείίοηδ οί ώε Οοίΐε Ηεεαυβε ηοη-εοιηρΙίΕηεε \νίίΗ 3ηγ ρατί οί ίΗε 
€ο<ΐ6 εο«Μ τεδυΐΐ ίη 3η ίτη63ΐ3ηεε ννΗίεΗ \νου16 3<1νετδε1γ 3ίϊεεί ίΗε δείείγ οί (Ηε ετ3ή, ρ388εη§ετ8 
3ητΙ ετενν. Ροτ 3 δίτηίΐατ τεβδοη, τηοίϋβεΗΐίοηδ ίο εχίδίιη§ ετπβ, \νΗίεΗ πιβγ Ηβνβ 3η είίεοί οη $3ίείγ, 
δΗοιιΙΗ 6ε αρρτονεά 6γ ΙΗε ΑτΗηίηίδίταίίοη. 

14 Ιη <3ενε1ορίη§ (Ηί$ €οάε. ώ Ηβδ 6εεη εοηδίάετεό άεδίτπΗΙε ίο εηδίιτε ίΗπί Ηϊ§Η-δρεε(3 οτεΛ άο 
ηοί ίτηρο$ε υητε38οη361β (Ιετηαητίδ οη εχίδίίηβ ιΐδετδ οί ΙΗε εηνϊτοηιηεηΐ οτ εοηνετδείγ δυίίετ 
ιιηηεεεδ53ή1γ Ατου&Η ΐ 3 εΗ οί τε3δοη361ε 3εεοτηιηοίΐ3ήοη 6γ εχίδίίη§ υδετδ. ΝνΗβίενετ ΗατΗεη οί 
εοπιραΐίΗίΙίΐγ ΐΗετε ίδ, ίί δΗουΙά ηοί ηεε8553τί1ν 6ε ΐ3ΐά ν.Ήο!1γ οη ίΐιε ΗίβΗ-δρεε<1 ετβΛ. 


I 
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15 Ρ3Γ&£πφ1ι 1.15.1 οί Λε 1994 Ηδ€ Οχίε δίΕίεκ ίΐιαί ίί δ&ουΐιΐ 6ε Γενίε\νεά 6γ ί6ε 
Οτ§ 3 ηίζαίίοη εΙ ίηίεηΈΐδ ρΓείεΐΈ6Ιγ ηοί εχεεε<ϋη§ 4 νεΕΤ5 Ιο εοηδκΙεΓ Γενΐδΐοη οί εχίδ1ίη§ 
Γεςοίτετηβηΐδ Ιο ί 3 ΐκ ΕεεουηΙ οί ηε\ν (Ιενείοριηεηίδ ϊη άβ5ΐ§η Εηύ ΐεεΗηοΙο^ν. Εχρετίεηεε βΕΪηεά 
ννϊΛ ΐ6ε Ερρίίςαίίοη οί 16ε 1994 Η8€ Οχίε δίηεε ϊΐ εηίεΓεά ίηΐο ίοτεε ίη 1996 Ηεχ Ιεά ίο ΰιε 
Γ6εο§ηίΰοη ι6εΙ ϊί ηεεάεά ίο 6ε ιενί&εά Εηύ υράΕίε<± διι65εςιιεηί \νοΛ ίη ίΐιε Οτ§αηίζ&6οη Ηε 5 
Γεδυΐΐεά ίη ύιε άενείοριηεηί οί ΰιε ρΓεδεηί Οοίΐε ίο ειΐ5υτε ιΗεΙ δ&ίείγ Ϊ8 ηοί εοπφΓοηιίδείί 35 ε 
Γ 65ΐι1ί οί εοηίΐηυοαδ ίηίτοάυείίοη οί δΐΕΐε-οί-ΙΙιε-ΕΓί ίεε6ηο1ο§γ Εηά ΐηηον3ίίνε άενείοριηεηΐδ ίηίο 
ΰιε ηε\ν ετκ3 @εηετ3ΐ1γ τηιιεΗ ΐ3Γ§ετ Εηά ίπδίεΓ 6ΐ§Η-$ρεε<1 ογεΑ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ1 

ΟΕΝΕΚΑΕ €ΟΜΜΕΝΤ8 ΑΝβ ΚΕΟϋίΚΕΜΕΝΤδ 


1.1 ΟεηεΓαΙ Οοιηιηεηίβ 

ΤΗϊδ Οχ3ε δΗαΙΙ 1>β αρρίίεά ε§ ε οοπιρίείε δεί οΓ εοΐΏρτεΗεηδίνε ΓΰρυίτετηεηΙδ. ίι οοηίΕΐηδ 
]'εραίΓ6ΐτιεηΐ5 Γογ (Βε (ίεδί^η 3ΐκί οοηδίτυοίϊοη οί Βί§Β-δρεεά ογεΛ εη£3§εί1 οη ίηίεηίΕΐίοηΕΐ νογΕ^εδ, 
ίΒε εςαίρηηεηί ννΗίοΒ 5 Βε 11 Βε ρΓονίάοιί εγμΙ (Βε οοικίίίίοηδ Γογ ΙΒοιγ ορβΓΕίίοη ειμΙ ηιαίηίεηαηεε. ΤΒε 
1)35ίο αίπ) οΓ ίΒε Οχίε ί$ ίο δεί Ιενεΐδ οΓ 53ΐείγ \νΒίοΗ ατε εςυΐνΕΐεηί ίο ίΒοδε οΓ εοηνεηίίοηΕΐ δΒίρδ 
ΓεραΐΓβίΙ Βγ ίΒε ΙηίεπχιίίοηΕΐ Οοηνεηίίοη Γογ ίΒε δαΓείγ οΓ Είίε αί 3εΕ, 1974, 35 3πΐ8η<1ε<1, (80ΕΑ8 
Οοηνεηίϊοη) 3η<1 ίΗε ΙηίεΐΏ3ίϊοηΕΐ Οοηνεηϋοη οη Βοε< 1 Βϊηεδ, 1966, (Ι.θ3<1 Είηε ΟοηνεηΟοη) Βγ ίΒε 
αρρΙίοαΒοη οΓ οοη5ίηιείΐοη3ΐ 3η<1 εςιιίρηιεηί 813Π(1 επ 13 ϊη εοη]ιιηοίίοη \νίίΗ δίτϊοί ορεΓΕίίοηβΙ εοηίτοΐδ.’ 


1.2 Οεηει*3ΐ Γ6ςιιΐι-εηιεηί§ 

ΤΗε αρρΙίοΕίίοη οΓ ΙΗε ρΓΟνίδϊοηδ οΓ ΐΒίδ Οο<1ε ίδ δΐιΒ^εοί ίο ίΗε Γο11ο\νϊη§ §εηεΓ3ΐ ΓεςιπτεηιεηΙδ ί1ΐ3ί: 

. 1 ΙΒε Οχίε \νί!1 Βε 3ρρ1ί«1 ΐη ίίδ εηίΐτείγ; 

.2 ίΒε ηΐ3η3§εΓηεηί οΓ ΙΒε οοπιρΕηγ ορεΓ3ίίη§ ίΒε οΓαίί εχετοίβεδ δίτίεί εοηίτοί ονεΓ ίί$ 
οροΓ3ΐίοη 3Π(1 η)3ίηΐ6Π3ηεε Βγ 3 ςυ3ΐ«ίγ-ιη3η3§8πιεηΙ δγδίεπι**; 

.3 ίΒε πΐ3ηΕ§εηιεηΙ επδατεδ ίΒαί οηΐγ ρετδοηδ ςικιΐϊβεί! ίο ορεΓ3ίε ίΒε βρεα’βε Ιγρε οΓ 
ετ3ίί υδεά οη ίΒε ιηίεη<1ε<1 τοπίο 3τε ειηρίογετί; 

.4 ίΒε ίϋδίΕηεβδ οονετείΐ Εηά ίΒε ννοΓδί ίηίεη<1ε<1 εοηάϊίϊοηδ ϊη \νΗίεΗ Ηί^Β-δροεΒ οτβΛ 
ορετ3ίίοηδ βτε ρεπηίΐΐείΐ \νί11 Βε Γεδίτίοίεά Βγ ίΒε ϊηιροδίίίοη οΓ ορεΓ 3 ΐίοη 3 ΐ Ιήηίίδ; 

.5 ίΒε ογεΒ \νϊ11 31 311 ίίηιεδ Βε ίη τε3δοη3Β1ε ρΓοχίτηίίγ ίο 3 ρΐ3εε οΓ κίίι^ε, Β3νίη§ Βυε 
Γε§3Γ(1 ίο ΙΒε ρτονίδίοηδ οΓ 1.3.4; 

.6 3άεςιΐ3ίε εοπιηιΐϊηίοΕίϊοηδ ΙΒοΐΙίΙίεδ, ννεαίΒετ Γοτεοβδίδ 3η<1 ηΐΕίηίεηαηοε Γβεϋίίϊεδ 3 τε 
3ναίΐ3Β1ε χνίίΒίη ΙΒε ητεβ οΓ ογεΛ ορετΕίίοη; 

.7 ίη ΙΒε ίηίετκίεά 3Γ63 οΓ ορεΓ3ΐϊοη δΐιίίΕΒΙε τβδευε Γβοίΐίίΐεδ \νί11 Βε τεΕώΙγ 3ν3Ϊΐ3Β1ε; 

.8 3Γ835 οΓ Βί§Β ίΐτε η$1ς, δΐιοΒ 3δ ηΐΕοΒίηετγ δρ3εοδ 3η<1 5ροοί3ΐ οΕίεβοτγ δρ 3 εεδ, εγο 

ρΓθίεείε<1 \νίίΒ ίΙκ-τεδίδίΕπί ηΐ3ίεπ3ΐδ 3η(1 ίΪΓε-εχίίη§αί5Βΐη§ δγδίεηΐδ ίο επδυτε, 35 Γεγ 
35 ίδ ρΓ3είίθ3Β1ε, οοηίΕίητηεηί 3η<1 Γ3ρϊ<1 εχίίη§ϋίδΒίη§ οΓ βτε; 

.9 είΐΐοϊεηΐ ΓΕείΙίΗοδ εγο ρτονί<1ε<3 Γογ ίΒε ΓΕρίά Εηά βεΓο ενΕοιίΕΐίοη οΓ εΗ ρετδοηδ ΐηίο 
δΐιτνϊν3ΐ ογβΛ; 


Κ.οίοΓ Ιο Μ50Όγ€.652 οη ΑρρϋοΛΟοη οί ίΗε 1966 IX ΟοηνοηΙίοη ίο Ηί§1ι-5ρεε<3 οπιίί. 

Κ,εΓετ ίο ίΒε ΙηίετηαίίοηΕΐ 83Γείγ ΜΕηβ^ετηεηί (Ι8Μ) Οοίΐε Είίορίείί Βγ ΙΒε Οτ^ΕηίζΕΐΐοη Βγ 
Γεδοΐϋίίοη Α.741(18), 35 ηΐΕγ Βε 3τηεη(1ε<ί. 
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.10 β11 ρο88εη@βΓ8 &η<ί ΟΓβνν 3Γ6 ρΓθνί(1ει1 \νίΐΗ 383(8; 

.11 πο εηοΐοβεά δ1εερίη§ Ιχιΐΐΐδ Γογ ρ35$εη§ετ5 ατε ρτονίύβϋ. 


1.3 Αρρίίοαϋοη 

1.3.1 ΤΚΐδ Οοίΐε Βρρίίβδ Ιο 1ιί§Η 8ρεε(1 ΟΓαβ 35 δρεείίϊεεί ϊη 1.3.4 εη§3§6(1 ίη ίηίεπίΕΐίοηαΙ νογ3§εδ 
ώε Κεείδ οΓ \ν1τίοΗ βτε ΙαΜ ογ ννΗίοΗ 3Γε 3ί 3 δϊιηϊΙβΓ 5ί3§ε οί οοηδίηιοίιοη οη ογ βΛογ 1 Ιιιΐγ 2002. 

1.3.2 Ρογ ώε ριιτροδβ οί Λϊδ Οχίε, ΙΗ© ίειτη "β δίηιίΐ3Γ 5ΐ3£β οί οοηδίηιοίίοη" ιηε3ηδ ίΗε δΐ3§β 3ί 
\νΡίο1ι: 

. 1 οοηδίηιοίΐοη ίϋεηίίίιββίε \νίϋι ά δρεοίβο ογεΛ 1>ο§ίη5; αηά 

.2 388βτη1>1γ οΓ ίΗπί 0Γ3β 1ΐ38 οοιτιηιεηεεά εοιτιρηδίηβ 3ί 1β38ί 50 ίοηηεδ ογ ίΐηεε ροΓ οεηί 

οί ΐΗβ 05ίΠΏ3ΐ0<1 171358 Οί 3ΐ1 Π13ΐβΓί3ΐ ϋδβ4 ΪΠ Λθ δίηΐΟίϋΤε, ίηοΙΐ1(1ίη£ δΙίρΟΓδίτυοίΐΙΓβ 
3η<1 (ΙεοΙΛοιίδε, ννΚίοΗονβΓ ίδ 1θ88. 

1.3.3 Ροτ ίΗε ρυτροδε οΓΐΚϊδ Οχίε : 

. 1 ίΐιε οχρποδδίοη "ογεΛ οοηδίηιοίειΓ ηιεβηδ ογεΛ ίΡε Κ,εείδ οΓ \ν!ιίοΡ βγο ΙβίΟ ογ \νΡτίοΗ ητε 
3ί 3 δίππίατ 8ΐ3@ο οΓ οοηδίηιοίίοη; αηβ 

.2 3 03Γ§0 ΟΓβίΙ, ννβοπονοΓ Βυίΐί, χνΗίοΗ ϊδ οοηνειΐβ<1 ίο 3 ρ3586η^0Γ ογ&Λ δΐιαίΐ Ρ>© ίτεαίοά 

38 3 ρ355θη§6Γ 0Γ3ίί οσηδίηιοΙεΟ οη ίΗε (Ιβί© οη ννΐιίοΐι δυοίι 3 οοηνοΓδίοη οοΓηιηοηοεδ. 

1.3.4 ΤΗΪ8 ΟχΙο 3ρρ1ίθ8 ίο: 

.1 ρ3&5βη§βΓ ογηΛ ννΗίοΗ (Ιο ηοί ρΓοεεε<1 ίη ίΗε οοιιτδε οί ϋιειτ νογ 3 §ε πιοτε (Ηβη Γοιιτ 
1ΐΟ\1Γ8 3ί θρβΓ3ίίθη3ΐ $ρ€0(1 ΓγΟΓΠ 3 ρΐ300 θ£ Γβήΐ§β; 3Π(1 

.2 03Γ§ο 0Γ3ή οΓ 500 §το88 Ιοηη3£β 3η(1 ιιρ\ν3Γ(ΐ8 ννΐιίοΐι (Ιο ηοί ρτοοεεβ ίη ίΗε οοιιτδε οΓ 

ίΗοίτ νογα§ε πιοτε ίΚαη 8 Η 3ί ορεΉίίοηβΙ 5ρεε<1 ίτοηι 3 ρΐβοε οΓ Γείτιρε \ν1ιεη ή»Ηγ 
Ιαάεη. 

1.3.5 Ιΐιίδ Οχίε, υηίβδδ εχριεδδΐγ ρτονκίεά οίΗεπνίδε, <1οβ$ ηοί 3ρρ1γ ίο: 

. 1 0Γ30 οί \ν3Γ 3η<3 ΙτοορεΓ3β; 

.2 οπτή ηοί ρΓορε11ε(1 Ρ>γ τηεοϊΐ3ηίθ3ΐ πΐβ3ηδ; 

.3 · ννςχχΐβη ογηΛ οί ρπηιίίίνε ΙιιιίΜ; 

.4 ρΙεβδίίΓε 0Γ3Λ ηοί εη§3§ε<1 ίη ίΓ3(1ε; 3η<1 

.5 βδϊιίη£ 0Γ3Λ. 

1.3.6 ΤΗίδ Οχίε άοεβ ηοί 3ρρ1γ ίο οτηή δοΐεΐγ η3νί§3ίίη§ ίΗε ΟγοηΙ Ρηΐίβδ οΓ ΝοιΐΗ Ατηεπο3 3η(1 ίΗε 
ίΐίνετ 81. ΐΛ\ντεηεε 38 Γβγ ε38ί 38 3 δίτβίξΗί Ιίηε (ΐΓ3\νη ίτοτη Οβρ <3εδ Κοδίετδ ίο Ψεδί Ροίηί, Αηίίοοδίί 
Ιδΐ3η<13η<1, οη ίΗε ηοτίΐι δίάε οί Αηίίοοδίί Ιδΐ3η<1, ίΗε 63π1 πιετίΛβη. 
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1.3.7 ΤΗβ 3 ρρΙΪ 03 ίίοη οί ΐΗίδ Οοάβ δΐιαίΐ Ββ νβτίββά Βγ ίΗβ ΑΛηΐηϊδίΓΕίίοη 3η<1 Ββ ΒβεβρίΒΒΙβ ίο ΙΗβ 
ΟονβΓπτηεηίδ οί ίΗβ δίΒίββ ίο \νΗίβΗ ίΗβ ογηΛ \νί11 Ββ ορβΓΒίίη^. 


1.4 ΟβΠηίίΐοηδ 

Ρογ ίΗβ ρϋΐροδβ οί ίΗϊδ Οοάβ, ηηίβδδ βχρτβδδΐγ ρΓονίάεά οίΗβπνί&β, ίΗβ βιτηδ υδβίΐ ίΗβΓβίη Ηενε ίΗβ 
πιβαηίη§δ ύβΐϊηβίΐ ϊη ίΗβ ίο11ο\νίη§ ραΐΒ^ταρΗδ. Α<1<ϋΐίοηα1 άβίίηίΐίοηδ 3Γβ §ίνεη ίη ίΗβ §βηβΓ3ΐ ρπτίδ οί 
ΙΗβ νπτίοιίδ βΗβρίβΓδ. 

1.4.1 'ΆώηιηίδίτΕίίοη" ιηβΒηδ ίΗβ Οονβπυηβηί οί ίΗβ δίαίβ ννΗοδβ ίΐ3§ ίΗβ οήΛ ίδ βηΐίί1β<1 ίο Πγ. 

1.4.2 "Αϊτ-βιίδΗίοη νβΗϊβΙβ (Αβν)" ίδ β βΓαίί δΐιβΗ ίΗ3ί ίΗβ \νΗο!β ογ β δί§ηιίίε3ηΙ ρβτί οί ϊίδ \νβί§Ηί 
β 3 η Ηβ δΐιρροΓίβίΙ, \νΗβίΗβΓ 3ί Γβδί ογ ίη ηιοίίοη, Ηγ ε βοηίίηιιοιίδΐγ §βηβΓ3ίε<1 βιίδΗίοη οί βϊγ ΗβρβηίΙβηί 
ίοτ ϊίδ βίϊβείίνβηβδδ οη ίΗβ ρΓοχίηιίΙγ οί ίΗβ δυιίΒββ ονβΓ \νΗίοΗ ίΗβ ογεΛ ορβΓαίβδ. 

1.4.3 "ΑηηίνβΓδΒτγ <ΐ3ίβ" ηιβΕηδ ΙΗβ άηγ βπ< 1 ίΗβ τηοηίΗ οί βΕβΗ γβΕΓ χνΗϊοΗ \νί!1 βοιτβδροηίΐ ίο ίΗβ 
<ί3ΐβ οί βχρίίγ οί ίΗβ Γβίβναηί ββτίίβεΒίβ. 

1.4.4 "ΑδδβιηΗΙγ δίΒίιοη" ίδ 3η βγοβ \νΗβΓβ ρ35δβη§ετδ οεπ Ηε ^ΒΐΗβΓβίΙ ίη ίΗβ βνβηί οί 3η επιετ^βηογ, 
§ίνβη ϊηδίηιβίίοηδ Βη<3 ρΓβρΒΓβύ ίο ΒΒΒηάοη ίΗβ ογβΗ, ίί ηεββδδΕτγ. ΤΗβ ρ3δδβη§βΓ δρΕεβδ ηιαγ δβΓνε Βδ 
ΒδδβηιΗΙγ δίΕίίοηδ ίί βΙΙ ρ35δβη§6Γ5 ββη Ηβ ίηδίΓυβΙβ<1 ίΗβΓβ Βηά ρΓβρΒτβά ίο ΒΒΒηοΙοη ίΗβ ογβΛ. 

1.4.5 "Αυχί1Ϊ3τγ ιηΒβΗίηβΓγ δρΒββδ" Βτε δρΒββδ βοηίΒΪηίη§ ίηίβπίΒΐ εοιηΗιΐδίίοη βη§ίηβδ οί ροννβτ 
ουίρυί υρ ίο 3η<ά ίηοίικίίηβ 110 Ρν/ άτίνίη§ ^βηβΓΒίοΓδ, δρπηΡίβΓ, άτβηβΗβτ ογ ίΗβ ρυτηρδ, Βί1§β 
ρυτηρδ, βίε., οίΐ δ11ίη£ δίΕίίοηδ, δίνΐίβΗΒοΒπΙδ οί 3§§τβ§Βίβ 03ρ3είίγ εχεββάίη^ 800 1ί\ν, δίιτιΐΐατ δρΕεβδ 
αικί (ηιηΐίδ ίο δΐιεΗ δρΕεβδ. 

1.4.6 "ΑυχίΙίΒτγ ΓηαεΗίηειγ δρΒββδ Ηανίη^ Ιϊΐίΐβ ογ ηο Ηγθ πδΐί" Βτε δρΒββδ δΐιβΗ 35 Γβίη§βΓ3ίίη£, 
8ί3ΗΠίζίη§, νβηίϊΐΕίίοη Βηά βιγ βση<1ίίίοηίη§ ηίΕβΗίηβιγ, βννίίβΗΒοΒκΙδ οί 3§§Γ6§3ίε βΒρΒβίΙγ 800 Η\ν 
ογ Ιβδδ, δίηιίΐΒΓ δρΒββδ βπ< 1 ίηιηΐβδ ίο δΐιβΗ δρβεβδ. 

1.4.7 "Βε 56 ροΓί" ίδ β δρββίββ ροιί ίάβηίίίιεεί ίη ίΗβ Γοιιίβ ορβΓΒΐίοηΒΐ ΐΉΒηυΕί Βη<1 ρτονίίΐβίΐ \νίΐΗ: 

.1 3ρρτορη3ΐβ ίΒβϋίΐίβδ ρτονκϋη§ βοηίϊηυοιίδ Γ3(1ίο βοτηηηιηίβΒίιοηδ ννίίΗ ΙΗβ οέΗ αί ε 11 
ίίπιβδ \νΗί1β ίη ροιίδ Βη<3 3ί 863; 

.2 ηιβΒηδ ίοΓ οΒί3ίηίη§ β ΓβΙΪΒΗΙβ χνβΕίΗβΓ ίοΓββΒδί ίοΓ ίΗβ βοπ:εδροη<Ιίη§ Γβ§ίση αηά ϊίδ 
ώαβ ίτΒηδΓηΐδδίοη ίο βΙΙ επιίί ίη ορβΓΒΐίοη; 

.3 ίοΓ β β8ίε§θΓγ Α βΓΒβ, Βοεβδδ ίο ίΒβίΙίίίβδ ρΓονίάβί! \νίίΗ ΒρρΓΟρήΒίβ Γβδευε αηά 
δυτνίνΕί βρυίριηβηί; ζηά 

.4 Ββεβδδ ίο ογεΗ ηΐΒίηίβηΒηεβ δβη/ίββδ \νίίΗ ΕρρΓορπΕίε βψιίριηβηΐ. 

1.4.8 "ΒΕδβ ροιί δίΒίβ" ηιβΒηδ ίΗβ δίΒίβ ίη χνΗίβΗ ίΗβ Ηβ 50 ροΓί ίδ 1οβΕίβ(3. 

1.4.9 "ΒτβΒίΙΐΗ (Β)" ηιβΒηδ ΗΓβΒίΗ οί ίΗβ ΒΓ03<3βδΙ ρΒΐί οί ίΗβ πιουΙάβΗ \ν3ίειίί§Ηί βηνβίορβ οί ίΗβ 
π§ί<1 Ηηΐΐ, βχβΠκΗης Ερρβη(ΐ3§β5, βΙ ογ Ββ1ο\ν ΙΗβ (Ιβδί^η \νΒίβτ1ίηε ίη ίΗβ ώδρίΒεβπιβηΙ τηοάβ \νίίΗ ηο 
ΙίίΙ ογ ρΓορηΙδίοη πίΒεΗίηβτγ Ββίίνβ. 


I 
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1.4.10 "<33Γβο 18 3ηχ Ηί§Η-δρεε£ΐ ετ3β οίΗετ ίΗπη ρ388βη^6Γ ογεΑ, ηικΙ \νΗίεΗ ί 8 εβραΗΙε οί 

πΐΕΐηΙ&ιηιη§ ίΗε ιηβίη Λιηείίοηδ αηά βαίείγ δγδίεπίδ οί υη&ΗβοΐβίΙ 8 Ρ 3 οε 5 , 3 «ετ ώιτηβεε ίη ζην οηε 
εοΓηρατίηιεηί οη Ηοαπί. } 

1.4.11 €&γ§ο δρΕεεδ" 3 τε »11 δρβεεδ οίΗετ ΙΗεπ δρεεία! οΕίε^οτγ δραεεδ 3Π(1 γο-γο δρ 3 εεδ ιΐδε<1 Γογ 
03Γ 8 ο 3πα ίηιηΐίδ ίο δυεΗ 8 ρ3εεδ. Ρογ ίΗε ρυτροδεδ οίΟιαρίετ 7, ρατί Ό, ”θ 3 Γ δ ο 5 ρ 3 εεδ’' ίηοίικίε γογο 
δ Ρ 3εεδ, δρεεία! εαίε^οτγ «ρβοεδ αηΗ ορεη άεεΗ βρβεεδ. 

1.4.12 Οαίε^οτγ Α επί!!" ίδ αηγ Ηί§Η-δρεε(1 ραβδεη^ετ εταίί: 

. 1 ορεταίίη^ οη 3 Γουίε ννΗετε ίί Ηαδ Ηεεη άετηοηδίταΐεί! ίο ίΗε δαίίδίαεϋοη οί ΙΗε ίΐ 3 § αηά 
ροτί δίαίεδ ίΗαί ΐΗετε ϊδ 3 Ηί§Η ρΓοΗαΗίΙίίγ ίΗβί ίη ίΗε ενεηί οί αη εν 3 ειΐ 3 ίίοη 3 ί αηγ 
ροιηί οί ίΗε Γουίε, 3.11 ραβδεη^ετδ 3η<1 ετε\ν 03η Ηε Γεδευετί δβίεΐγ ννίίΗίη ίΐιε Ιεαδί οί: 

ίΐιε ίϊτηε ίο ρρενεηί ρβΓβοηδ ίη δυτνίναΐ εταίΐ ίτοηι εχροδίιτε 03 ϋδίη§ ΗγροίΗειτηία 
ίη ίΗε \νοτδί ίηίεη<1ε<1 εοη<1ίίίοηδ, 

ΙΗε Ηπιε βρρτορηβίε χνίίΗ τεβρεεί ίο εηνίΓοητηεηίαΙ εοη<ϋ(ιοηδ αηά §εο§Γ 3 Ρ Ηίε 3 ΐ 
ίεαίιιτεδ οί ίΗε τουίε, ογ 

4 Ηουτδ; αηεί 

.2 ε3ΓΓ}'ίη§ ηοί τηοτε ίΗαη 450 Ρ 3δ8εη§εΓδ. 

1.4.13 "ΟαΙεξΟΓγ Β επιίί" ϊδ 3ην Ηί^Η-δρεεά ραδδεη^ετ 0Γ3ίί οΙΗογ ίΗαη 3 εαίε§οτγ Α οϊάΆ, χνίιΗ 
ιηαεΗίηετγ 3ΐκ1 δαίείγ δγδίεηΐδ αιταηβεΗ βιιεΗ ίΗαί, ίη ίΗε ενεηί οί αηγ εδδεηίίαΐ ΐΉαεΗιηετγ αηά δαίείγ 
δγδίεηΐδ ίη αηγ οηε εοιηραηπιεηί Ηείη§ (ΙίδίΐΗΙεΗ. ίΗε ογηΛ ηείαίηδ ίΗε εαραΗϋίίγ ίο ηανί^αίε δβίεΐν. 
ΤΗε (ίαπιαρε δεεηβποδ εοηδί<1εΓε(1 ίη εΗβρίετ 2 δΗοιιΙΗ ηοί Ηε ίηίέΓτε<1 ίη ΐΗίδ τεβρεεί. 

1.4.14 "Οοιηροηγ" ηιεβηδ ΙΗε εοηιραηγ 35 <1είϊηβ<1 ίη εΠαρίετ IX οί ίΗε Ο>ηνεη1ίοη. 

1.4.15 Οοηίϊηυουδίγ ιηαηηείΐ εοηίτοί δίαίιοη" ί$ 3 εοηίτοί δίβίίοη ννΗιεΗ ίδ εοηίίηυοιίδΐγ τηαηηε<3 Ηγ 3 
τεδροηδίΗΙε ΗίβηιΗοΓ οί ΰιε ειε\ν ννΗίΙε ΙΗε ογεΛ ίδ ίη ηοππαΐ δετνίοε. 

1.4.16 Οοηίτοί δίαΐίοπδ ατε ίΗοδε δραεεδ ίη χνΗίεΗ ίΗε εταή'δ Γ3<1ίο ογ Π 3 νί§ 3 ίίη§ εφΠρπιεηί ογ ίΗε 
ειηεΓ§εηεγ δουτεε οί ρο\νετ αη<1 επιετ^εηογ δ\νίίεΗΗθ3π1 ητε 1οε3ίε<1, ογ ν/Ηετε ΙΗε βίε ΓεεοΓ£ϋη§ ογ 
Γ ιτε εοηίτοί εςιιίρπιεηί ίδ οεηίτα1ίζε<1, ογ ννΗετε οίΗβτ Ηιηείίοηδ εδδεηίίαΐ ίο ΙΗε δβίε ορεΓ 3 ίιοη οί ίΗε 
ογεΛ δυεΗ 35 ρτορυΐδίοη εοηίτοί, ριιΗΙίε 3(1ίΐΓε55, 8ί3Ηί1ίζ3ίίοη δγδίετηδ, είε., 3 τε Ιοεβίεά. 

1.4.17 Όοηνεηίίοη" ηιεβηδ ΙΗε Ιηίετη3ίίοη3ΐ Οοηνεηίίοη ίοτ ίΗε δαίείγ οί Ρίίε 3 ί δε 3 , 1974 35 

βηιεηΗείΙ. 

1.4.18 '^τε\ν 3εεοτηπιο<ΐ3ΐίοη" 3Γ ε ίΗοβε δραεεδ βΐΐοεβίείΐ ίοτ ίΗε ιίδε οί ίΗε ετενν, Άηά ίηεΙυΗε 
εαΗίηδ, δίείε Ηβγδ, οίϊϊεεδ, ΐ3ν3ίοηε5, Ιοιιηρεδ 3η(1 $ίτηίΐ 3 Γ δρβεεδ. 

1.4.19 "ΟπιίεβΙ (1εδϊ§η εοηώίϊοηδ" ηιε3ηδ ίΗε 1ίτηίίίη§ δρεείίιείΐ οοηώϋοηδ, εΗοδεη ίοτ ίεδί§η 
ρατροδεδ, \νΗίεΗ ίΗε αηΛ δΗβΗ Ηεερ ίη ϋίδρίβεεηιεηί πιοίΐε. δυεΗ εοηΛίίοηδ δΗβΠ Ηε ηιοτε δενετε ΐΗβη 
ίΗε ννοτδί ίηίεηάείΐ εοηώίίοηδ" Ηγ 3 βαίίαΗΙε ηΐ3Γ§ίη ίο ρτονίάε ίοτ 3ΐ1ε<5ΐΐ3ΐε 83 ίείγ ίη ΙΗε δυτνίναΐ 
εσηιΐίΐίοη. 
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1.4.20 ’ΌδΙυιη" ιτιεβηδ 3 \ν3ΐει1ί§1ιΙ (ΙεοΙί ογ εί|ϋίν3ΐεηΙ δίηιείοιε οί α ηοη-ν/3ΐεΓίΐ§Ηΐ άβο!< εονετεύ 
\>γ ά ννεείΗεΛίβΙιί δίηιοίιΐΓβ οί βάεριηιίε δίτεηρίΗ Ιο «ωίηίαϊη ίΗε Λν©»ί1ιβΓίίβ1ιΙ ίηΙε§ηίγ 3ηά ϋπεά \νίί!ι 
\νβαί1ΐ6Γίί§1ιΙ ε1θδίη§ 3ρρ1ίαηοεδ. 

1.4.21 'Όεδί§η νναίεΓίίηε" πιββηδ Λε \ναί6Γΐίηο εοη·6δροη(1ίη§ ίο ίΗε ηΐΒχίπιιιηι ορετ3ίίοη3ΐ \νεί§1ιΙ 
οί ίΗε ΟΓαή ννίΐΗ ηο ΙίΩ ογ ρΓορυΙδίοη ιηαεΗίηεΓγ 30 ίίνε 3η ^ ί 5 ϋπιίΐεά Ργ Λε ΓεφΜΓειηεηΐδ ο 

0)ΐ3ρΐ0Γ8 2 3Π(ί 3. 

1.4.22 'ΌίδρΙηοεηιεηΙ τηοίΐε” ηιεεηδ ίΗε Γ6§ίιτΐ6, ννΙιείΕεΓ 3ί Γεδί ογ ίη ιηοΐϊοη, \νΚβιε ίΗε \\ τ εί§Ηί οί 
ίΐιε οτηίΐ ϊ$ Μίγ ογ ρΓεί!οιτπη3Πΐ1γ δΐιρροτίεεί Ηγ ΗγώΌ5ΐ»ίίο ίοΓοεδ. 

1.4.23 "ΡαίΙυΓβ Μοτίε αηά ΕίίεεΙ Αηαίγδίδ (ΡΜΕΑ)" ίδ 3 η εχβιηίηΗίΐοη, ίη 3εεοκΐ3ηεε ννίίΗ 
3 ηηεχ 4, οί ίΗε ετβΩ’δ δγδίεπι αη<3 εφίίριηβηί ίο ίΐείεπτιίηε ννΗείΗετ 3ηγ ΓβίΐδΟίκώΙγ ρΓοΗαΗΙε ίαϋυΓε ογ 
ίιηρΓορεΓ ορεπιήοη οαη ΓεδίιΙί ίη 3 Ικιζαπίοοδ ογ ε3ί35ίτορΗίε είίεεί. 

1.4.24 'ΤίΓΟ ΤβδΙ ΡΓοεεϋατεδ ΟχΙο (ΡΤΡ Οοίΐε)" τηεοηδ ίΗε Ιηίετηαίίοηβΐ €οά& ίοΓ ΑρρΙίεΒίίοη οί 
ΡίΓΟ Τεδί Ργοοοι1ιιπ?8, 38 (3θίιηε<1 ίη οΗηρίβΓ ΙΙ-2 οί ίΗε Οοηνεηίίοη. 

1.4.25 'ΤΙαρ" πιεαηδ 3 η εΐεπιεηί ίοπη6<1 35 ίηΙΰ£Γ3ΐ8ί1 ρατί οί, ογ 3η εχίεηδίοη οί, 3 ίοίΐ, «56(1 ίο 
3 (^υ$ί ίΗε Ηγώχκίγηηηιίε ογ 36Γθ<1γη3πιί6 ΙίΩ οίΐΗε ίοίΐ. 

1.4.26 "ΡΙαδΗροίηί" ηΐ 63 η 5 3 ίΙαδΗροίηί 4εί6πιιίηε<1 Ηγ 3 ίεδί οδϊη§ ίΗε εΐοδαίειιρ αρρβπιΐϋδ 
ΓείεΓεηεε<ί ίη ώε Ιηί6Γη3ίίοη3ΐ Μηπίίιηε θ3ηβ6Γθθδ Οοο<ΐ5 (ΓΜΩΟ) Οοάβ. 

1.4.27 "ΡοίΙ" ΙΏ 03 Π 8 3 ρΓθΐίΐ6(1 ρΐ 3 ίε ΟΓ ί1ΐΓ66 άίΓηεηδίοηηΙ εοηδίηιοϋίοη 3ί \ν!ιίεΗ Ηγ<3το<1γη3ΐηίε Ιίή 
ίδ οβηεπιΐεά \νΗεη ίΗε αηΩ ίδ ιιηάεΓ χνηγ. 

1.4.28 ’ΤυΙΙγ 8υΗηιει:£6ί1 ίοίΐ" ηιβ 3 ηδ 3 ίοίΐ Ηανίηβ ηο ΙίΛ εοπιροηεηίδ ρίεΓθίη§ ίΗε δητίβεε οί Ηε 
\ν 3 ίετ ίη ίΗε ίοιΙ-Ηοπιε ηκχίε. 

1.4.29 "Οηΐΐεγδ" 3 τε ίΐιοδε εηεΐοδεά δρ 3 εβδ οοηί3Ϊηίη§ οοο1«η§ ίΗοίΙίίίεδ \νί& 6χρο$β<1 Ιιεαϋη^ 
8ατί3ε65, ΟΓ ννΗίεΙι Ηηνε 3 ηγ εοοίνίπβ ογ 1ΐ63ίίη§ 3ρρ1Ϊ3ηθ6δ ε3θΗ Ηβνίη» 3 ρο\ν6Γ οί ηιοΓε ί1ΐ3η 5 IV. 

1.4.30 "ΗΪ£Η-δρεε<1 ογοΛ" ίδ 3 6 Γ 3 & 03ρββ1ε οί ηιαχίτηιιιη δρεείΐ, ίη ιηείτεδ ρεΓ 8εεοη<1 (ιη/δ), θφίβΐ 
ίο ογ εχοεε(1ίη§: 

^ 7 V ^ 

\ν!ϊ6Γ6: 

V — νοίοπιε οί < 1 ίδρΐ 3 εεηιεηΙ οοιτε5ροη<ϋη§ ίο ίΗε (1βδί§η \ν3ίετ1ίηβ (ίη ) 

εχείυώηβ εταίί ίΚβ ΗοΙΙ οί ννΐιίεΐι ίδ δορροΓίεά οοηιρίείεΐγ εΐεατ 36ονε Λε \Υ3ίεΓ δυτίαοε ίη 
ηοη-<1ίδρ1αεεηιεηΙ ιηοίΐε 6γ 36Γθ(1γη3Πΐίο ίοΓεεδ §εηεταίεά 6γ §τουηό βίίεεί. 

1.4.31 'Ήγ<ίΓθίοίΙ εκιΛ" ίδ 3 ετηή ίΐιβ Ηιιΐΐ οί ννΚίεΗ ίδ δορροΛεά εοηιρίείεΐγ εΙεβΓ 36ονε ίΐιε \ν3ίει· 
5θΓί3εε ίη ηοη-ΓϋδρΙαεεηιεηΙ ιηοείε 6γ Ηγ<3το(1γη3ηιίε ίοτοεδ §εηετ3ίε(1 οη ίοΐΐδ. 

1.4.32 "ίεη§ί1ι (Ε)" ηιεβηδ Λε ονεπιΐΐ Ιεηβΰι οί ώε ηηάεηναίεΓ \ν3ί6Γίί§1ιί εηνείορε οί ίΗε ή§ί(1 
Ηυΐΐ, βχε1υ<1ίη§ 3ρρεη(ΐ3§6δ, 31 ογ 6ε1ο\ν Αε άεδί§η \ν3ΐετϋηε ίη ίΐιε ώδρίβεετηεηί Γηο<1ε ννίΛ ηο ΙιΛ ογ 
ρΓοροΙδίοη ΓηαεΙιίηεΓγ αείίνε. 
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1.4.33 . "ϋ^Ηίννεί^Ηί’ ϊ$ ΙΗε ϋίδρίεεετηεηί οί ίΗε ετεΛ ίη ίσηηε$ \νίΐΗοιιΙ οηγ^ο, ΆιβΙ, 1υΗηεεΙίη§ οϋ, 
Ηεΐίεδί \ν3ίβΓ, ΙτεδΗ \¥3ΐ6Γ 3Π<1 ίββίΙννβΙβΓ ίη ΙεηΗδ, ΟΟΠδΙΜΤ13ΐ)1β δίΟΓΘδ, Ρ388βη26Γ5 3 Π(ί ΟΓβ\ν 2 ηά ίΗεΪΓ 
είίεείδ. 

1.4.34 ”υί©-δ3νίη§ ΑρρΙίεηεεδ Οκΐε (ΠδΑ Οοϋε)" ηιεεηδ ίΗε Ιηίεπιείίσηεΐ Πίίε-5ενιη§ Αρρίίαηεβ 
€ο<1β 3δ ϋεΓιηεύ ίη εΗερίετ III οί ίΗε Οοηνεηίίοη. 

1.4.35 "ΜεεΜπετγ 8ρ3εε8" 3Γε δρ3εεδ εοηίείηίη§ ίπίετηβΐ εοιηΗιΐδίϊοη εη§ίηεδ \νίίΗ 3 §§τε§ 3 ΐε ΐοίεΐ 
ρο\νβΓ οιιίρυί οί ηιοΓε ίΗεη 110 Η\ν, ^εηεπιΙοΓδ, οϋ ήιεί ιιηίίδ, ρτοριιΐδίοη τηεεΗίηετγ, Γηφτ ε1εε1ηε3ΐ 
ηιεεΗίηετγ εηϋ δίτηιίετ δρεεεδ εηϋ ΙπιηΗβ Ιο δΐιεΗ δρεεεδ. 

1.4.36 "Μεχίιηιιηι ορετείίοηεΐ ννεί^Ηί" ηιεεηδ ΙΗε ονετεϋ \νεί§Ηί ιιρ ίο \νΗίοΗ ορετείιοη ίη ίΗε 
ίηίεηϋεϋ ηιοίΐβ ίδ ρεπτηίίεϋ Ηγ ίΗε Αώηίηίδίτείίοη. 

1.4.37 Μεχίτηυηι δρεεϋ" ίδ ίΗε δρεεϋ βεΗίενεϋ 3ί ίΗε Γηεχίτηατη οοηίίηιιουδ ρτοριιΐδίοη ροννετ ίοτ 
ννΗίεΗ ίΗε ετείί ί$ εειΐίΓιεϋ 3ί ηιεχίιηιιπι ορετείίοηβΐ \νεί§Ηί 3η<1 ίη δΐηοοίΗ ννείετ. 

1.4.38 "Νοη-ϋίδρΙβεεηιεηΙ ιηοίΐε" ηΐ83η$ ίΗε ηοπηεΐ ορετείίοηεΐ τε^ίηιε οί 3 ετεί! \νΗεη 
ηοη-ΗγϋΓΟδ&ίίε ίοτεεδ δοΗδίεηίιεΙγ οι ρΓεϋοιηίηβηΐΙγ δΐιρροτί ίΗε \νεί§Ηί οίίΗε ετεΛ. 

1.4.39 "Οίΐ &ε1 υηίί” ίηείικίεδ εηγ εφιίρπιβηΐ ίοτ ΙΗε ρτερειείίαη οί οί! ίΐιβΐ 3 ηϋ ϋεΐίνετγ οί οϋ 
ϊΐιοί, Ηεείεϋ ογ ηοί, ίο Ηοίίετδ 3Π<1 εη§ίηεδ (ίηε1ιι<1ίη§ §εδ ίυτΗίηεδ) εί 3 ρτεδδΐιτε οί πιοΓε ίΗεη 
0,18 Ν/ηιιη 2 . 

1.4.40 "Ορεη γο-γο δρεεεδ" 3Γ6 ίΗοδε γο-γο δρβεεδ: 

.1 ίο \νΗίο!ι εηγ ρεδδεη^ετδ εειτίε<1 Ηενε εεεβδδ; 3 ηά 

.2 είίΗετ: 

.2.1 ετε ορεη 3ί 1κ>ΐ1ι εηϋδ; ογ 

.2.2 Ηενε εη ορεηίη§ εί οηε εηϋ αηϋ ετε ρτονίϋεϋ ννΐώ ρεπηεηεηΐ ορεηίηβδ ϋϊδίτίΗιΠεϋ ίη 
ίΗε δίίΐβ ρΐ3ίίη§ οτ άεείώεεϋ ογ ίτοηι εΗονε, Ηενίη^ ε ίοίεΐ εΓεε οί εί Ιεεδί 10% οί ΙΗε 
ίοίεΐ εΓεε οί ίΗε δρεεε δϊϋεδ. 

1.4.41 "Ορετείίη§ ΙΠηίίείιοηδ" ηιεεηδ ίΗε ειείΐ 1ΐηιίί3ίίοηδ ίη τεδρεεί οί Ηεη<Ι1ίη§, εοηίτοΙΙβΗίΙϋγ 
3ηϋ ρεΓίοπηεηεε εηϋ ΙΗε ετείί ορεΓείίοηβΙ ρΓοεεϋυΓεδ ννίίΗίη \νΗίεΗ ΙΗε ΟΓαίί ίδ ίο ορεΓείε. 

1.4.42 "ΟρεΓείιη§ εοΗίρειίτηεηΙ" ηιεεηδ ίΗε εηεΐοβεϋ ετεε ίτοηι \νΗίεΗ ίΗε ηενί§είίοη εηά εοηίτοί 
οί ίΗε ετείί ίδ εχεπήδεϊΐ. 

1.4.43 "ΟρεΓείίη§ δίείίοη" ηιεεηδ ε εοηίιηεΗ ετεε οί ίΗε ορετείίη§ εοηιρεΓϋπιεηΙ εςυίρρεε! \νίίΗ 
ηεεεδδειγ ηιεεηδ ίοτ ηενί^είίοη, ηιεηοειινπη§ εη<3 εοπιηιαηίεείίοη, εηϋ ίτοηι ννΗετε ίΗε ΐυηεΐίοηδ οί 
ηενί§είίη£, ηεεηοευνηη^, εοτηπιυηίοείίοη, ίοηττηεηώη^, εοηηίη§ εηϋ Ιοοίεουί ετε εεπίεϋ ουί. 

1.4.44 "Ορεπιΐίοηεΐ δρεεϋ" ίδ 90% οί ηεεχϋηιιηι δρεεϋ. 

1.4.45 "Οτβεηίζείϊοη" ηιεεηδ ίΗε Ιηίετηείίοηεΐ Μεπίίηιε 0Γ§3ηίζ3ίίοη. 

1.4.46 "Ρεδδεη^ετ" ίδ βνετγ ρετδοη οίΗετ ίΗεη: 
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.1 ϋιβ ιτίΕδΙβΓ ϋτκΐ ηιεηιβεΓδ οί ίΗε ετενν ογ οίΗβΓ ρδΓδοηδ ειτιρίογβίΐ ογ εη|»α§6(1 ϊη αηγ 
εβρβείίγ οη ΤχϊΒ,ηΙ 3 0Γ3ή οη ίΗε βυδίηεδδ οί ί1ΐ3ί ογεΛ; 3ηά 

.2 3 εΐιίΐίΐ ιιικΙβΓ οηε γεβΓ οί 326. 

1.4.47 "Ρ38δβη§6Γ ΟΓΕίί’ ϊδ 3 0Γ3ί\ ννΐΐϊοΐΐ 03ΓΠ68 ΙΎΙΟΓβ ΛηΠ ί\νε1ν8 ρ3386Ι)§6Γ8. 

1.4.48 "Ρ1306 οί Γεϋι§ε” ίδ βηγ ηβίιίΓΗΐΙγ ογ ΒΓίίίΐείβΙΙγ δΗεΙίεΓεά 3Γβ3 \νΗΐοΗ ηΐ3γ 6ε ιΐδε<1 38 3 δΗεΙίεΓ 
Εγ 3 0 Γ 3 .Λ υηϋετ εοηϋίίίοηδ Ι&εΐγ ίο εηϋ3η§6Γ ίίδ βαίείγ. 

1.4.49 "ΡυΜίε δρβεεδ" 3Γ6 ίΗοδε δραεεδ βΐΐοεαίεά ίοΓ &ε ρ3δδεη§εΓδ 3ΐκ1 ίηεΐυάε 1>3Γδ, τείίεδΗιηεηΙ 
Ιςίοδίίδ, δηιοΐίε Γοοηΐδ, ηΐ3ίη δε3ίίη§ 3Γ638, Ιοιιη^εδ, <3ίηίη§ τοοιτίδ, Γεετεαίίοη τοοιπδ, ΙοΙΛίεβ, ΐ3ν3ίοπε$ 
3ΐκ1 δϊτηϊΐΕΓ δρ3εεδ, αη<! ΓΠ3γ ίηείικίε δαίεδ δΗορδ. 

1.4.50 "ΚείτεδΗιηεηί Ιάοδίίδ" 3Γβ ΐΐιοδε δρβεεδ \ν!ιϊεΗ 3τε ηοΐ εηεΐοδβίΐ, δεΓνίη£ ΓείτβδΗιηεηίδ 3ηά 
εοηί3Ϊηϊη§ ίοο<1 \ν3Γηιίη§ εφίίριηεηΐ 1ΐ3νίη§ 3 ΙοΙεΙ ρο^ετ οί 5 1<\ν οτ Ιεδδ 3ΐκ1 λνίώι βη εχροβε<1 
Ηεαΐίη§ δυΓίβεε ΙειηρεΓαΙιίΓε ηοί ηβονε 150°Ο, 

1.4.51 "Κο-γο 0Γ3ίί" ίδ 3 εΓ3ί! βίΐ6(1 \νϊΐΗ οηε ογ ιώογο γο-γο δρ3εεδ. 

1.4.52 "Κο-γο δρβεεδ” 3 τε δρπεεδ ηοί ηοππΕΠγ δΐιΜινίάείΙ ίη 3ηγ \νπγ 3η<1 ηοπη3ΐ1γ εχΐεη<1ίη§ ίο 
είΰιβτ 3 δΐώδΐίΐηΐιαΐ 1βη£ίΗ ογ ίΐιε βηίϊτε 1εη§ί1ι οί ΙΚε επ»Λ ϊη ννΙιϊεΗ τηοίΟΓ νβΐιίεΐεδ ννϊΐΗ βιεί ϊη ΐΗείί 
Ιβηΐίδ ίοΓ ΐΚείτ ο\νη ρΓορυΙδΐοη αη<3/θΓ §οο<3δ (ρ3ε1ί3§ε<1 ογ ίη Βιιΐΐί, ίη ογ οη ταίΐ ογ γο 3(1 εατδ, νείιιείεδ 
(ίηείικίίης γο3<1 ογ γεϊΙ ΙαηΙίεΓδ), ίταίίετδ, εοηίηίηεΓδ, ραΐΐείδ, άετηοιιηία&Ιε ίβηΐίδ ογ ίη ογ οη δίηιϋατ 
δίο\ν3§6 υηίίδ ογ οίΙιβΓ ΓβεερίΕεΙεδ) 03η 1)6 ΙοαάεΟ 3η<ί υη1θ3ί1ε<1, ηοπηβΐΐγ ίη 3 ΚοηζοηΙβί <3ίτεείίοη. 

1.4.53 "δεΓνίεε δραεεδ” 3 τε ίΗοδε εηεΐοδεά δρ306δ ιΐδβά ίοΓ ρ3ηίτίεδ εοηί3ίηίη§ ίοοά \ν3πηίη§ 
εριιίρτηεηί βιιί ηο εοοΙαη£ ί3εϊ1ί1ίεδ \νίίΗ εχροδβά Ηεαίίη^ δΐΐΓίηεεδ, ΙοοΕετδ, 53ΐεδ δΗορδ, δίοΓβ-Γοοιηδ 
3η<1 εηεΐοδείΐ 1>3£§3£ε τοοπίδ. 

1.4.54 "8ί§ηίΓιε3ηί \ν3νε 1ιεί§1ιΓ ίδ ίΗβ ανεΓ3£6 Ηεί§Ηΐ οί ΐΗε οηε ΙΗϊγ< 1 ΗίβΗεδί οβδεΓνεά ν/3νβ 
ΙιείβΗίδ ονεΓ 3 §ίνεη ρετίοΟ. 

1.4.55 "δρεείβΐ ε 3 ί 0 £ 0 Γγ δρ 3 εβδ” 3τε ίΗοδε εηεΐοδεά γο-γο δρβεεδ Ιο ννΙιίεΙι ρ 3 δδεη§εΓδ Κάνε βεεεδδ. 
8ρεεΪ3ΐ 03ίε§θΓγ δραεεδ ηταγ 1>ε αεεοιηηιο^ηίείΐ οη ηιοΓε Ιΐΐ3η οηε άεείί ρτονί(1ε<1 ΰκιί ίΗε Ιοί3ΐ ονεΓ3ΐ! 
εΐεητ Ηεί§Ηί Γογ νείιίεΐεδ (Ιοεδ ηοί εχεεεϋ 10 π». 

1.4.56 "δητίβεε-είΤεεί δΐιίρ" (8Ε8) ϊδ 3 η αίτ-ευδίιίοη νείιίείε \νΚοδε ειΐδΐιίοη ίδ ίοίαΐΐγ ογ ρ3ΐΐΪ3ΐ1γ 
ΓεΐΕΐηεά 6γ ρειτηΕηεηΐΙγ ίοιητεΓδεί! ΗεγγΙ δίπιείυΓβδ. 

1.4.57 "ΤΓ3ηδϊΙίοη3ΐ Γηοϋε" ιηεβηδ Λε Γε§ίτηε ΙτεΡνεεη (ϋδρίβεεπιεηί αηά ηοη-ίΐίδρίαεεπιεηΐ ηιοάεδ. 

1.4.58 "\ν3ΐειτίί§1ιΓ ίη Γείαίίοη ίο 3 δΐηιείυτε ηιε3η3 εαραΕΙε οί ρΓενεηίίη§ ίΐιε ρ3δδ3§ε οί \ν3ίβΓ 
ίΗτοιι§1ι ίΐιε δίηιείιιτε ίη αηγ (ΙίΓεείίοη ιιη<1εΓ ίιε Ηεαά οί ·Λ'3ί6Γ Ιίΐτεΐγ Ιο οεευτ ίη ώε ίηΐ3εΙ ογ ά3ΐηα§6(1 
εοη<1ί6οη. 

1.4.59 "ΝνεαίΗεΓ 6εε1ί’' ίδ 3 (Ιεείτ ννΗίεΙι ίδ εοπιρίείεΐγ εχροβεά Ιο ίΐιε ννεείΗεΓ &οηι 36ονε 3η(1 ήοιη 
31 1ε3δί ίννο δίίίεδ. 

1.4.60 "\νε30ιεπΐ£}ιί' ιηεαηδ Λβί ννβίεΓ \νίΠ ηοί ρεηεΐταίε ίηίο ίΐιε ετ3« ίη 3ηγ \νίικ1 3ηϋ \ν3νβ 
εοηίϋϋίοηδ ιχρ ίο ώοδε δρεείίίε<1 3δ εηίίεηΐ άεδί^η εοηώίίοηδ. 
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Γ4.61 \νοΓ 5 ΐ ιηίεηΛ* εοπώδοηδ" ηιεαηδ Αε δρεείβε<1 εηνΐτοηηιεηΑΐ εοηΑίΐοηδ ™Αίη ννΗϊοΗ 
Λε ιηίεηίιοηΕΐ ορετΕίιοη οί Αε επίΛ ίδ ρπ>νιάε<1 ίοτ ϊη Αε εεΓίΑεΕίίοη οί Αε ετ*&. ΤΒίδ §Ηα11 ηΑε 

ΠηοΙπΓηΤ ίί* ^ ν 5 * € ννθΓ5ί ε0ηώίΐ ° η8 0ί ™ ηά ί0Τ(Χ δί^ίβο^ηΐ \ν 3 νε Βεί 8 Βί 

θί ^ 30(1 (1ίΓ60ΐί0η θί ηΐίηίηΐ1ΐηΐ 3ίΓ ίβορβη^ 

νΐδίωιΐγ 3ηά ϋερΑ οί \νιίεΓ ίοΓ δαίε ορβΓΕίίοη 3 ικ1 δϋοΐι οΑογ ρ^βιηείεΓδ 35 Αε ΑώηίηϊδίΓΕβοη ιηαν 
Γεςαιτε ιη εοηδκίεηη^ Αε ίγρε οί οή# ίη Αε 3 ΐεβ οί ορεΓΕίίοη. ^ 


1.5 δϋΓνεγϋ 


ΕεοΚ ογεΛ δΗβΗ Βε δΐιΒ]εεί ίο Αε δυτνεγδ δρεείβετί Βε1ο\ν: 

- 1 αη ιηιίιβΐ βυτνεγ Βείοιε Αε επΑ ί 5 ρυί ϊη δΟΓνϊεε ογ ΒείοΓε Αε ΟεΠίβοΒίε ίδ ί 5 5υβ<1 ί ΟΓ 

ιηΡ τιτεί ίιιη/ΐ· 


.2 


3 Γεηε\να1 δΐίΓνεγ 3 ι ιηΙει-ν 3 1δ βρεείβεά Βγ Αε ΑΛηίηίδίπιίίοη Βυί 
5 γεατδ εχεερί ννΗετε 1.8.5 ογ 1.8.10 ϊδ ΕρρΙίεβΒΙε; 


ηοί εχεεε(ίϊη 8 


α ρεπο(1ιε 3 1 δατνεγ \νίΑίη Ατεε ιηοηΑδ Βείοιε ογ 3 Λθγ ε 3 εΒ Εηηίνεΐδβι^ Α*ε οί Αε 
ί.6Πιπε 3 ίε; αηα 


.4 3η 3&ϋίϊοη3ΐ βιιτνεγ 35 Αε οεεβδίαη 3 Π 5 β$. 

1.5.2 ΤΒε δυτνεγδ τείεττεβ ίο ίη 1.5.1 8 Η 3 Η Βε εβιτίετί ουί 35 ίοΐΐοννβ: 


Αε ίηίίίβΐ δΐιτνεγ δΗ 3 11 ΐιιείικίε: 


.1.1 3η 3 ΡΡ Γ3!53ΐ οί Βε βδδυτηρβοηδ ιώηΑ; ΒΒά ΙιτηίίΕΐίοηδ ρτοροδεά ίη γοΙεΠοπ ίο Ιοαώηκδ 
εηνϊτοηπιεηΐ, βρεετί 3ηά πΐ3ηοειινι-3Βί!ίίγ; 

-1.2 3Π 3ΡΡΓ31831 οί Αε ΔοΧά 5υρροΓίίη 8 Αε 53ίείγ οί Αε <3εδΐ§η, οΒίβίηείΙ, 35 αρριορπαίε 
ίτοΓη εΕίευίΛβοπδ, ίεβΐδ 3η<3 ίπα1 8 ; 

.1.3 3 ίαίΐυτε πιοάε 3η<1 είίεεί αηαίγδίδ 38 ΓεςυίΓεό Βγ Αϊδ Οοτίβ; 

.1.4 3η ίηνο8ίί§ 3 ίίοη ίηίο Αε 3 άεςιΐ3εγ οί ίΗε νβηουδ πΐ 3 ηιΐ 3 ΐδ Ιο Βε δυρρίίετί \νίΑ Αε 
ογεΛ; 3η(1 

.1.5 3 εοηιρίείε υΐδρεείιοη οί Αε δίηιείυτε, 83ίείγ εςυίρηιεηί, γ 3 <3ιο ίηδ&ΙΙαίίοηδ 3η<1 οΑετ 
εςαιρηιεηΐ, ίιί1ιη 8 8, 3ΐτ3η§εηιεηΐ8 3η<1 ιηαίεπβίδ Ιο εηδίιτε ί1ΐ3ί Λεγ εοιηρίγ \νϊΑ Αε 
ΓεςιηΓειηεηΙδ οί Αε Οχίε. 3τε ίη 53ΐί$ί3είοΓγ εοηΑίίοη 3 η(1 3 τε Ηί ίοΓ Αε δεΓνίεε ίοΓ 
\νΑεΗ Αε εΓ 3 β Ϊ8 ίηίεηάεά; 

2 Αε ΓεηελνΕί χιά ρεηοΑεΕί $υΓνεγ8 δΗαΙΙ ίηεΐυάε 3 εοηιρίείε ίηδρβείϊοη οί Αε 
δίηιεΑΓε, ίηο1υί1ίη 8 ουίδίίΐε οί Αε εηΛ'δ ΒοΛοηι 3η<3 τείβίεβ ΐίεηΐδ, 53 ίείγ 
ερωρηιεηΐ, γςι<3ϊο Α$ί3ΐΐ3ίϊοη5 3η<1 οΑετ εςυίρηιεηί 35 τείειτετί ίο ίη 1.5.2.1 ίο εη$υτε 
Α 3 ί Αεγ εοηιρίγ λνίΑ Αε Γεςυί Γ εηιεηΐ8 οί ίΗε Οοάε. 3 Γε ίη δβϋίδίαείοιγ εοηΑίίοη 3 ηά 
3Γε δΐ ίοΓ Αε βετνίοε ίοΓ ννΒίεΗ Αε ετ3δ ίβ ίηίεηΒεΒ. ΤΗε Αδρεείίοη οί Αε εΓ 3 δ' 5 
ΒοΙίοηι 5Β311 Βε εοηώιείεά \νίΑ Αε οτάΆ ουί οί Αε \ν 3 ίετ υηάπ δΑίΕΒΙε εοηΑίϊοηδ ίοΓ 
οΐοδβ-αρ 6Χίϋηϊη3Ηοη οί ζηγ άαπια^είΐ ογ ρΓοΒΙειη βτε&δ; αη<1 
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.3 3 η εΛΙΛοπλΙ δΐίΓνεγ, είΛεί §εηεΓ3ΐ ογ ρϋΓίΐ&Ι Βοεοκϋη^ ίο Λε είΓοιπίδίΒηοεδ, δΗ&ΙΙ ^ 
ηΐ3<1ε αίΐ6Γ 3 Γερ3ΐτ Γ€$υ1ΐίη§ ίτοηι ϊηνεδΙϊ§3ίϊοηδ ρκδοπ^ ϊη 1.7.3, ογ νΛκτβνα· βηγ 
ίπιροΓΐ 3 ηΙ Γ 6 Ρ 3 ΪΓ 8 ογ ΓεηεχνΒίδ 3 Γβ ηΐ3<1ε. ΤΗε δΐίΓνεγ δΐιαίΐ 1)6 δαείι 38 ίο «ηδηΓε Λ»ί Λε 
Π606883ΓΥ ΓερΒΪΓδ ΟΓ Γ6ηε\ν3ΐδ 1ΐ3ν6 1)66η είϊεοίϊνεΐγ Π13(ΐ6, Λβΐ Λε ΓΠ316Π31 30(1 
\νοΓΐατΐ3ηδ1ΐφ οί δυείι τερπίΓδ ογ ΓεηεχνΒίδ ατε ϊη 311 Γεδρεείδ 33ΐϊδί3θίθΓγ, βηΛ ΛβΙ Λε 
ΟΓαβ εοπηρίίεδ ϊη &11 Γεδρεείδ \νϊΛ Λε ΓεηαίΓετηεηΐδ οίΛε Οχίε. 

1.5.3 Πιε ρεήο<ϋε 3 ΐ δΐιτνεγδ Γείεττεά Ιο ϊη 1.5.1.3 δΜΙ Ι)ε βη(1θΓ3β(1 οη Λε Ηί^ι-δροει! ΟγβΛ 53ίείγ 

€6ΓίΐΓΐ03ΐ6. 

15 4 ΊΊιε ϊηδρεείϊοη αηά δΐιτνεγ οί Λε ΟΓΒίΐ, 50 ί'ατ 38 Γε 8 3Γ<1δ Λε εηίοΓεεπιεηΙ οί Λε ρΓονίδίοηδ οί 
Λε' Οχίε 8ΐΐ3ΐ1 1)ε εΒττίεύ ουί &γ οΗϊεετδ οί Λε ΑώηιηΐδίΤΒίϊοη. ΤΙιε ΑώηιηΐδίτΒίιοη ηηγ, ΗοχνενεΓ, 
εηίηΐδί Λε ιηδρεείιοηδ αηά δητνεγδ είΛεΓ Λ δοτνεγοΓδ ποοιΛβ^ Λγ Λε ρυτροδε ογ ίο οΓ§3η«ζ3ίιοηδ 
Γεεο§ηϊζεά βγ ϊί. 

1 5.5 Αη ΑώΏΪηΐδίταόοη ηοπιϊη3ΐϊη£ δΐιτνεγοΓδ ογ Γεεο£ηϊζϊη§ θΓ§3ηιζ3ίιοηδ ίο εοηόιιεί ιηδρεείιοηδ 
3η<1 δΟΓνεγβ 3δ δεί ίοιΛ ίη 1.5.4 δΛιΙΙ, αδ 3 ιηίηϊιηιιπι, ειηρο\νεΓ 3ηγ ησπηηΒίεά δυτνεγοΓ ογ 

Γεεο§ηίζε<3 οΓ£3ηίζ3ίϊοη Λ: 

. 1 ΓεςαΪΓε τερπίΓδ Λ 3 εΓ3β; 3η(1 

.2 ε 3 ΐτγ οιιί ιηδρεείιοηδ 3 ΐκ! δυτνεγδ ϊί Γε^υεδίβά 1)γ Λε 3 ρρΓορπ3ίε ΒΐιΛοηίϊεδ οΓ 3 ροΓί 
8ΐ3ίε. 

Πιε ΑΛηϊηϊδίτβΙίοη δΗβΠ ηοίίίγ Λε 0Γ£3ηίζ3ίϊοη οί Λε δρεειΒε τεδροηδΛιΙιίίεδ οηά εοηώίιοη8 οί Λε 
3αΛοτίίγ (1ε1ε§3ΐε<1 ίο ηοηηίηΒίεά δΐίΓνεγοΓδ ογ Γεεο§ηίζε<1 0Γ£3ηίζ3ίϊοη8. 

1 5 6 \Μιεη 3 ηοΓηίηΒίεά δυτνεγοΓ ογ Γεεο^ηίζεά θΓ"3ηιζ3ίίοη (ίείεπηϊηεδ Λαί Λε εοηώίϊοη οί Λε 
ετ 3 ίί ογ ίίδ εφιϊριηεηί (Ιοεδ ηοί εοΓτεδροηό 5υ1)3ΐ3ηΙΪ3ΐ1γ χνίΛ Λε Ρ 3ΐίιευΐ3Γ3 οί Λε ΟεΛίί^ίε ογ ιβ 
δαΛ ΛβΙ Λε ογβΛ ίβ ηοί Γιί ίο ορεπιΐε ννϊΛουί ά 3 η§ε Γ ίο Λε ογβΛ ογ ρετδοηδ οη \χχαά, Λε δυτνεγοΓ ογ 
οΓΕ 3 ηϊζ 3 ίίοη δΗ3ΐ1 ίτηηιεώδίεν εηδίιτε Λαί εοιτεείίνε 3είΐοη ϊδ ί3ΐ(εη 3η<1 ώ&11, ϊη όυε εουτδε, ηοίίίγ 
Λε Αώηίηΐ 8 ΐΓ 3 ΐίοη. 1ί δηεΐι εοιτεείίνε 3είϊοη ΐδ ηοί ίΛεη, Λε €εΓίϊίΐ03ΐε βΙιβΙΙ 1* \νιίΜτ3ννη βγκ! Λε 
ΑάηιΛίδίπιίϊοη έΗ&ΙΙ \χ ηοίϊίίεά ίιηηιεΛΒίεΙγ; 3η<1 ίί Λε επιή «8 ιη 3η 3τε3 ακίβτ Λε .ιυηδΛείιοη ο 
3 ηοΛετ ΟονεπίΓηεηί, Λε 3 ρρΓορπ 3 ίε αηΛοήίιεδ οί Λε ροΛ δίΒίε δΗαΙΙ 1» ηοΐιίιείΐ ιηυηεώΒίεΙγ. 
\νΐιεη 3 η οίϊϊεεΓ οί Λε Αώηίηίδίπιίίοη, 3 ηοτηίη3ΐε(1 δυτνεγοΓ ογ 3 Γεεοριίζεά οΓβοηιζβίιοη Κ3δ 
ηοίιίιεά Λε 3 ρρΓορη 3 ίε ΒυΛοπίΐεδ οί Λε ροτί 8ί3ίε, Λε ΟονεπηηεηΙ οί Λε ροΓί 8Λίε εοηοεπιβά δΜ 
είνε δαεΗ οίΚοβΓ, δυτνεγοΓ ογ θΓ§ 3 ηΐζ 3 ΐίοη 3ηγ ηεεεδδΒτγ 3δδίδί3ηεε ίο ε3πγ ουί Λεϊτ οΒ1ι§3ίιοηδ 
ιηκΙθΓ Λίδ δεείϊοη. λνΐιεη βρρΙίοβΜβ, Λε ΟονεπιιηεηΙ οί Λε ροΛ δί3ίε εοηεετηείΐ δ1ΐ3ΐ1 εηδίιτε ΛβΙ Λε 
ογβΩ δΗ3ΐ1 ηοί εοηπηυε ίο ορετ 3 ίε ιιηίίΐ ίί εβη (Ιο δθ χνίΛουί <ΐ3η§ετ ίο Λε ογβΑ ογ Λε ρετδοηδ οη 

1>03Γ(1. 

15 7 Ιη ενετγ εβδε, Λε ΑΛηίηϊδίΓΒίϊοη δΗ3ΐ1 Λ11γ ^ΒΓΒηίεε Λε εοιηρίείεηεδδ 3ηϋ είΒείεηεγ οί Λε 
ϊηδρεείϊοη 3 ηοΙ δΐιτνεγ, 3η<1 δΗβΗ ηη(1εΓί3ΐ(ε ίο εηδίίΓε ίΐιε ηεεεδδΒΐγ 3ΤΓ3η§εηιεηίδ ίο δΒίΐδίγ Λ.δ 
ο1)1ί§3ΐϊοη. 


1.6 ΑρρΓονβΙδ 

Τΐιβ οννηβτ οί 3 οπιίί δΛιΗ 3 <χερί Λε ο1>1Ϊ£3ΐϊοη ίο δηρρίγ δαίΓιείεηί ίηίοιτη 3 ΐιοη ίο εη 3 1)1ε Λε 
ΑΛηϊηίδίτΒίϊοη ίο Λ11γ 3 δδεδδ Λε ίεβηιτεδ οί Λε άνάρι. 11 ΐ« 8ίΓοη Ε 1γ τεεοηιηιεηίΐείΐ Λ 3 ί Λε 
ΟοτηρΒηγ 3 ηά Λε ΑΛηϊηϊδίτΒίϊοη &ηΛ ίνΙιβΓε 3ρρτορη3ίε, Λε ροΛ δί3ίε ογ 8ί3ίεδ δ1ΐ3ΐ1 εοπιιηεηοε 
Λδεηδδϊοηδ 3 ί Λε 63 Γΐϊεδί ροδδϊΜε δί 3 § ε δο Λ3ί Λε Α<1ΐΏίηϊδίΓ3ΐϊοη ιηαγ Λ11γ εν3ΐυΕίε Λε (1εδΐ 6 η ιη 
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<1είεπηίηίη£ χνΐιβΐ 3<ΜΗοη3ΐ ογ ΗΐΙεπωίίνε Γεςυίτείηεηίδ δΗαΙΙ 5ε αρρίίεά ίο ίΗε ογεΙΙ, (ο ΕεΗίενε ίΗε 
τεςυΪΓεά Ιβνεί οί δβίείγ. 

1.7 Μαΐηίεηαηεε οί εοΐ)8ΐ(ϊοη$ «ίΐετ «ιίΓνβγ 

1.7.1 ΤΙιε οοηίΐίΐίοη οί ίΗε ογεΑ αηά ίίδ εςιιίριοεηί δΗεΙΙ 5ε Γη&ϊηΐ3ΐιιε<1 ίο εοηίοπτι ννίΐΗ ίΗε 
ρΓονίδίοη$ οί ΐΗίδ Οκΐε ίο βηδίιτε ίΗαί ίΗε ογεΛ ϊη αίΐ τεβρεείδ ννίΐΐ τεπίΒίη Πί Ιο ορετβίε ννίΐΗουί (Ιεπ^ογ 
ίο ίΗε ΟΓ&ίί ογ ίΗε ρετδοηδ οη Ηοδπΐ 

1.7.2 Αβετ οηγ δατνεγ οί ίΗε ετοίί αηβετ δεείίοη 1.5 Ηεβ Ηεβη εοηιρΙείεΗ, ηο οΗΕη§ε 8 Ηβ 11 Ηε ηΐΕ<Ιε 
ίο δίπιείατε, εςαίρηιεηί, Ηίπη^δ, 3ΓΤ3η§ετηεηΙδ επΗ ιηΒίεηΕΐδ εονετεί! Ηγ ΙΗε δατνεγ, ννίίΗουί ίΗε 
δαηείίοη οί ΙΗε ΑβηιίηίδΙιαίίοη. 

1.7.3 \νΐιβηβνεΓ αη 3εεΐ<1εηΙ οεευτδ ίο β ογεΛ ογ 3 Ηείεεί ίδ (Ηδεονετε<1, εΐίΗεΓ οί ννΗϊεΗ 3 ίϊεεί 8 ίΗε 
83ίείγ οί ίΗε 0Γ3ίί ογ ίΗε εΙΤιείεηογ ογ εοηιρίείεηεδδ οί δΐηιείυιε, εςυίρηιεηί, βίίίη$δ, 3 ΐτ 3 η§εηιεηί 3 
3η<1 ιηβίεπαΐδ, ίΗε ρετδοη ίη εΗαι^ε ογ οννηεΓ οί ίΗε εταβ δΗ3Η τεροΠ 31 ίΗε ε3τ1ίεδί ορροΓίυηΐίγ ίο ίΗε 
ΑώηίηίδίΓΕίίοη, ίΗε ηοπάηΒίείΙ δυτνεγοτ ογ Γεεα§ηιζεβ θΓ§3ηίζ3ίίοη ΓεβροηδίΠΙε, \νΗο $Η3ΐ1 ε 3 ΐΐδε 
ϊηνεδϋϊ§3ΐίοη8 ίο Ηε ίηίΐίΒίεϋ ίο (ΙεΙεπηίηε ννΗείΗεΓ ε δατνεγ, αδ τερυϊτειΐ Ηγ δεείίοη 1.5, ίδ ηεεεδδΕίγ'. 
Ιί ίΗε εταβ ίδ ίη αη βγοε αηάετ ίΗε ^ γϊγϊ δείίεΐίοη οί ΕηοίΗεΓ ΟονεπτΓηεηί, ίΗε ρεΓδοη ίη εΙίΕΓ^ε ογ ίΗε 
οννηετ δΗβΙΙ 3ΐβο τεροη ίιηηιο<1ίαΙο1γ ίο ίΗε ΕρρΓορπΕίε ΕΐιίΗοηίίεδ οί ίΗε ροΛ δΐ3ίε Εηβ ίΗε ηοηιίηΕΐεβ 
δΐιτνεγοΓ ογ Γεεο§ηίζεί1 θΓ§3ηίζ3ίϊοη δΗαΙΙ ΕδεετίΕΐη ΙΗεΙ δαεΗ ε τεροιί Ηε$ Ηεεη ηιαάε. 


1.8 Ηί§Η-8ρεε(1 Οαίί 8&ίείγ ΟεΗΐΠοβίε 

1.8.1 Α ΟεΓίίβεΕίε εα11ε<1 3 Ηί@Η-8ρεε<1 Οταβ δΕίείγ ΟετίίβεΕίε ίδ ίδδαεϋ αβετ εοιηρίείίοη οί 3η 
ίηίίίΕΐ ογ Γεηεν/αΐ δυτνεγ ίο 3 εταβ ννΗίεΗ εοηιρίίεδ ννιίΗ ίΗε ΓεςυΪΓετηεηίδ οί ίΗε ΟοΗε. ΤΗε Οετίϊβεβίε 
δΗβΙΙ Ηε ίδδΐιεά ογ εηβοτδεβ εΐίΗεΓ Ηγ ΙΗε ΑίΙιηίηίδίΓΕίίοη ογ Ηγ 3ηγ ρετδοη ογ θΓ§3ηίζΕίίοη Γεεοριίζεϋ 
Ηγ ίί. Ιη ενετγ 03δε, ΐΗΕί Αώηίηίδίταίίοη Εδδαιηεδ ΜΙ ΓεδροηδίΗίΙίίγ ίοΓ ίΗε Οετΐίβεαίε. 

1.8.2 Α €οηΐΓ3εΐίηβ ΟονετηιηεηΙ ίο ίΗε Οοηνεηίίοη ηιβγ, 3ί ίΗε τεςαεδί οί ίΗε ΑώηίηίδίτΒΐίοη, 
ΟΕΐίδε α οεΛ ίο Ηε δππ/εγεβ Βηβ, ίί $3ίίδβε<3 ίΗβί ίΗε Γεηυίτετηεηίδ οί ΙΗε Οχίε Ετε οοητρίΙεΗ ννιίΗ, 
8 Ηε 11 ίδδΐιε ογ ΕυίΗοηδε ίΐιε ίδδηε οί 3 Οειίίβεαίε ίο ίΗε ογεΗ επΗ, ννΗετε ΕρρΓορπβίε, εηάοτδε ογ 
ΕυίΗοπδε ίΗε εητΙοΓδεηιεηΙ οί 3 Οειΐίβοβίε οη ίΗε ογβΛ ίη ΕοοοΓίΐΕηοε χνίίΗ ίΗε Οοίΐε. Αηγ ΟοΓίίβοΒίε 
80 ΐδδΐιείΐ $Ηε 11 οοηίΕίη 3 δΐ3ΐοτηοηί ίο (Ηε είϊεεί ΙΗεΙ ίί Η35 Ηεεη ίδδΐιεΗ 3ί ΙΗε Γεςυεδί οί ίΗε 
ΟονεΓηηιεηΙ οί ίΗε δί3ίε ίΗε Πε£ οί ν/ΗιοΗ ίΗε ογεΗ ίδ εηίίίΐεά ίο Ηγ, αη<1 ίί βΗεΙΙ Ηπνε ίΗε δβηιε ίοΓοε 
3ηί1 τεεείνε ίΗε 83πιε Γεοο§ηϊίίοη αδ α ΟεΠίβεαίε ίδδΐιε<1 υικΙεΓ 1.8.1. 

1.8.3 ΤΗε ΟεΓίίίιεαίε δΗαΙΙ Ηε ίΗαί οί ίΗε Γποάεΐ §ίνεη ίη (Ηε αηηεχ 1 ίο ίΗε Οούε. Ιί ίΗε Ι3η§υ3§ε 
ιι§ε<3 ίδ ηοί Εη^ΙίδΗ, ΡΓεηοΗ ογ δραηίδΗ, ίΗε ίεχί δΗβΙΙ ίηε1α<1ε α ΐταηδίαΐίοη ίηίο οηε οί ίΗεβε Ιαη^υα^εδ. 

1.8.4 ΤΗε Ηί@Η-δρεεΗ Οταβ δβίείγ ΟετίίΗοΕίε δΐιαίΐ Ηε ίδδΐιε<1 ίθΓ 3 ρεηοά δρεειΓιεΗ Ηγ ίΗε 
Α<1πιίηΐδΐΓ3ίίοη ινΗίοΗ δΗβΗ ηοί εχεεεά 5 γε3Γ8. 

1.8.5 Νοί\νίίΗδί3η<1ίη§ ίΗε ΓεςιιίΓετηεηίδ οί 1.8.4, \νΗεη ίΗε Γεηε\να1 δατνεγ ίδ οοηιρίεΐεβ ννίίΗιη 
ίΗτεε τηοηίΗδ Ηείοτε (Ηε εχρίιγ’ (Ιαίε οί ίΗε εχίδίίη§ ΟετίίβεΗίε, ίΗε ηε\ν ΟεΡιΓιοαίε δΗαΙΙ Ηε νβΐίά &οηι 
ίΗε <ΐ3ίε οί οοηιρίεΐίοη οί ίΗε τεηενναΐ δατνεγ ίο 3 <ΐ3ίε ηοί εχοεε<ϋη^ 5 γε3Γδ ίτοτη ίΗε (ΐΕίε οί εχρίτγ 
οί ΙΗε εχίδίΐη§ ΟεΓΐίβεαίε. 

1.8.6 \νΗεη ίΗε τεπενναΐ δατνεγ ίδ εοηηρΙείεΗ 3Λετ ίΗε εχρίτγ ώΐε οί ΙΗε εχίδίίη§ ΟεΓίίβεαίε, (Ηε 
ηε\ν Οετίίβεβίε δΗπΙΙ Ηε ναΐκΐ ίτοτη ίΗε άπίε οί εοηιρίείιοη οί ίΗε τεηε\ν3ΐ δατνεγ ίο Ε <ΐ3ίε ηοί 
εχεεεβίη^ 5 γεατδ βοτη ίΗε ίΐΕίε οί εχρίτγ οί ΙΗε εχίδίίη§ ΟεΠιΓιεαίε. 
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1.8.7 \¥Ηεη ίΗε τεηεννβΐ δΐιτνεγ ίδ εοτηρίείεύ πιοτε ίΐιειη 3 ητοηίΗδ Ηείοτε ίΗε εχρίτγ ύβίε οί ίΗε 
εχίδίίη^ Οειίίβεαίβ, ΙΗε ηενν 0εΓίϊβε3ίε δΗη! Ηε ν&Ηϋ ίτοηι ίΗε ύπίε οί εοηιρίεΐίοη οί ίΗε τεηβνν3ΐ 
δΐιτνεγ Ιο ά ύηίε ηοί εχεεεύίηβ 5 γεητδ ίτοιυ ίΗε ύ3ίε οί εστηρίεΐίοη οί ίΗε τεηεννηΐ δυτνεγ. 

1.8.8 1ί & ΟεπίΓιεβίε ΐδ ίδδυεύ ίοΓ 3 ρεπού οί Ιεδδ ίΗπη 5 γεπτδ, ΙΗε Αύηιίηίδίταίίοη ιηζγ εχίεηύ (Ηε 
ναΐΐίϋίγ οί ΙΗε Οετίίβεαίε Ηεγοηύ ίΗε εχρίτγ ύαίε Ιο ίΗε τπαχίχηιιπι ρεπού δρεείβεύ ΐη 1.8.4, ρτονίύεύ 
ίΗ&Ι ίΗε δυτνενδ ννΗεη 3 ΟετίϊβοΕίε ίδ ίδδυεύ ίοΓ 3 ρεπού οί 5 γεατδ 3τε 03ΐτίεύ οιιΐ. 

1.8.9 Ιί 3 τεηενν3ΐ δυτνεγ Ηβδ Ηεεη εοηιρίείεύ 3ηύ 3 ηε\ν Οετίίβεηίε εηηηοί 1ε ίδδΐιεύ ογ ρΐαεβύ οη 
Ηθ3τύ ίΗε ογεΛ ΗείοΓβ ίΗε εχρίτγ ύπίε οί ίΗε εχίδίϊηβ 0ετίίβε3ίε, ίΗε ρετδοη ογ οτ£3ηίζ3ίίοη βυίΗοτίζεύ 
Ηγ ίΗε Αύτηίηίδίταίιοη τηαγ εηύοτβε ίΗε εχίδίιηε Οετίίβεβίε 3ηύ δυοΗ 3 ΟετίίΓιεαίε 5 Η 3 ΙΙ Ηε βεεερίεύ 38 
νηΐίύ (ογ 3 ίυτίΗετ ρεπού ννΗίεΗ δΗβϋ ηοί εχοεεύ 5 τηοηίΗδ ίτοτη ίΗε εχριτν ύηίε. 

1.8.10 Ιί η ογβΛ, αί ίΗε ίίηιε \νΗεη ά Οαΐίίϊε&Ιε εχρίτεδ, ϊδ ηοί ϊη ΙΗε ρίβεε ϊη ννΗίεΗ ίί ΐδ ίο Ηε 
δυτνεγεύ, ίΗε ΑύτηίηίδΙτηΗοη τηβγ εχίεηύ ΙΗε ρεπού οί νΕίίύίίγ οί ίΗε €εΓίίΓιε3ΐε Ηιιί ίΗίδ εχίεηδίοη 
δΗ3ΐ1 Ηε §τ3ηίεύ οηΐγ ίοΓ ίΗε ρυιροδε οί 3ΐ1ο\νίη§ ΙΗε ετηίί ίο ρτοεεεύ ίο ίΗε ρίβεε ίη ννΗίεΗ ίί ίδ ίο Ηε 
δΐιτνεγεύ, 3ηύ ίΗεη οηΐγ ίη ε3δεδ ννΗετε ίί Ερρεατδ ρΓορετ αηύ τεαδοηβΗΙε ίο ύο δο. Νο ΟεΠίΓιεαίε δΗδΠ 
Ηε εχίεηύεύ ίοΓ 3 ρεπού 1οη§ετ ΰΐ3η οηε ιηοηίΗ, 3ηύ 3 ετηίΐ ίο ννΗίεΗ 3η εχίεηδίοη ίδ §Γ3ηίεύ δΗηΙΙ ηοί, 
οη ίίδ 3τπνα1 ίη ίΗε ρΐ3εε ίη ννΗίεΗ ίί ίδ ίο Ηε δυτνεγεύ, Ηε εηίίίΐεύ Ηγ νίΓίιχε οί δΐιείι εχίεηδίοη ίο 1ε3νε 
ΐΗβί ρΐαεβ ννίίΗουί Ηανίη§ 3 ηενν Οετίίίιεβίε. \¥Ηεη ίΗε τεηεννβΐ δΐιτνεγ ί$ εοηιρίείεύ, ίΗε ηενν 
Οετίίίϊεβίε δΗαΙΙ Ηε ναίίύ ίο α ύ3ίε ηοί εχεεεύίηβ 5 γεατδ ίτοηι ΙΗε ύηίε οί εχρίιγ οί ίΗε εχίδίιηρ 
ΟεΓίίίιεβίε Ηείοτε ίΗε εχίεηδίοη νναδ £ταηίεύ. 

1.8.11 Ιη δρβεΪ3ΐ εϊτειπη5ΐ3ηεεδ, 38 ύείειτηίηεύ Ηγ ίΗε ΑύηιίηίδίΓ3ίϊοη, 3 ηενν Οετίίβεβίε ηεεύ ηοί Ηε 
ύ&ίεύ βοτη ίΗε ύηίε οί εχρίτγ οί ίΗε εχίδίίη^ 0εηϊβε3ίε 38 τεφίίτεύ Ηγ 1.8.6 ογ 1.8.10. Ιη ίΗεβε 
είΓειιηΐδΐ3ηοεδ, ΙΗε ηενν ΟετίϊβεΕίε δΗαΙΙ Ηε νπΐίύ ίο 3 ύ3ίε ηοί εχεεεύίη§ 5 γε3Γδ βοτη ίΗε ύβίε οί 
εοηιρΙεΗοη οί ΙΗε τεηεννυΐ δΐιτνεγ. 

1.8.12 Ιί 3 ρεπούίθ3ΐ δΐιτνεγ ίδ εοηιρίείεύ ΗείοΓε ίΗε ρεπού δρεείβεύ ίη δεείίοη 1.5 ΙΗεη: 

.1 (Ηε 3ηηίνεΓ53τγ ύηίε δΗοννη οη ΙΗε τεΐενβηί ΟεΠίβεαίε 5 Η 3 ΙΙ Ηε Εηιεηύεύ Ηγ 
εηύοτδεπιεηΐ ίο 3 ύβίε ννΗίεΗ δΗβΙΙ ηοί Ηε ηιοΓε ΐΗαη 3 ηιοηίΗδ Ιβίετ ίΗβη ίΗε ύ3ίε οη 
ννΗίεΗ ίΗε δυτνεγ νν3δ εοηιρίείεύ; 

.2 ΙΗε δυΗδεςαεηί ρεπούίεπί δυτνεγ τεφτιτεύ Ηγ δεείίοη 1.5 δΗαΙΙ Ηε εοηιρίείεύ 3ί ίΗε 
ίηίετνβίδ ρΓεδετίΗεύ Ηγ 1.5 υδίη§ ίΐιε ηενν 3ηηΐνεΓ53τγ ύ3ίε; 3ηύ 

.3 ίΗε εχρίτγ ύηίε ηιβγ τεηιβίη ιιηεΗηη^εύ ρτονίύεύ οηε ογ τηοτε ρεπούίε3ΐ δυτνεγδ 3τε 
ε3τπεύ ουί δο ΙΗηΙ ΙΗε ηΐ3χϊπιιπη ίπίετναΐδ Ηείννεεη ΙΗε δυτνεγδ ρτεδεπΗεύ Ηγ 1.5.1.3 
3Γβ ηοί εχεεεύεύ; 

1.8.13 Α ΟεΓίίβεαίε ίδδυεύ ιιηύετ 1 .8.1 ογ 1.8.2 δΗηΙΙ 0635ε ίο Ηε νβΐίύ ίη 3ηγ οί ίΗε ίο11οννίη§ επδεδ: 

. 1 ίί ίΗε τεΐεναηί δυτνεγδ ητε ηοί εοτηρίείεύ νν'ίίΗ ίΗε ρεπούδ δρεείβεύ ίη 1.5.1; 

.2 ίί ίΗε <2«Γίίβε3ίε ίδ ηοί εηύοτδεύ ίη αεεοτύ3ηεε ννίίΗ 1.5.3; 

.3 υροη Ηβηδίετ οί ίΗε εταή ίο ίΗε οί βηοίΗετ 8ί3ίε. Α ηενν €εΛίβε3ίε δΗαΙΙ οηΐγ Ηε 
ίδδυεύ ννΗεη ίΗε Οονεπιηιεηί ίδδυίη§ ίΗε ηενν ΟετίϊβεΕίε ίδ βιΐΐγ δαίίδίιεύ ίΗαί ίΗε ετηβ 
ίδ ίη εοηαρίίηηεε ννίίΗ ίΗε ΓεςυΪΓεπιεηίδ οί 1.7.1 3ηύ 1.7.2. Ιη ίΗε 03δε οί 3 ίτΗηδίετ 
Ηείννεεη Οονετητηεηίδ Ιΐΐ3ί 3Γ8 0οηΐΓ3είίη§ ΟονετηηιεηΙδ ίο ίΗε Οοηνεηίίοη ίί 
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τεςικϊδίβίΐ ννιίΗιη 3 ηιοηΐΗδ 3 ««γ ίΗε ίΓοηδ&Γ Η 35 ΙίΛεη ρίβεε, Πιε Οονετηηιεηί οί ίΗε 
δίΕίε \νΗοδε ί1 3§ ίΗε αηίΐ \ν 38 ίοππετίγ εηίίί1ε<1 ίο ίΐγ 5 * 1311 , 35 $οοη 35 ροδδίΗΙε 
ΙταηδηιιΙ ίο ίΗε Αώηιηΐδίπιίΐοη 3 εοργ οί ίΗε ΟεηιίίεΕίε εΕΓτϊείΙ Ηγ ίΗε οβΛ Ηβίοκ ίΗε 
ΐτίΐηδίεΓ 3γκ1, ίί βνβΐΐΗΗΙε, εορίεδ οί ίΗε τεΐεναπί βιιτνεγ τεροτίβ. 

1.8Ί4 Πιε ρηνιίε^εβ οί ίΗε Οχίε πιβγ ηοί Ηε εΐαίηιείί ίη ίβνοιιτ οί 3 ηγ οπιΛ αηίεδδ ϊί Ηοΐίΐδ 3 Υ 3 ΐί <1 


1.9 Ρεπηΐί ίο ΟρεΓΗίβ ΗϊβΗ-δρβειΙ 0»Λ 

1.9.1 ΤΗε επιΛ δΗ&Π ηοί ορεΓΕίε εοιηπιεΓεΐΗΐΙγ ιιηίεδδ 3 Ρεπηΐί ίο Ορεπιΐε ΗΐεΠ-δρεεΠ Ογη« ί 5 
ΐδδαεΠ αη<1 νβίκΐ ιη 3<ΜιΗοη ίο ίΗε Ηι £ Η-δρεεε1 Οηή δαίείγ ΟεΠίβοΕίε. ΤΓ 3 η 8 ίί νογβεε ννέΗοιιί 
ρ3δδεη§εΓ$ ογ οάτ%ο ΐΉ3γ Ηε ιηκΙειΗϊΙίεη \νΐίΗουί ίΗε Ρεπηΐί ίο ΟρεΓβΐε Ηι^Η-δρεεά ΟγεΛ. 


1.9.2 ΤΗε ΡβπηΐΙ ίο Ορεπιΐε Ηΐ β Η-δρεεύ ΟέΛ δΗπΙΙ Ηε ΐδδυεΗ Ηγ ίΗε ΑάιηΐηΐδίιεΗοη ίο εεΠίίγ 
οοηιρ1ΐ3ηοε ννιίΗ 1.2.2 ίο 1.2.7 επΗ δΐιρυΐαίε εοηΗΐίΐοηδ οί ίΗε ορετβίΐοη οίίΗε αηΛ βικΙ Γίπιννη υρ οη 

I ε 3515 οί ίΗε ιηίοπηΕίίοη εοπΐ3ίηε<1 ίη ίΗε Γουίε ορεΓ3ίϊοη3ΐ πίΕηιΐΗΐ δρεεϊίιβιΐ ϊη οΗβρίεΓ 18 οί (Ηίδ 
Οοάε. 


^ 3 ΒβΡθΓ€ Ϊ35υΐη§ ΙΗε Ρεπηΐί ίο ΟρείΒίε, ίΗε ΑΛηΐηίδΙτΕΐΐοη 8 ΗεΗ εοηδίιΐί ννίίΗ 63 οΗ ροιί δίΕίε ίο 
ο5ΐ3ΐη αεί3ί1δ οί 3ηγ ορετΕΐίοπΕί εοηιΐϊΐίοηδ ΕδδοείΕΐεά \νίίΗ ορειηΐΐοη οί ίΗε ογηΗ ίη ίΗαΐ δίβίε Αηγ 
5υεΗ εοηώίϊοηδ ίιηροδεΐΐ 5 Ηε 11 Ηε δΗοννη Ηγ ίΗε ΑώηίηίδίΓΕίίοη οη ίΗε Ρεπηΐί ίο Ορεπιΐε Ά ηά ίηείικίεά 
ίη ίΗε τουίε ορεΓΕίΐοηαΙ πωηιιβί. 

* ^^. ροΛ ^ ί3ίε ιη ^ ίηδρεεί ίΗε ογβΛ αηά βικίΐϋ ίίβ <1οαιηιεηΐ3ΐϊση ίοτ ΙΗε δοΐε ριιτροβε οί 
νεπίγίη^ ίίδ εοπιρίίβηεε \νίΐΗ ΙΗε πιβΙΙεΓδ εειίϊίϊε<1 Ηγ επΗ εοηίίΐΐίοηδ 35δοεΪ3ΐε<1 ννϊίΗ ίΗε Ρεπηΐί ίο 
ΟρείΒίε. \¥ΗβΓε άείίαεηεϊεδ 3Γ8 δΗοννη Ηγ δυοΗ 3η βυώΐ, ίΗε Ρεπηΐί ίο Ορεπαίε εε 35 εδ ίο Ηε ναΐϊά 
υηίΐΐ δυεΗ Ηείϊείεηαεδ ατε εοιτεείειΐ ογ οίΗεηνΐδε ΓεδοΙνεΤ 

1.9.5 ΤΗε ρτονΐδίοηδ οί 1.8 δΙίΕΐΙ 3ρρ1γ ίο ίΗε ϊδδΐιε 3Π<1 ίΗε ρεποΗ οί ναΐΐίΐΐίγ οί ίΗε Ρεπηΐί ίο 
ΟρεΓβίε Ηΐ§Η-8ρεε(1 ΟέΗ. 

1.9.6 ΤΗε Ρεπηΐί ίο ΟρεΓ3ίε Ηΐ§Η-5ρεε<1 Οπιβ δΗαΙΙ Ηε ίΗηί οί ίΗε ηιο<ΐ6ΐ ^ΐνεη ίη αηηεχ'2 ίο ίΗΐδ 

Τθ(Ιε. ίί ίΗε Ι3η§ιΐ3§ε ικεά ΐδ ηοί Εη§1ΐδΗ, ΡΓεηεΗ ογ δραηίδΗ, ίΗε ίεχί δΗβΗ ϊηεΙυΗε 3 ίτηηδίαίΐοη ίηίο 
οηε οί ίΗεδε Ι3η^υ3§βδ. 


1.10 ΟοπΙγοΙ 

1.10.1 ΤΗε ρτονϊδΐοηδ οί ιε^ιιίαίΐοη 1/19 οί ίΗε Οοηνεηίίοη ηΗπΙΙ Ηε 3ρρ1ΐε<1 ίο ϊηείικίε (Ηε Ρεπηΐί ίο 
0ρεΓ3ίε ΗίβΗ-δρεεΗ Ογ 3 0 ίη 3 <1ί1ίΙΐοη ίο ίΗε ΟεΓίίίϊεΗίε ίδδυεΗ ιιηΗεΓ 1.8. 


1.11 Εςυίναΐεηίδ 

1.11.1 \νΗεΓε ΙΗΐδ ΟοΗε ΓεςιιΐΓεβ ίΗ3ΐ 3 ρατίϊεηίατ Ηίΐΐη§, ηΐΒίεηαΙ, 3ρρ1Ϊ3ηεε ογ 3 ρρ 3 Γ 3 ΐυδ, ογ ίγρε 
ΐΗεΓεοί, δΗαΙΙ Ηε ΗΐίεΗ ογ ε3τπε<1 ίη ε ογεΛ, ογ ΙΗεΙ 3ηγ ρ 3 ΐίίευΐ 3 τ ρΓονΐδΐοη βΗ&ΙΙ Ηε ηΐ3(1ε, ΙΗε 
ΑώηίηΐδίΓΕίίοη πΐ3γ 3ΐΙο\ν 3ηγ οίΗετ ίΐίίΐη§, ηΐΕΐεπΕί, Ερρίΐοηοε ογ 3 ρρ 3 ΓΕίυδ, ατ ίγ-ρε (ΗεΓεοί, ίο Ηε 
ΗίΐεΗ ογ ε3Γπε<1, οτ 3ηγ οΙΗογ ρΓονΐδΐοη ίο Ηε ηΐ3£ΐθ ϊη ίΗε οβΛ, ϊί ϊί ΐδ δηΐίδίιαΐ Ηγ ίτϊβΐ ίΗεΓεοί ογ 
οίΗεηνΐδε ίΗαί δυεΗ ίϊίίιη§. ΓηΕίεπβΙ, Ερρίίαηεε ογ 3ρρ3Τ3ίυδ, ογ ίγρε ΐΗεΓεοί, ογ ρΓονΐδΐοη, ΐδ 31 Ιεβδί 33 
είϊεείινε 35 ιΗεΙ ΓεςυΪΓεΗ Ηγ ίΗΐδ ΟοΗε. 
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1112 ν/ΗοΓε εοηιρ1Ϊ3ηεε χνίίΗ αηγ οί ίΗε ΓβφΐίΓειηεηίδ οί ίΗίδ <3ο<ΐ6 ννοιιΐά Ηε ίιηρΓ3θίίθ3ΐ ίοΓ ίΗε 
Ρ& ΛΪειιΐ 3 Γ Ηεδί-ηδ οί ίΗε επΛ, ίΗε ΑΛηϊηί$ίτ 3 ίίοη ηι 3 γ δΐιΗδϋΗιΙε ίΗοδε ινΐίΗ 3 1(επιαΐινε Γεςιιιτειηεηίδ 
ρΓονίάείΙ ίΗαί εςιιίν 3 ΐεηί δαίείγ ίδ βεΗιενεά. ΤΙιε Α<ΗηίηίδίΓ3ίιοη ννΗίεΗ Βΐίοχνδ 3 ηγ δΐιοΗ δΐιΗδίιϊαΙιοη 
δΗαΙΙ ςοηιιηαηίεαίε ίο ίΗε θΓ§ 3 ηιζ 3 ίίοη ΡαΠιεπΙ»^ οί ιΗεδε δϋΗδίίίυίιοηδ &η<1 ίΗε τεβδοηδ ύιετεΙοΓ, 
ννΗϊεΙι ίΗε Οτ§ 3 ηίζ 3 ίϊοη δΐιαίΐ αΓευΐ3ίε ίο ίίδ ΜετηΗεΓ ΟονεπυηεηΙδ ίοΓ ίΗειτ ίηίοπηαίιοη. 

1.12 ΙηίοΓΠϊΒίίοη Ιο 8ε ηιοάε βνοίΐΗ&Ιε 

1.12.1 ΤΗε ΑώηΐηϊδΙταίϊοη δΗαΙΙ βηδίιτε Ιΐΐ3ί ίΗε πίΗΜ^βιηεηΙ οί ίΐιβ εοηιραηγ ορεΓ3ίίη§ ίΗε ογηΛ ^ 33 
ρΐΌνίΗεΗ ίΗε ογ 3 « \νιίΗ ίκίεςυ^ίε ιηίοπιΐ3ΐίοη 3ηά ^υΐάοπεβ ίη ίΗε ίοπη οί ηι&ηυ3ΐδ ίο εηειΗΙε ίΗε ογβΛ 
Ιο Ηε ορεκίεΗ 3Π<1 ηΐ 3 ίηί 3 ίηε<ί δαίεΐγ. ΤΗεβε ιηβηιιβίδ δΗαΙΙ ϊηοίικίε & τοιιίε ορβΓ3ίίοη3ΐ ηιαηοΗΐ. επιπ 
ορβταΐίηβ πιβπιιβΙ, ιηαίηίεηΒηεε ιώοοιιεΙ 3η<1 δβΓνίοίηβ δεΗεάυΙε. διιεΗ ϊηίοπηβΐίοη δΗαΙΙ Ηε ιιρώιίεΠ 38 
ηεεεδδ3Γγ. 

1 12 2 ΤΗε ΓΠ 3 ΐκΐ 3 ΐ 8 δ1ΐ3ΐ1 εοηί 3 Ϊη 31 Ιεαβί ίΗε ϊηίοπτιβίϊοη δρεείΐΐεά ίη ε1ΐ3ρί£Γ 18, 3η<1 δΗαΙΙ Ηε ϊη 3 
Ι 3 η§ιΐ 3 βε ηηάεΓδΙοο<1 Ηγ ίΗε σε\ν. ΥΛιεκ ίΗίδ Ι3η β ιΐ3 8 ε ίδ ηοί Εη β 1ίδΗ, 3 ΙΤ3η3ΐ3ΐϊοη ίηίο ΕηβΙίδΗ δΗα» 
Ηε ρΓονϊΗεά οί 3 ί 1ε3δί ίΗε τουίε ορεΓαίιοηβΙ ηιαηυβί 3η<1 ίΗε ογεΗ ορετ3ίίη§ ιππηιω!. 


1.13 ΡιιιΤΗεΓ ιίβνείορπιεηίδ 

1.13.1 II ίδ Γεεο§ηίζε<1 ίΗπί ίΗεΓε ίδ ιηυεΗ οη§οίη§ ΓεδΟΕτεΗ 3ηά Ηενείορτηεηί ίη ίΗε (1οδί§η οί 
ΙιίβΗ-δρεβά α· 3 β 3η<1 ΙΗβΙ ηενν ίγρεδ ηωγ επιβΓ^ε ννΗίεΗ Η3νε (ϋίϊβΓεηΙ §εοτηεΐτγ ίο ίΠ3ί εηνίδ3§εά 
(1υήη§ ίΗε ίοπηυΐ 3 ΐίοη οί ίΗίδ €οάε. Ιί ίδ ίιηροτίαηί ίΗοί (Ηίδ Οοάε άοεδ ηοί τεδίπεί ίΗίδ ρΓο^τεδδ 3ηά 
ίΗε άενείοριηεηΐ οί ηε\ν <3εδϊ@ηδ. 

1.13.2 Α άεδί§η πΐ 3 γ Ηε ρΓοώιεείΙ ννΗίεΗ εβηηοί εοηιρίγ ννίΐΗ ίΗε ρΓονίδίοηβ οί ίΗίδ Οχίε. Ιη δαεΗ 3 
0386 ίΗε Α<1τηίηίδίτ3ίίοη δΗβΗ Ηείεπηίηε ίΗε βχίεηί ίο ννΗίεΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ίΗε ΟοΗε εγο βρρΙίεβΗΙε 
ίο ίΗε (1βδϊ§η &ηϋ, ίί ηεεεδδβτγ, άενεΐορ 3<1(ϋίίοη3ΐ ογ 3 ΐεπΐ 3 ίίνβ Γεςϋίτεηιεηίδ ίο ρΓονιάε 3η 
ειιυίν 3 ΐεηΙ Ιενεί οί δ3ίείγ ίοΓ ίΗε 0Γ3<1 

1.13.3 ΤΗε ίθΓ6£θίη§ δΗβΙΙ Ηε εσηδίίΙεΓείΙ Ηγ ίΗε Αώηίηίδίοίίοη ννΗεη 3δδ6δδίη§ ίΗε §Τ3ηίίη§ οί 
εφΐίν3ΐβηΙδ ιιη«ΐ6Γ ίΗε Οοάε. 


1.14 (ΤίΓεαΗιίίοη οί 8&ίβΙ>' ίηίοηη3ίίοιι 

1.14.1 Ιη ίΗε ενεηί ίΗαί 3 η ΑώηίηίδίταΟοη Ηβδ οαιίδε ίο ιηνεδΟ§λίε αη 3οεί<ΐ6ηΙ ίηνο1νίη§ 3 εΓβίί ίο 
\νΗίεΗ ίΗίδ €ο<3ε 3ρρ1ίεδ, ΰΐ 3 ί ΑώηιηίδΙτΗίίοη δΗβΙΙ ρτονίάε 3 εοργ οί ίΗε οΐϋεώΐ τεροΠ Ιο ίΗε 
Οτ§ 3 ηϊζ 3 ίίοη, ννΗίεΗ άιΙΙ ίηνίίε ΜεπιΗετ 8ί3ίεδ ίο ηοίε ίΗε εχίδίεηεβ οί ίΗε τεροιί 3η<1 ίο οΗί3ΐη 3 

εοργ. 

1.14.2 Ιη ίΗε ενεηί ίΗ&ί ορετ 3 ίίοη 3 ΐ εχρειίεηεε τενεαίδ $ίηιείιΐΓ3ΐ ογ εηυίριηεηί ίαίΐατεδ 3ίΤεεΙϊη§ ίΗε 
δηίείγ οί 3 Ηβδί§η, οταΗ οννηεΓδ §Η3ΐ1 ίηίοπη ίΗε ΑάτηίηϊδίΓαίϊοη. 
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1.15 Κβνίεπ'οί 0ΐ£ Οο{ΐ£ 

11 * ε “* ε 5ΜΙ ^ Γ ' ν ' ε ' νκ| *>>' Λε θΓ 83 ηιΜ,οη « ίηκ™| 8 ρτε&π,Μ), ηοι «χο^» ίο11Γ 
I* ΚνΚ,0π 8ΧΙ$η " 8 (ο κοομ οί κ» ^νοίορ™*® ίη Λκίρ, 

ΑΛΑί^η ! “ Κ| "“““Ι® >“* ·«»> Γ«™<1 80ΜΡΒΛΙ6 Ιο αΐί 

, *3Ι ΑίΙηυηκΜΡοη ηιον ϊιΛιμι ρϋη,οιιΐβπ ο{ κκ* άενΑρηιβηΙ κ> ΙΙμ ΟτίΜζϋΐίοη 

ίοΓ ςοηδΐ<ΐ6Γ3ίιοη Γογ ιηοοιροΓΒΐιοη ιηΐο Λβ €ο<1θ άιιηη^ ρβποάϊοαΐ Γβνΐε\ν. ^ 
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ΟΉΑΡΤΕΚ 2 

ΒΙΙΟΥΑΝΟΥ, δΤΑΒΙΕΙΤΥ ΑΝ Γ) δΙΙΒΟίνίδΙΟΝ 

ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


2.1 ΟβηβΓΗΐ 

2.1.1 Α ογ&Λ δΗηΙΙ Βε ρΓονΑεά \νϊ Α: 

1 δίαΒΠίίγ ε1)3Γ3εΙεήδΙϊεδ αηά δίαΒϊΙίζβίίοη δγδίεηΐδ <ΑερυαΙε ίοΓ δαΓείγ ννΗβη Αε ογ&Λ 15 
ορεΓ3ίε<1 ϊη Αε ηοη-<ϋδρΐ 3 εετηεηί ηιοίΐε αη<1 άιιηη§ Αε ΰαηδίίϊοηαΙ ηιο<1ε, 

.2 Βυογαηεγ 3η<1 3ί»1>ΐ1ίίγ <:1ΐ3Γ3εΐεη5ΐίεδ αάεςυ&ΐε Γογ βαίείγ ν/ΗεΓε Αε επΑ ιβ ορεΓδίεά 
ϊη Αε Αδρίαεεπιεηί ιηοάε, ΒοΑ ίη Αε ιηί&εΤ εοηΑίίοη αη<1 Αε άαπιαξειί εοηΑΒοη; 3ΐΑ 

.3 δίαΒϊΙϊίγ (Αακιείεηδίϊεδ Α Αε ηοη-<Βδρΐ3εεπιεηί 3η<1 ΙταηδίΒοηαΙ πκχίεδ Εΐΐεςιωίβ Ιο 
ΐΓΗΠδΓεΓ Αε ΟΓαίί δα&Ιγ Ιο Αδρίβεεπιεηί τηοάε ίη εαδε οΓ αηγ δγδίειη τηβΐήιηείίοη. 

2.1.2 Αεεουηί δΒΑΙ Βε ί^εη οΓ Αε είϊεεί οί ϊεΑ§ Α Αε δίαΒΐΙΐίγ επίαιίαΐίοηδ. Αη εχιωηρίε οΓ 
εδίαΒΙίδΗείΙ ρΓ 30 ίΐεε Γογ ίεε αεεπΑοη αΐΐοννβηεεδ ϊδ §ϊνεη Α αηηεχ 5 Γογ Αε ^πΑίηεε οΓ Αε 
Αάτηίηΐδίπιΐίοη. 

2.1.3 Ρογ Αε ρητροβε οΓ Αίδ αικί οΑεΓ εΙιαρΙεΓδ, ιιηίβδδ'εχρπίδδΐγ ύεβηεά οΑεηνΐδε, Αε ίο11ο\νιη£ 
άείϊΑίιοηδ αρρίγ: 

.1 "Γ>οννηί1οοΑη§ ροίηΓ’ ηιεαηδ 3ηγ ορεηίη£ Ατοιι§Η νΑεΙι 11οοΑη§ οΓ Αε δραεεδ 
ννΒκΑ εοπιρΗδε Αε Γεδετνε Βυογ 3 ηεγ εοιιΐά ίοΐεε ρΑεε ννΐιϊΐε Αε αβΑ ίδ Α Αε ιηίαεί 
ογ <ί 3 ΐη 3 §εά εοηΑΐίοη, 3η<1 Αείίηεδ Ιο 3η 3η§1ε ρβδί Αε 3η§1ε οΓ εφίΠΑπυτη. 

.2 "Ριιΐΐγ δ«1)ΓηεΓ§είΙ ΓοίΓ’ τηε 3 ηδ 3 ΓοίΙ Βανίη§ ηο ΙΑ εοηιροηεηίδ ρϊετείηΒ Αε δητίαεε οΓ 
Αε \ναίεΓ ϊη Αε Γοίΐ-Βοπιε ιτιοείε. 

.3 "ΜοηοΗιιΗ 0 Γ 3 ίΙ" Γηε»ηδ αηγ ογοΛ ννΒιοΗ ϊδ ηοί 3 ιηιιΙίΑΐίΙΙ επΑ. 

.4 "ΜιΑΑυΙΙ εταίΓ ΓΠ 63 Π 5 3 επί* %νΑε!ι ίπ 3ηγ ηοπηαΐΐγ 3εΒιεναΒ1ε ορεπ«ίη£ ίπτη ογ 

Ηεεί 3η§1ε, Ηαδ 3 η§Α Ηυΐΐ δίτυείυτε ννΑεΙι ρεηείτΒίεδ Αε δΐιτίβεε οΓ Αε 8β3 ονεΓ πιΟΓε 
Ααη οηε ΑδΟΓείε πτεα. 

.5 "ΡβπηεαΒϊΙίίγ" οί 3 $ρ 3 εε πιβ 3 η 8 Αε ρεΓ0βηί3§ε οί Αε νοΚιπιβ οΓ Ααί δρ&εε νΑϊεΗ 03η 
Βε οεευρίεΒ Βγ ννβίετ. 

.6 "δΐάιί" Γηεβπδ 3 ϋοννη\ν 3 τΑγ εχΐεηάιη«, ΛεχίΒΙε δίηιείιίΓε ιΐδεό ίο εοηίαϊη ογ ΑνΑε 3η 
3Ϊγ ειΐδΒΐοη. 

2.1.4 ΟΑεΓ ηιεαηδ οΓ <3εηιοη8ίΓαίιη§ εοτηρίίαηοε \νϊΑ Αε ΓεςιιΪΓεπιεηΐδ οΓ βηγ ρατί οΓ Αίδ (ΑίρίεΓ 
ηΐ 3 γ Βε 3εεερίε<1, ρΓθνΑε<3 ΐΗβί Αε ηιεΐ1ιο<3 εΗοδεη εαη Βε δΒο\νο ίο ρΓονΑε αη εςιιϊναΐεηί Ιενεί οί 

δβΓεΙγ. διιεΗ ηιείΗοάδ ηιβγ ίηεΙυΒε: 

. 1 ιη 3 Αειτΐ 3 ΐίε 3 ΐ δΑΗΐΙαίίοη οί άγηατηίε ΒείιανίουΓ; 

.2 δεβίε ιηοϋεΐ ίεδίίη§; αη<1 


οί μ™ ογ “ 1 - 503 |' '« 1ί »^ογ οΙαιΜοκ (» ίρρΓορη,κ, Μ Β | 50 οο^κίεπ,ι,οη 

°ο 6 ^ 8 ( ° “«Μ*» 1 ”« «κ ^ηο»η ίο I* ΗΛ, κοοοΆοζ 


■ 1 (ΙίΓεεΙίοηαΙ ιηδΐ36ι1ιίγ, \νΗίεΗ ι§ οΛεη εουρίεβ Ιο π>11 &η(1 ρίΐοΗ ίη^ιΐϊίίεδ; 

.2 ΗΓοαεΗίη^ 3η<1 Ηο\ν ώνιη§ ϊη ίοΐΐοννιηβ δββδ άι δρβαΐδ πκιγ (ο ννβνε δρεείΐ, 3ρρ1ϊε3Η!ε 

Ιο ΓΠΟδί ΐγρεδ; ρρ 

3 ΙΏθη °“ ** Λκ Ιο (Ιγηβιηΐε Ιοδδ οΠοη Β ίΙυ« 

δΠιΗιΙιΙγ ιη Γεΐ 3 ϋνε 1 γ οεΙγπ δβ 3 δ; 


Γαΐυοίϊοη ϊη ΙτβηδνεΓδε δΠΛΐΙϊίγ ννίίΗ ίηοΓεαδίπβ 8 ρβε<1 οίιηοηοΗιιΙΙδ; 


.5 


ροτροίδΐη§ οί ρΐ3ηίη§ ηιοηοΗυΙΙδ, Βειη§ οουρ1«1 ριίοΐι 3η<1 Ηεανε οδοίϋαΐϊοηδ 
ο&η Ηεεοηιε νίοΐεηί; 


, \νΗίεΗ 


.6 οΗίηβ ΙπρρίηΒ, Ηείη§ 3 ρΗεηοηιεηοη οί ρΐ3ηίη§ ηιοηοΗυΙΙδ οεοαπΐηβ \νΗεη ΙΗε 
ιηιιηοΓδίοη οί 3 οΐιΐηε §6η€Γ&ΐ6$ 3 δίτοης οαρδΐζιηβ ιηοπιεηί; 

.7 ρΙοϋβΗ-ϊη οί 3ΪΓ-ευδΗΐοη νεΗίεΙεδ, βίΛιετ Ιοη^ίίυΜ ογ (τβηδνετδε, 38 3 ιεδυΐί οί Ηο\ν 
ογ 5ΐ(1ε δίατί ίικ*-ιιη<1εΓ ογ «κΐά» εοΙϊβρΒβ οί δίαη §εοπιείτγ, \νΗίεΗ, ίη εχίτεπιε εαδεδ 
03η ΓΟδίιΙΐ ϊη εερδίζε; 

8 ριίεΗ ιηδϋ&ιΐιίγ οί 8\νΑΤΗ (δηΐ3ΐ1 \ν3(εφΐ3ηε 3Γ63 ίινίη Ηιιΐΐ) ογηΛ <1ιιε ίο ίΗε 

Κγάτοάγηατηιο τη οιηεηΐ άενείορεΐί 3δ 3 τεδυΐί οί ίΗε %ν 3 ίε Γ ίΐονν ονεπ ίΗε δοΗοιεΓοεεΙ 
Ιοχνετ ΗυΙΙδ; ® 


Γε^πεΙίοη ϊη είίεείίνε πιεΠιεεπίπε Ηεί 8 Ηί (γοΙΙ δϋίϊηεδδ) οί δωΐαεε είίεεί 5 Ηίρ (8Ε3) ίη 
ηι^Ιι δρεε<1 ίυπίδ εοοιρβτβίΐ Ιο ίΗ&ί οη 3 δίταί^Ηί εοιίΓδε, \νΗΐεΗ ς 3 η Γεδυΐί ϊη δΐιάάεη 
ιηετε3δεδ ϊη Ηεεί αη§1ε 3 π< 1 /ογ εουρίετ! γοΙΙ ;ιικ 1 ρίίεΗ οδοίΐ&ΐΐοηδ; 3ΐκ1 

10 τεδοηβηί ΓοΙ1ίη§ οί 8Ε8 ίη Ηεβηι δε 3 δ, χνΐιίεΐι, ίη εχίτετηε ε 3 δβδ, εβη Γεδυΐί ί η εαρδίζε. 


2.1.6 διιιΐ3ΐ5ΐε εβΙευΙβΠοηδ δΗ 3 Η 6ε εαπίεβ ουί αηά/οτ ίεδίδ εοηώιείεά ίο 4επιοηδίΓ3(ε ίΗβί ννΗεη 
ορβΐ3ΐιη Ε ννιίΗιη αρρτονοά ορεπΛοηβΙ Ιίπ,ίΐΗΰοηδ, ίΗε ογηΛ ννιΐΐ, 3«ετ 3 (ΙίδΙυΛαηεε εαι^ιηο Γ0 11, 
ριίεΗ, Ηθ3νε ογ Ηεεί Λιε ίο ίυτηίηβ ογ 3ηγ εοηιΗίηβίιοη ώεΓεοί; τείοτη ίο ίΗε οη^ϊηβΐ 3Κίίικ1ε. 


2.2 ΙηΙβεί Ηυογαηεγ 3 ηβ «ΉίβΓίίβΗί «ηά >ν63ίΗεΓίΐ§Ηΐ ϊηίε^Γΐίγ 

2.2.1 Ιηΐ3εί Ηιιογαηεγ 


2.2.1.1 Α11 οπή δΜϋ Η 3 νβ ε δαίΉείεηί Γεδεηε οί ΗαογΕηςν' 3 ί ίΗε ι1εδΐ§η ν^ίετίίηε ίο ηιεεί ϋιε 

ιηΐΗΟί 311(1 ώαίΜβϊ δίώίΐιίγ ιεςυίιειηεηΐδ οί ϊΗίδ οΗΒρίεΓ. ΤΗε Αώηίηίδίπιίίοη ιη 3 γ κςιώε 3 
ΐ3τ§εΓ ιεδετνε οί Ηαογβηεγ ίο ρβπηίΐ ίΗε επώ ίο ορεπιίε ίη αηγ οί ίίχ ιηίεηίΐεεί πκχίεδ. Τΐιίδ 
Γεδετνε οίοιιογαπεγ δΐι^ΐΐ 6ε εαΙευΜείΙ 6γ ίηο1ικΗη§ οηΐγ ίΗοδε εοπιρΕΓΐπιεηίδ Αεϊ 3ΐε: 


ν/δΙετΗ^Ηί 3η<1 δίϊιίΕΐαΙ ΗεΙονν ΙΗε (Ιπίκτη, ογ 
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.2 ν»’&ΙεΛ§Ηΐ ογ \νε&Λειΐϊ§6ί 3ΐκ3 8Ϊίιΐ3ί6<Ι ^Βονε Λε (ί&ίιιηι. 

Ιη εοικκίεπηβ Λε «Μΰ* α«βτ Λμοβ^ *»“ * ™εά Ιο οεουτ ιιηίϋ Μ* * 

νζχενύφΐ ΐ>ουη(ΐ 3 ΓΪε 5 ΐη Λε εςαίΐώ™ οοηώΐΐοη, 3ΐκ1 ννεαΛεΛ^ί ΒουηΛιπεδ ιη ιηίεπηεώ3ίε 
8ΐ&§£8 οί ίΐοοίϋηβ 3 ηά \νίΛίη Λε πιη^ε οί ροδϊίίνε π^Κίϊηδ ΙενεΓ κηιιιτεά ίο δΒΐΐδίγ Λε Γ681ί1α31 
δίΗβίΙΐίγ Γεηιώεηιεηίδ. 

ΟπΛ Μι ίη εοηίοπΜΙγ ννίώ Λε κφΐίκηκηΐί οί οΓ83ηιζ2ΐιοικ Γκοβηίδεί Λ' 

ΑΛηίηήΛηΙίοη, ίη κοοιΛηκ* ™#ι «βαΜοη Χ1/Ι οί «κ ΟοηναΛοη ηιηγ I* α®»*"»* *> 
ροδδεδί» αάεομιαίε δίτεη^Λ 3η<3 Λίε§τίίγ. 

2 2 12 Απηηεοηκηΐκ 5 Μ1 ίκ ριονίάαΐ Γογ ΑχΜηβ βκ οτ «ΌΐιιΝαΙι^ιΙ ίηΐοοπιγ οί 

ακκο οοηιρηΛηεηκ ίΛεη ίηΐο οιχοηηΐ ίη 2.2.1.Ι, Μ Λε <Μ* ίηοοιροπΜ ίη Λε Μ 
Ορ€Γ 3 ίιη§ ΜεπιιεΙ ιεφίίτεεί 6γ 18.2.1. 


2.2.2 Ορεηίη£8 ίη ννΗίετϋ^ιΙ Λνίδίοηδ 

222 1 Τ6ε ηιιπιΐχ,τ οί ορεηίη^ ίη ννΕίετΐί^ί ΙηιΜιακΙδ δΠαΙΙ 6ε Γ«Λεε<Ι ίο Λε ηηη.ηηπη εοπ,ρΕίΛΙε 
ννίίΗ Λε άβδΐεη επ< 1 ρτορετ \νοΛ>η § οί Λε επΛ. «ηά βΐΐ δυείι ίΐοοτδ 4η11 6ε εΐοδεά Ρ πογ ίο ΛφΕτίοτε 

οίΛε ετβίΐ ίτοηι Λε ίίΟΓίίι. 

2.2.2.2 ϋοοΓδ ίη \ν&1βτίί§1ιί 6ιι11ΛεΕ<ΐ5 ηι 3 γ 6ε Ηίη^εά ογ δΙΜίπ^. Τΐιεγ ώ&ΙΙ 1» «ΗοΛνη 6γ δαΛΛΙε 

Ιβϋϋηβ ίο 6ε εαρΕΜβ οί ηιαίηΐ3ίηίη δ Λε νναΙετΗ^ί ίηίε§τίίγ οί Λε 6«11Λε3<1. 3υο1ι ΙθδΙιηΒ ^ * 

ααή&ί οιιί Γογ 6οΛ δίάεδ οί ΐΐιε <1οοτ αηά βΗαΙΙ αρρίγ 3 ρτεδδΐιτε 66 ε 0 10/ο §τεαίεΓ Λβη ΛεΙ 
(Ιείεπΐΐιηεά &οπι Λε τηίηίτηυιη ρεπηίδδϊ61ε 6εΐ§6ί οί 3 ώηνηβοοίΚηε ορεηίη 6 . Τε&ίίη§ ηιαγ 1» ΟΕΐτιεϋ 
ουί είΛβτ 6είθΓε ογ αΟετ Λε Λχ>γ » «Μα! Λίο Λε ετ3« 6υί, *Λκκ δΗοτε ίβδίιη 8 » αάα&ά, 
δ 3 ίίδί 3 €ΐοιγ Λδίαΐΐβίίοη ίη Λε εΓΕίΙ δΗαΙΙ 1>ε νεήίίε<16γ ίηδρεείίοη επ< 1 Ηοδε ίεδίίηβ. 


2.2.2.3 Τγρε 3 ρρτον 3 1 πίΕγ 6ε αεεερΛ<3 Λ Πεα οί 1εδίίη§ ίηώνίΛιαΙ (ΙοοΓδ, ρΓονκΙεά Λε &ρρΓθν 3 ΐ 
ρΓοεεδδ ίηείικίεδ ρΓεδδϋΓε ίεδίίη§ ίο 3 Ηε&(1 εςιΐ3ΐ Ιο, ογ ^ΓεβΙεΓ, Λ»η Λε ΓεςυίΓεϋ Ηε3ά (ΓείεΓ 

Ιο2.2.2.2). 


2 2.2.4 Α11 ννΕίεΛί^Λ όοοΓδ 5 Η 3 ΙΙ 1>ε εβραβίε οί ί>είη£ φβΓΕίεά \νΗεη Λε ογεΙΙ ιβ ιηεΐιηεά υρ ίο 15 , 
αη<1 $1ΐ3ΐΙ 1κ ίί11ε<1 ν.'ίίΗ ιηε 3 η$ οί ϊηΛοΕίϊοη Λ Λε ορεΓ3ίϊη§ εοηιρΕΓίηιβηί &1ιο\νϊηκ \ν1ιεΛβτ Λεγ 3Κ 
ορεη ογ ε!οδε<3. Α11 δοείι ίΙοοΓδ &Ηϋ11 ί>ε εαραίιΐε οί βείη§ ορεηε<1 3η«1 εΐοδε^ Ιοεβίΐγ ίΓοηι ε3θΗ δΐ<3ε οί 

Λε 1ηι11Λε3<1. 


2.2.2.5 \ν3ΐεΓίΐ§1ιί άοοΓδ δΗβΙΙ ιετηοίη εΐοδβά Ά'ΐιεη Λε ογβΛ ίδ 3ί δβ3, εχεερί ΛεΙ Λεγ ηιαγ Βε ορεηεά 
Γογ 3 εεεδδ. Α ηοίϊεε βΙυηΠ βε 3«3ε1ιε<3 ίο εαεΚ άοοΓ ίο Λε είίεεί Λβί ίί ίδ ηοΐ ίο Βε ΙεΛ ορεη. 


2 2 2 6 \ν 3 ίεΓίί§Κί <1οογ§ δΗΕΐΙ 6ε εαρΕβΙε οί 6είη« ε1οδε<1 6γ τετηοίε εοηίτοί &οηι Λε ορεοώΐβ 
εοΓηρΕΓίιηεηί ίη ηοί Ιεδδ Λαη 20 δ αηά ηοί ιηο Γ ε Λεπ 40 δ, Εηά 5Ηε11 6ε ρΓονίίΙβά χνιΛ επ ΕΐιώΜε 
εΙεππ, Λδίίηεί ίτοτη οΛεΓ ΕΐΕπηδ ίη Λε ετθε. \\'6ιε6 χνίΐΐ δοαηιΐ Γογ Εί ΙεΕδί 5 δ 6ιιί ηο γπογ6 Λεπ Κ δ 
6είθΓ8 16ε ίΙοοΓδ 6ε§ίη ίο πιονε ννΗεηενεΓ Λε (Ιοοτ ίδ ε!θδε<1 Γβηιοίεΐγ 6γ ρο\νεΓ, επ 6 εοηίιηυε 
δουηώηε ιιηόΐ Λε Οοογ ίδ εοητρίβίβΐγ εΐοδεά. ΤΗε ρο\νεΓ, εοηίτοί επ^ ΛΛοεΙογχ 81ιε11 6β ορεΓΕ61ε ίη 
Λε ενεηί οί πιΛη ροννετ ίαίΙηΓε. Εδ τε^εά 6γ Γε Ε η1 3 η 0 η ΙΙ-1/15.7.3 οί Λε Οοηνεηίίοη. Ιη ρΕδδεη^ετ 
3 Γε 3 δ 3η(1 ΕΓεΕδ ν/Ιιειε Λε Εΐη6ίεηΙ ηοίδβ εχεβε^δ 85 0Β(Α) Λε Εΐκίί61ε εΙεγπι δ6ΕΐΙ 6ε δαρρΙειηεηίεΓΐ 
6γ επ ϊηίβπηίίίεηί νίδϋΕΐ δϊ^ηΕΐ Εί Λε γΙοογ. Ιί Λε ΑΛηίηίδίτΕίίοη ίδ δΕίίδίϊεά ΛεΙ δΐιε6 άοοΓδ πτε 
βδδεηώβΐ Γογ Λε δΕίε \νοΛ οί Λε ογεΛ, 6ίη§ε<1 \νΕίεΓίί^Κί άοοΓδ 6Ενιη§ οηΐγ Ιοεβΐ εοη&οΐ ηΐΕγ 6ε 
ρεπηίίίεά Γογ Ετεβδ ίο ννΗίεΗ ετενν οηΐγ Ηανε Εεεβδδ, ρτονίάε(1 Λεγ Ετε ίΐίίεά ννίΛ τετηοίε ιηώεΕίοΓδ Εδ 

ΓβςϋΪΓ8(ί 6γ 2.2.2.4. 
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2.2.2.Ί \νΗειε ρίρβδ, δεηρρετδ, εΐεεΐτϊε 03Β1εδ, βίο. αιβ οΒίτίείΙ ΐΗτου§Η ννβίετίίβΗί (Ιίνϊδϊοηδ, ΙΗε 
3ττ3η§8τηεηΙδ ίοΓ ετε3ΐϊη£ Ά ννβίετίϊβΗί ρεηεΐταίϊοη δΗβΠ Βε οί 3 ίγρε ννΗίεΗ Ηη 5 Βεεη ρτοίοίγρε ΐεδίεβ 
ιιηιΙεΓ Ηγ(1το5ί3ΐϊε ρΓεδδΐιτε ε^ιιβ! Ιο ογ §Γ63ίετ ίΗβη ίΗαί τεςιιίτεά ίο Βε ννϊίΗδΙοοτΙ ίοτ ίΗε αείυχιΐ 
Ιοεαίϊοη ίη ίΗε εκιίί ίη ννΗίεΗ ίΗεγ 3τε ίο Βε ίηδώΐΐεά. ΤΗε ίεδί ρτεβδητε δΗαΙΙ Βε ηιαίηίαίηεά ίοτ 3 ί 
Ιεβδί 30 ιηίη 3ΐκ1 ίΗετε ππίδί Βε ηο 1εη1<3§ε ίΗτου^Η ίΗε ρεηείταίϊοη 3ΐταη£ειηεηΐ (1ιιηη£ ΐΗίδ ρεποΟ. 
ΤΗε ίεδί ρτεβδοτε Ηε3(1 5 Ηε11 Βε 10% §τε3ίετ ίΗβη ίΗ3ί (Ιείεπτιίηεεί ίτοπι ίΐιε ηιίηϊηιυιη ρεηηίδδϊΒΙε 
ΗεΐβΗί οί 3 <1οννηί1οο<1ίη§ ορεηίη§. \ν3ίετΐΐ£Ηί ΒυΙΗΗεαεΙ ρεηείτβίϊοηδ ννΗίεΗ 3 τε είΤεείεΒ Βγ 
εοηΐίηιιοιίδ ννεΐτΐιηβ (3ο ηοί τεςηϊτε ρτοίοίγρε ίεδίϊη§. ναΐνεδ οη δεηρρετδ ίτοπι ννε 3 ΐΗβτίί§Ηΐ 
εοητρ3τίηιεηί5, ίπείικίετί ίη ΙΗε δίβΒΠίίγ εβίειι&ίίοηδ, $ΗαΠ Ηβνε 3π·3η§εΓηεη(5 Γογ τειηοίε ε!οδϊη§ ίτοπι 
ΙΗε ορετ3ΐίη£ δί3ίίοη. 

2.2.2.8 \νΗετε α νεηΙίΐ3ΐίοη ίηιηΗ Γοππδ ρ3τΐ οί ά νναίετίϊ^Ηΐ ΒοιιηΒδίγ, ίΗε ίτυηΗ' δΗβΗ Βε 03 ρ 3 ΒΙε οί 
\νιίΗδΐ 3 η< 3 ιη§ ίΗε ννηίετ ρτεδδΐιτε ίΗ3ί ιτΐ3γ Βε ρτεκεηΐ ί3ΐαη§ ϊηίο βεοοιιηΐ ΙΗε ηΐ3χϊηιιιιη ίηεΙΐηΗίϊοη 
3η§1ε 3ΐ1ον/3Β1ε <3ιιπη§ 311 8ί3§ε8 οί ί1οο<3ϊη§. 

2.2.3 Ηιηετ Βο\ν (3οοπ> 

2.2.3.1 ν/Ηετε γο-γο οτηΙΙ 3τε ίΐίίβ<3 \νίίΗ Βονν 1θ3(1ϊη§ ορεηίη^δ, βη ϊηηετ Βονν Βοοτ δΗηΙΙ Βε ίϊπ,εΒ 
3Βαή δΐιεΗ ορεηίηρ, ίο τεδίτίεΐ ΙΗε εχίεηί οί £Ηχχϋη£ ίη ΙΗε ενεηί οί ίαίΐιιτε οί ίΗε οιιίετ εΐοδίιτε. ΤΗίδ 
ϊηηετ Βονν ιΐοοτ, \νΗετε ίϊΐΐείΐ, δΗβΙΙ Βε: 

. 1 ννεηΐΗετίίβΗί ίο ΙΗε <3εεΗ 3Βονε, ννΗίεΗ <3εεΗ 5 Η 3 ΙΙ ίΐδείί Βε ν,'ε&(Βεηί^Ηί ίοην 3 κ! ίο ίΗε 
Βονν 1οα<ϋη§ ορεηίη§; 

.2 80 3ΓΤ3η§ε<1 38 ίο ρτεείικίε ίΗε ροδδίΒίΙίίγ οί 3 Βο\ν 1ο3<3ϊη§ <1οοτ 03ΐΐ8ίη§ <3ητη3§ε ίο ϊί 

ίη ίΗε εαβε οί (ΐ3τη&§ε ίο, οτ (ΙεΐΕεΗηιεηΙ οί, ίΗε Βονν Ιθ3<1ίη§ <3οοτ; 

.3 ίοηνβηΐ οί 311 ροδίΐίοηδ οη ΙΗε νεΗίεΙε άεεΗ ίη ννΗίεΗ νεΗίεΙεδ ατε ίηίεη<3ε<1 ίο Βε 
εαιτίείΐ; αητί 

.4 ρ3ΐί οί 3 Βουη<33τγ <3εδΐ§ηε(1 ίο ρτενεηί 0οο<1ίη§ ίηίο ίΗε τετηβηκίετ οί ίΗε ετβΛ. 

2.2.3.2 Α ετ3β δΗβΙΙ Βε εχεπιρίετί ίτοτη ίΗε τεςιιίΓετηεηί ίοτ δΐιεΗ 3η ϊηηετ Βονν ίΐοοτ ννΗετε οηε οί ίΗε 
ίο!1οννίη§ 3ρρ1ίεδ: 

. 1 ίΗε νεΗίεΙε 1οαι3ίη§ ΗεεΗ 3ί ίΗε ϊηηετ Βονν <3οοτ ροδίΐίοη ίδ αΒονε ίΗε (1ε$Ϊ£η \ν3ίετ1ϊηε 
Βγ 3 ΗείβΗί τηοτε ΰΐ3η ίΗε 3Ϊ§ηϊβε3ηΙ ννβνε Ηεί^Ηί εοπεδροηίΐίηβ ίο ίΗε ννοτδί ϊη1εη<1ε<1 
εοητίίΐίοηδ; 

.2 ϊί ε&η Βε (1ετηοηδΐΤ3ΐε<1 ιΐδίη§ ιποΒεΙ ίεδίδ οτ ηΐ3ίΗεηΐ3ίίε3{ δίτηυΐβίϊοηδ ιΗαί ννΗεη ίΗε 
0Γ3β ίδ ρτοεεεάίηβ 3ί 3 Γ3η§ε οί §ρεε<1δ ορ ίο ΙΗε ηΐ3χιτηιιπι 3ίί3ΐηαΒ1ε $ρεε<3 ίη ΙΗε 
1θ3ίϊε<1 εοηώίϊοη 3ί &11 Ηε3(1ίη§8 ίη 1οη§ οτεδίεΒ 5635 οί ίΗε §τε3ίε8ί δΐ^ηϊίιοαηί \ν 3 νε 
Ηεϊ§Ηί εοπ·εδροη<1ίη§ ίο ίΗε ννοτδί ιηίεηΒεά οοτκΐϊΐίοηδ, οίΐΗετ: 

. 1 ίΗε Βονν 1ο3(ϊίη§ Βοοτ Ϊ8 ηοί τεβεΗεό Βγ ννηνεδ; οτ 

.2 Η3νίη^ Βεεη ίεδίεά ννίίΗ ΙΗε Βονν 1θ3(ϋη§ Βοοτ ορεη ίο άείεττηίηε ΙΗε 

ηΐ3χιηιιιτη $1ε3(1γ $ί3ίε νοίυπιε οί ν>'3ίετ ννΗίεΗ 3εεατηυί3ίεδ, ϊί ε3η Βε δΗοννη 
Βγ 3ί3ϊίε 3ηα1γδϊδ Λ3ί, ννίίΗ ίΗε 83τηε νοίυτηε οί ννπίετ οη ίΗε νεΗίεΙε (Ιεείφ) 
ίΗε Γ65ίβυ3ΐ δίβΒϊΙϊίγ τεςηϊτεηιεηΐδ οί 2.6.11 3η<1 2.13 οτ 2.15 3τε δαίίδίιείΐ. Ιί 

ΙΗε τηοτίεΐ ίεδίδ ογ πιαίΗεΓηαίϊεΗΐ δήηυΐαΐίοηδ 3τε υη3Β1ε ίο δΗονν ίΠ3ί ίΗε 
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νοίιιιηβ οί ν/3ΐ6Γ βοουπηιΐΗίεά ΓεαεΗεδ 3 δίεβάγ δί3ίε, ίΗε ετβΛ δΗβΗ Βε 
οοη3ί(ΐ€Γ6ά ηοί ίο Ηβνε 53ίΪ8ίϊβ(1 ίΗε εοηώίιοηδ οί ΐΗίδ εχειηρίίοη. 

\νίΐ6Γ6 ηΐ 3 ίΗεπΐ 3 ΐίε 3 ΐ δϊηιυΐαίίοηδ ατε εηιρίογείΐ ίΗεγ δΗαΙΙ αΙτεαΗγ Ββνε Βεεη νεηίϊεά 
3§3ίηδί ίΐιΐΐ-δεαίε ογ ιηοοίεΐ ίεδίίη§; 

.3 Βονν Ιθ3ί1ΐηβ ορεηίη«δ Ιεβά ίο ορεη γο-γο δραεεδ ρΐ'ονϊίίβά \νίίΗ §ιΐ3ΓίΙ-Γ3ϋδ ογ Η3νίη§ 
ίτεείη^ ροιίδ εοηιρίγίη^ \νΐΐΗ 2.2.3.2.4; 

.4 ίΒε άεεΗ οί ίΒε Ιοχνεδί γο-γο δρβεε πΒονε ίΒε άεδίςη λναίεΗίηε ί$ ίίίε(3 οη εβεΗ δκΐε οί 
ίΗε (Ιεείί ννίίΗ ίτεείη§ ροΠ$ ενεηΐγ (ΙΐδίπΒοΙεά βίοη^ ίΐιε δΐύεδ οί ίΗε εοιηρΒΓίηιεηί. 
Πιεδε δΗαΙΙ είίΒεΓ Βε ριηνεη ίο Βε αοοερίαΒΙε ιΐδίη§ 1ε$ί8 Βοεοκίίη^ ίο 2.2.3.2.2 αΒονε 
ογ εοιηρίγ \νίΐΗ ίΒε Γο11ο\νίη§: 

.1 Α > 0.3 I 

\νΒεΓε: 

Α = ιΒε ίοί3ΐ 3Γ63 οί ίτεεύΐ£ ροΓίδ οη εβοΗ δΐίΐε οί ίΒε (ΙεεΚ ίη ιτΓ; 

3Π<1 

/ = ΙΗε 1εη§ΐΗ οί ίΒε εοηιρΕΓίηιεηΙ ίη Γη; 

.2 ΙΒε ετ3ή δΒπΙΙ Γη3Ϊηΐ3ίη & τεδϊ<1ιΐ3ΐ ίτεεΒοαπί ίο ίΒε (ΙβεΒ οί ίΒε γο-γο δραοε οί βί 
1ε35ί 1 πι ϊη ΙΒε \νοΓ8ί εοηώίϊοη; 

.3 διιεΒ &εεϊη§ ροΓίδ δΗαΙΙ Βε Ιοεαΐεά ννίίΗίη ίΒε Βεϊ§Βί οί 0.6 ηι 3Βονε ίΒε (Ιεείί 
οί ίΒε γογο δραοε, αη(1 ίΒε Ιοννετ ε<3§ε οί ίΒε ροΓίδ δΗβΙΙ Βε ν/ιίΒίη 0.02 πι 
3Βονε ίΒε άεοΐί οί ίΒε γο-γο 8ραεε; 3Π<1 

.4 $υοΗ &εείη§ ροΓίδ δΗαΙΙ Βε βίίεά \νίίΒ ε1οδίη§ (Ιενίεεδ ογ ίίβρδ ίο ρΓενεηί ννΕίετ 
εηίετίη§ ίΒε <3εοΙί οί ίΒε γογο βραοε ν/ΗίΙδΐ 3ΐ1ο\νίη§ \ν&ίεΓ \νΒίεΒ ηιβγ 
3οεαηιυΐ3ίβ οη ίΒε (Ιεείί οί ίΒε γογο δρ3εε ίο ώ3Ϊη. 

2.2.4 ΟίΒεΓ ρΓονίδίοηδ Γογ γογο ΟΓβίί: 

2.2.4.1 Α1Ι 30008868 ϊη ίΒε γογο δραοε ίΗβί 1ε3<1 ίο κρβοβδ Βείοχν ίΒε (Ιεείί δΗβΗ Ηανε ά Ιοννεδί ροϊηί 
\νΒίεΒ ίδ ηοί Ιεδδ ίΒ3η ίΒε ΗείβΗΐ ΓεςαΐΓε<ί &οιη ίΒε ΐεδίδ οοηάιιείείΐ Εεεοπίίηβ ίο 2 2.3.2.2 ογ 3 πι 
αΒονε ίΒε (3ε§ί§η \ν&ίειΊιηε. 

2.2.4.2 \νΒεΓε νεΒίοΙε ΓΕτηρδ 3τε ίηδίπΐΐείΐ ίο £ΐνε βοοεδδ ίο δραεβδ Βείσνν ίΒε (Ιεείί οί ίΒε γογο δραεε, 
ίΒείΓ ορεηϊη§5 δΗβΙΙ Βε εαραΒΙε οί Βείη§ εΐοδεά ίνεαίΠετΙί^Βί ίο ρΓενεηί ίη§τε$$ οί ννβίεΓ Βε1ο\ν. 

2.2.4.3 Αεεεδδεβ ίη ίΒε γογο δραοε ίΒπί Ιεαά ίο δρηοβδ Βείοίν ίΒε γογο (Ιεείί <ηη(3 Βανίη§ α Ιον/εδί ροϊηί 
ννΗίοΗ ίδ Ιεδδ ίΒβη ίΒε Ηεϊ§Βί Γε^υίτετί ίτοπι ίΗε ίεδίδ οση<Ηιοίε<3 βεεοΓώηβ ίο 2.2.3.2.2 ογ 3 ίη αΒονε 
ίΗε <3εδί§η \ν3ίεΓΐίηε πιαγ Βε ρεπηίΙΐε<} ρτονίίΐεά ίΒεγ 3Γ8 \ν3ίει1ί£Βί 3η4 3ΐε εΐοδειΐ ΒείοΓε (Βε ετβή 
Ιεβνεδ ίΒε ΒειίΒ οη αηγ νογ3£ε αηΒ τεττιαίη οΐοδεά ηηίίΐ ίΒε 0 Γ&ίί ίδ &ί ίίδ ηεχί ΒεΛΒ. 

2.2.4.4 ΤΒε Ηοεεδδεδ Γείεττεά ίο ίη 2.2.4.2 αηιΐ 2.2.4.3 αΒονε δΒαΙΙ Βε ίΐίίείΐ \νίίΒ αίαηη ίηάίοαίοΓδ ή 
ίΒε ορεΓαίίη§ οοηιραΓΒηεηί. 
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2.2.4.5 δρβοίΗΐ θ3ΐε§οτν δρβεβδ 3ηδ γο-γο βρβεεδ δδβϋ δε ρπίτοΐΐεδ ογ Γηοηδοταί δγ είΤεείϊνε ηιε3ηδ 
δΐ,οΗ 38 ίεΐενίδίοη δυτνείΙΐΗηεβ, δο ίδυί 3ηγ ηιονεπιεηί οΓ νεδίείε* .η 3 <ΙνεΓ 8 ε ννεβίδετ εοηδιίίοηδ 3 ηά 
υηαιιΐηοπδεα ηοοεδδ δγ ραδδεη§€ Γ5 ίδετείο ε 3 η δε (Ιεΐεείείΐ ννδιίδΐ Ιδε εηιΑ ί 5 υηάεηναγ ( Γ είε Γ 


2.2.5 Ιη<1ϊε3ίθΓ$ 3η(1 $ιιτνείΗ 3 ηεβ 

2.2.5.1 Ιη<1ίθ3ΐθΓ3 

ΙηώεαΙΟΓδ βδβΐΐ δε ρτονί(1ε(1 ίη ίδε ορε Γ 3ίιη £ οοηιρβιίηιεηί Γογ «11 δδείί άοο Γ δ, 1θΕώη 8 δοσιχ βη<1 οίδετ 
ε1οδΐη £ βρρίίβηοβδ ννδίεδ, ϊί 1ε« ορεη ογ ηοί ριορεΗγ δεειιτεύ, εοιι1<1 1ε3<1 Ιο πι3]ογ ί!οο<ϋη§ ίη Ιδε 
ιηΐ3εΙ βικί (13Π13§6 εοηάιίίοηδ. ΤΗε ιηώοΆΐοτ δγδίειη δδβΠ δε ώεδίβηείΐ οη (δε ίβίΙ-δΕΓε ρπηείρίε 3ΐκ1 
δδ3ΐ! δδο\ν δγ νίδυΕί 3ΐ3πτΐ8 ίΓ (δε άοοΓ Ϊ8 ηοί ίυΐΐγ εΐοδεό ογ ίΓ 3 ηγ οίίδε δεευτφ 3ΓΤ3η £ εηιεηί8 3 Γε 
ηοί ίη ρΐ3εε βικί ίηΐΐν ΙοεΚεϋ, επ< 1 δγ αιιώδΐε 3ΐΕηηδ ϊΓ δΐιεδ (Ιοογ ογ ε1ο 8 ίη £ 3 ρρ 1 Ϊ 3 ηεε δεεοιηεδ ορεη 
ογ ίηε $εευηη £ 3ΐτ3η 8 εηιβηΐ8 δεεοιηε υηδεοΐίΓεά. Τδε ήκϋεαίΟΓ Ρ 3ηε1 .η ίδε ορετ3ΰη £ εοιηρΕΓίΓηεηΙ 
δδΕίΙ δε ερυιρραί \νιίδ 3 ηκκίε δείεείίοη Λιηείϊοη ΤΐΕΓδουτ/δεΕ νογ3 £ ε’ 80 3ΐτ3η £ εί1 ίδ3ί 3 η Βυώδΐε 
3Ι3ΠΤΊ 18 §ινεη ίη Ιδε ορεΓ3ίΐη £ εοοιρΕΠιηεηΙ ΪΓ ίδε ογεΛ 1ε3νε 8 δ3τδουτ \νίίδ ίδε δο\ν άοοπ;, ίηηεΓ 

ίΐοοκ, δίετη ΓΕίηρ ογ 3ηγ οίδεΓ δίάε δδείί <3οογ8 ηοί εΐοδείΐ ογ αηγ ε1θδίη £ βενιεε ηοί δ ίδε εοιτεεί 

ροδίδοη. Τδε ροννευ δυρρίγ Γογ ίδε ιηδίεΗίοΓ δγδίεηΐδ δδβϋ δε ιηδερεηίΐεηί οΓ ίδε ροχνετ δυρρίγ Γογ 
ορετ3ίιη £ βηδ δεευτίη £ ίδε <3 οογ8. 

2.2.5.2 ΤεΙενϊδίοη δΐιτνείΗβηεε 

Τεΐενϊδίοη 8ΐιτνεΐ1ΐ3ηεε 3η(1 3 \ναίεΓ Ιεβ^ε (Ιείεεδοη χγδίετη δδβΐΐ δε 3π· 3 η§ε<1 ίο ρτονίόε 3 η 
ιηώεΕίιοη ίο ίδε ορεΓ3ίίη £ εοπιρΕΠιηεηί 3η(1 ίο ίδε εη £ ίηε εοηίτοΙ 8 ί 3 ΐίοη οΓ 3 ηγ Ιε 3 ΐ« £ ε ίδτοα§δ 
ίηηεΓ 3η<1 οιαίετ δο\ν άοοίδ, βίβηι (1οογ8 ογ βηγ οίδετ δδείί άοοκ \νδίεδ οουΜ Ιεαδ ίο ηΐ3.|θΓ ί1οο<ϋη £ . 

2.2.6 διίε^πίγ οΓ $ιιρεΓ8ίηιείιΐΓ8 

2.2.6.1 ν/δε Γ ε εηίιγ οΓ ννβίετ ίηΐο δίηιείιιτεδ αδονε ίδε ώίυηι \νουΜ δίεηΐίίεαηίΐγ ίηίΐυεηεε ίδε 

5ί3διδΐγ αηά διιογαηεγ οΓ ίδε ογεΛ, δυεδ δΙηιείαιε» 8 δ3ΐ1 δε: 

.1 οί 3δεςυ3ίε δίτεηβίδ ίο ηΐ3ΐηΐ3ΐη ίδε ννεΕίδεΠίβδί ίηίε§ηίγ 3 η(ί Πίΐεδ χνϊίδ 

λνεβίδετίίβδί εΙο$ίη £ ΕρρΙίαηεεδ; ογ 

.2 ρπ>νί<3ε<1 \νίίδ 3<ίεφ03ΐε ώΈίηΗ £ ε 3ΐτ3η§επιεηίδ; ογ 

.3 3η εςϋϊνΕΐεηί εοΓηδίηαδοη οΓδοίδ ηιε38αΓεδ. 

2.2.6.2 ν/ε3ίδετίι§δί δυρεΓδίηιείυτεϊ αηδ άεείίδοϋδεδ 1οε3ίε(1 3δονε ίδε <ΐ3ίιιηι 8 δ3ΐ1 ίη ίδε οιιίδίδε 
δοιιηώήεκ δβνε ηιεοηδ οΓ ε1οδίη £ ορεηίη £ 5 \νϋδ δυΗΐεΐεηί δίτεη§ίδ δυεδ 38 ίο ηιβίηίΕίη ννεΕίδετδβδί 
ίηίε^τίΐγ ίη 311 (Ιπηιββε εοηάίίίοηδ \νδετε (δε 5ρ 3 εε ίη ςυεχδοη ΐδ ηοί 63πΐ3§εβ. ΡιιτίδεπηοΓε, ίδε 
πιεηηδ οί εΐοδίηβ δΗαΙΙ δε δυεδ 38 ίο ηιβίηίβίη ν/εαίδειΓί^ιί ίηίε^πΐγ ίη 3 11 ορεΓ3ίίοη3ΐ εοηώίιοηδ. 

2.2.7 ϋοοΓ$, \νίηδο«' 8 , είε., ίη δουη<ΐ3Γίεδ οΓχνεαίδεπί^δί δραεεδ 

2.2.7.1 ϋοοΓ5, Ά'ίηί1ο\\'8, είε., 3η<ί υηγ 35δοεί3ΐε<1 &3ηιε 8 3η<ί ηιυΐΐϊοηδ ίη λνεβίδετίϊ^δί δυρετδίτυείιίΓεδ 
3Π£ΐ άεεΙΛουδεδ δδβ» δε \νε3ίδεΛΪ§δί βικί δδαΐΐ ηοί Ιεεϋε ογ ίαίΐ 3 ί 3 υηίΓοηηΙγ αρρίίεεί ρίεδδϋΓε 1εδ8 
ίδαη ίδ3ί 3ί ννδίεδ βφεεηί δίηιείυτε ννουίδ εχρβπεηεε ρεπηβηεηί βεί ογ Γβίΐ. ΟοηΓοπηϊΙγ ννϊίδ ίδε 
ΓεςυίΓειηεηίδ οΓ θΓ £ 3ηίζ3ΐίοη8 Γεεο§ηίζε<ί δγ ίδε ΑώηίηίδίΓΕίίοη ίη 3 εεοΓ<ΐ 3 ηεε ννίίδ ΓεφΕΐίοη XI/1 
οΓ ίδε Οοηνεηίιοη πιαγ δε εοηδίόβΓεί! ίο ροδδεδδ 3 <ίεςυ 3 ίε 8ίτεη £ ίδ. 




3886 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2 . 2 . 7.2 Ρογ <3οογ3 ίη \ν63Αετίί£6ΐ δΐιρετδίηιεΙιίΓεδ, 6θδε ίεδίδ δ&αΐΐ 6β οβιτίβά ουί ν/ίΑ 3 \ν»ΐ6Γ ρκδδΐίΓε 
ίτοΐΏ Αε ουίδίιΐε ϊη ΕεεοΓ&ιηεε \νίΑ δρεείίίεαίίοηδ αί 1«3δί εφήν&ΐεηί ίο Αοδε 3εεερί36ΐε ίο Αε 
θΓ§3ηίζΒίϊοη . 

2 . 2 . 7 . 3 ΤΗε Ηεί^ΐιί 36ο νε Αε 6εείι οί δίΠδ Ιο άοοην3γδ 1ε3(ϋη§ ίο εχροβεό < 3 εε 1 <δ δΗδΙΙ 6ε 3δ 6ί§6 
36ονε Αε (ΙβΛ 35 ϊδ Γ83δοη361ε 3ηά ρτ3<:ΐίθ361ε, ρατίίευίατίγ Αοδε Ιοεβίεά ίη εχροδεά ροβίίίοηδ. διιείι 
δϋΐ 6εί§6ί5 δΗ3» ίη §εηεΐ3ΐ ηοί 6ε Ιεδδ Αβη 100 ηυη Ρογ ύοοΓδ ίο χνεβΑειί^Ηί δρ 306 δ οη άεείΐδ 36ονε 
ίΗε ώιίαηι, βιμ! 250 πιτη εΙβεννΗεΓε. Ρογ ογηΛ οί 30 τη ϊη 1 εη§Α »ηι 1 ιιη< 3 βτ, δίΐΐ 6εί§6ίδ πΐ3γ 6ε ΓεΛιεεά 
ίο Αε ηΐ3χίηιυιη ννΐιίεΐι ί$ εαηδίδίεηί \νϊϋι Αε δαίε ινατίάηβ οί Αε 0Γ3ίί. 

2.2.7.4 \νϊη<1ο\ν5 ΑβΗ ηοί 6ε ρεπηϊίίεά ΐη Αε Ιχηιη&ιπεδ οί δρεείαΐ 03ίδ£θΓγ δρΒεεβ ογ γο-γο δρ3εεδ 
ογ 6 β 1 ο\ν Αε (ΐΕίυτη. Ιί Γεςιιΐτείΐ 6γ τεδίηείίοηδ ίη Αε ΡεπηΐΙ ίο Ορετβίε, Ροηνατά ίβείη§ \νίη< 3 ο\νδ, ογ 
\νίη<ϊο\ν$ ννΗίεΗ ηΐ3γ 6ε 5ΐι6ηιεΓ§ε<1 31 3πγ δί3§ε οί βοούϊη^ δΗβΙΙ 6ε Ωί 1 ε <1 >νίΑ 6 ίη§ε <1 ογ δ 1 ί<ϋη§ 
δίοπη δΗαίίεΓδ Γβ 3 < 1 γ (ογ ίηιπιεΑ 3 ίε \ΐδε. 

2. 2 . 7.5 δίιΐε δοιίίΐεδ ίο δραεεδ 6 ε 1 ο\ν Αε άβίυπι δΡιαΙΙ 6ε Αίεά \νίΑ είΚεϊεηΙ Ηϊη§εά <1ε3<11ί§Ηίδ 
ατταη^εά ϊηδίίΐε δο Ααί Αεγ εαη Ρ>ε εΡΓεείίνεΙγ εΐοδεά αηά δεεπτεύ \ν3ίεΓίί§Ηΐ. 

22.1.6 Νο δί(1ε δαιίίΐβ δΜΗ 6ε ίιίίείΐ ίη 3 ροδίίίοη δο Α3ί ίίδ δίΐΐ ίδ 6 ε 1 ο\ν 3 Ηηε Αα\νη ρβταΐΐεΐ ίο αηά 
οηε πιείτε 36ονε Αε < 3 εδΐ§η \ν 3 ίεΓΐιηε. 

2 . 2.8 ΗαίοΗνναγδ 3η<1 οΑετ ορεηϊη§δ 

2 . 2 . 8.1 Ηαίεβλνβγδ εΐοβεβ 6γ ννεβΑετίϊ&ΙιΙ εονβτδ 

ΤΗε εοηδίηιείίοη αικί Αε τηε&ηδ ίοτ 5εαιηη§ Αε \νε3ΛεΓίί§6ΐηβ55 οί 03 Γ§ο 3 π<1 οΑογ Η3ίε6\ν3γδ 56 ε 11 
εοηιρίγ \νϊΑ Αε ίο! 1 ο\νίη§: 

.1 οοατηίη§ 6εί§6ίδ δΗαΙΙ ίη §εηεπι 1 ηοί 6ε Ιεδδ Αβη 100 ηιιη Ρογ 6αίε6εδ ίο ννεβΑετΐί^ιΙ 
«ρβεβδ οη ΑκΑδ α6ονε Αε ΛΛιπι, 3Π(1 250 τηπι εΙδενΑετε. Ρογ ογβΛ οί 30 ίη ίη 1 εη§Α 
3η<1 υη< 1 εΓ, εο3τηίη§ Ηεί§βίδ πΐ3γ 6ε τεΑιεε <1 ίο Αε ηιβχίηιιίΓη ννΗίεΗ ίδ εοηδίδίεηί \νίΑ 
Αε 53ίε \νοΗαη§ οΓ Αε εταΛ; 

.2 Αε 6 εί§Ηί οί Αεδε εοΒίτπη^δ ηη 3 γ 6 ε τείΙαοεΑ ογ Αε οο3τηίη§8 οπιίίίβά εηήτεΐγ, οη 
εοηΑίϊοη Α3ί Αε ΑΛηίηΐδίτηίίοη ίδ δ 3 ίίδβεά ΑβΙ Αε δαίείγ οί Αε δΑρ ίδ ηοί ΑεπΛγ 
ίπιρβίΓεβ Α 3ηγ δεπ εοηάί ίίοηδ ιιρ ίο Αε ·ννοΓ 8 ΐ .Αίεηβείΐ εοηΑίϊοηδ. ^ΛΑετε εθ 3 τηίη §5 
3τε ρΓονίάεβ, Αεγ βΡιπΙΙ 6 ε οί 8 ΐι 65 ί 3 ηίί 3 ΐ εοηδίηιείίοη; 3 η <1 

.3 Αε 3ΓΤ3ηβεηιεηΐ5 ίοτ δεειιπη§ 3ηά ηιαϊηίαίηΑ^ \νε3ί1ιετίι§6ίηε8δ δΗβΗ βηδυτε Αβί Αε 
η§Κίηεδ5 03η 6ε ηΐ3ίηΐ3ίηε<1 ϊη κηγ δε3 εοηάίήοηδ ιιρ ίο Αε \νοτδί Αίεηβεά εοηΑίΐοηδ. 


Κεί'ϋΓ Ιο ϊδΟ 6042 - 8Ηίρδ αηά Μβπηε ΤεεΚηοΙο^γ - νν'(:ίΐ11ΐ6«ί§6ι χίηβίε-ΐε&ί Βίεεί (Ιοογκ, ογ 3 δίιτιιίατ 
8ΐ3η<1»Γ<!. 
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2.2.8.2 Μ3εΒίηεΓγ δραεε ορεηίη^δ 

2.2.8.2. 1 ΜβεΒίηειγ δρβεε ορεηίη§8 κΗα!I 6ε ρτορετίγ ίτ3πΐ6<1 3ΐκί είΒεϊεηίΙγ βηοΐοδβίΐ Βγ ε 3 δίη §3 οί 
αΐηρίβ 5ίΓ6η§ίΒ 3Π<1, \νΒεΓ6 ίΒε 035ίη§5 3Γ6 ηοί ρτοΐεοίε^ 1>γ οίΒετ δίπιεΓητεδ, ίΒεΪΓ 8ΐτεη§ΐΒ 8 Ηη 11 1)6 
δρεείβΐΐγ εοηδίάετεεί. Αεεεδδ ορεηίη§5 ίη $ιιεΗ ε3δίη§5 βΒβΙΙ 1)6 βίίεΩ χνίΐΗ ννε3ίΒει·ίί§Βΐ (Ιοογϊ. 

2.2.8.2.2 Ηεί§Βΐδ οί" δίΐΐδ 3Π(1 εο3τηιη§ δΗαΙΙ, ίη ξβηεπιΐ, ηοΐ Βε Ιεδδ ΰιπη 100 ητιη Ιογ ορεηιη §5 Ιο 
ννεαίΗεΓίίβΒί βρΒεεδ οη <3εε1<$ βΒονε ίΗε ώίυτη, αη<1 380 τητη εΙδβχνΗεΓε. Ρογ ογοΛ οΓ 30 ηι ίη 1εη§ύι 
3η<1 ιιηιΙεΓ, ίΒεδε Ηεί^Βίδ πΐ3γ 6ε τεάιιεείί ίο ίΒε Γηαχήηιιπι χνΒίεΗ 15 εοηδϊδίεηί \νίίΒ ίΗε 83 & \νοΗάη§ 
οί ίΒε εΓ3ή. 

2.2.8.2.3 ΜβεΒίηετγ 5ρ3εε νεηίίΙβίοΓ ορεηίη§3 δΚαΙΙ εοηιρίγ \νίίΗ ίΗε ΓεςιιίτεπιβηΙδ οί 2.2.8.4.2. 

2.2.8.3 Μί$εε1ΐ3ηεουδ ορεηϊη§8 ίη εχροδεά (ΙεεΒδ 

2.2.8.3.1 Μ3η1ιο1ε5 3Π(ί ΩυδΒ δευίίΐεδ οη ΙΒε (Ηίοηι ογ ννίίΒίη 5υρεΓ3ϋπιείιΐΓ6$ οίΒετ ίΒπη εηε1ο&ε<ί 
δΐιρετδϋηιείυτεδ δΒηΙΙ Βε εΙοδε<1 Βγ δυΒδίΒηΙίαΙ εονετδ εαραβίε οί Βείη§ τηβάε \ν 3 ίεΓίί§Ηί. υηίεδδ 
βεειιτείΐ Βγ εΐοδείγ δραεε<1 Βοΐίδ, ίΗε εονετδ δΗαΙΙ Βε ρβπηβηεηΐΐγ αίίαεΗείΙ. 

2.2.8.3.2 δετνίεε ΗαΙεΗεδ ίο πιαοΗΒιετγ, βίε. ηιαγ Ρ>ε 3ΓΓ3η§6<1 38 ΩυδΒ ΗαίεΗεδ ρτονίάεΩ Ιΐΐ 3 ΐ ίΗε 
εονβΓβ 3Γ6 δεουτεεί Βγ εΐοβείγ δραεεά Βοΐίδ, 3Γβ Ιεβρί ε1οδε<1 αί 863, 3η(1 ατε εςυίρρεύ \νίΐΗ 
3ΓΓ3η§6Π1βηΐ8 ίθΓ ρΟΓίβΒΪε £ΙΙ3κΐΓαίΙδ. 

2.2.8.3.3 Ορεηίη§8 ίη εχροδεΩ ΩεεΗδ ΙεαΩίη^ ίο βραεεδ Βείονν ίΗε Ωαϋιιηι ογ εηεΙοδεΩ δυρεΓδίηιείυτεδ 
οίΒετ ΐΗαη ΗβίεΒνναγδ, ΓηαοΗίηετγ 8ρ3εβ ορβηίη£$, πιαπΗοΙεδ 3η<1 ΩιίδΗ δεαίίΐβδ δΐιβίΐ Βε ρτοΙεείεΩ Βγ 
αη εηεΙοδβΩ δυρβΓδίηιείυΓε, ογ Βγ 3 άεεΙεΒοοδε ογ εοιηραηίοη\ν3γ οί εφίίναΐεηΐ δίτεπ^ίΗ αηΩ 
\νε3ΐΒεΓίί§Βίηε8δ. 

2.2.8.3.4 ΤΗβ ΙιείαΒί 3Βονε ίΒε Ωεείς οί δίΐΐδ ίο ίΒε Ωοοηνβνδ ίη εοτηραηιοηνναγδ δΗαΙΙ, ίη §εηετ3ΐ, 
ηοί Βε 1β8δ ίΗαη 100 πιτη ίθΓ <1οογ$ ίο χνεαίΗετίίβΗί δραεβδ οη Ωβείίδ 3Βονε ίΒβ Ωαίυτη, 3η<1 250 πιπι 
εΙδεννΒετε. Ρογ ετβΑ οί 30 ηι ίη 1εη§ίΗ 3η<ί ιπκΙβΓ 8Ϊ11 Ηεί§Βΐ5 ηιαγ Βε τεΟυοεΗ ίο ΙΒε οιαχίτητιπι \νΗίεΗ 
ί$ εοηδϊδίεηί \νίίΒ ΙΒε 83ίβ ννοιΊαη^ οί ίΗε ογβΛ. 

2.2.8.4 νβηίίΙβίΟΓδ 

2.2.8.4.1 νβηίίΐ3ίθΓ$ ίο δραεβδ Βείονν ΙΒε Ωαίυιη ογ ΩεεΗδ οί βηεΐοδβά 8ΐιρεΓ8ίηιοΐυΓ6δ δΗαΙΙ Ββνβ 
8ϋΒ8ί3ηίί3ΐ1γ εοπδΐηιείε^ εο3ΐηίη§8 εΗϊοιεηίΙγ εοηηεείεΩ ίο ίΗε ϋεείε. Οοατηίη^ Βεί^Ηίδ δΗαΙΙ ίη 
§εηβΓ3ΐ ηοί Ββ 1β88 ίΒ3η 100 πιηι ίθΓ νεηίίΐ3ίθΓ8 ίο ΝνβΗίΒετΙί^Βΐ 8ρ3εεδ οη άεείίδ 3Βονβ ίΒε (Ηίαηι, 3η<1 
380 ηιπι εΐ8β\νΚεΓε. Ρογ ογβΛ οί 30 ηι ίη Ιεη^ίΒ αη<1 ηηύβΓ, εο3τηίη§ Ηεί§Βΐ$ ηιβγ Ββ Γεάυεβ<ί ίο ίΒβ 
ηΐ3χίπιιιηι ννΒίεΒ ί$ εοηδϊδίεηί \νίίΒ ίΒε 83ίβ \νοΗ(ίη§ οί ίΒε ογβΛ. 

2.2.8.4.2 νεηίίΐ3ΐθΓ8 (Βε εοαηιίη§δ οί ννΒίεΒ εχΐεη<1 ίο πιοΓε ΐΗβη οηε πιείτε 3Βονε ιΒε ίίεοΒ ογ 
ννΒίεΒ 8Γ6 Βίίε(3 ίο (ΙεεΒδ βΒονε ίΒε (Ηίυιη ηεβ<1 ηοί Βε Βίίεά ννίίΒ ε1οδίη§ 3ΐτ3η§εηιεηίδ ιιηίεδδ ίΒεγ 
ί3εε ίοπν3Τ(1 οτ 3Γβ δρεείβεΕίΙγ τεςιητεό Βγ ίΒε Αώηίηίδίταίίοη. 

2.2.8.4.3 Εχεερί 35 ρτονίίίεά ίη 2.2.8.4.2, νεηίίΐαίοτ ορβηίη§8 δΒπΙΙ Βε ρτονίτΙεΒ ννίΐΒ είΚείεηΙ 
\νε3ΐΒεΓίί§Ηί ε1θ8Ϊη§ 3ρρ1ί3ηεεδ. 

2.2.8.4.4 νβηίίΐ3ίθΓ ορεηίη§δ δΒβΙΙ ίαεε ββ οτ 3ίΒ\ν3ΓίδΒίρδ ννΗετενεΓ ρΓΕΟΐίεαΒΙε. 
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2.2.9 δουρρετδ, ίηίείδ ΟίδεΙίΕΓ^βδ 

2.2.9.1 ΟίκοΗητ^βδ 1β<1 ΰιτοιι@Η ίΗε δΗεΙΙ εϊΐΗβτ &οηι 5ρ30£δ Ηβ1ο\ν ΐΗε ώίυπι ογ ίτοιη \νΐίΗίη 
8 ΐχρεΓ 5 ΐηιοίατβ 8 αηά ΩεεΙίΗουδβδ Γιίίβίΐ βΗονβ ΙΗε (Ιβίτιχη δΗαΙΙ Ηβ ϋίΐεά \νίΐΗ είϊϊαεηΐ 3η<1 ΗεοβδδΐΗΙβ 
τηβαηδ ίοτ ρτβνβηίίη§ \ν 3 ίετ &οτη ρ&35ΐη§ ΐηΗοβκΙ. ΝοττηηΙΙγ βηεΗ δερ3Τ3ΐε (ϋδεΗ3Γ§β δΗβΗ Ηανε οηβ 
αιιίοτηαίίε ηοη-Γβίιιτη νηΐνε \νίίΗ ά ροδίίίνβ ηιεαηδ οί ε1θδίη§ ίί ίπχη & ροδίϋοη βΗονβ ίΗε τΐΗίιπη. 
\νΗεΓ€, Ηο\νβνετ, ίΗε νεπϊεδΐ <ϋ8ΐαηεβ ίτοτη ίΗε <1εδί§η νναίετίιηβ Ιο ίΗε ίηΗοητά βηά οί ίΗε (ϋδοΗατ^ε 
ρίρε εχεβεάδ 0.01 ί, (Ηβ <ΰδεΗ3Γ§ε τπ3γ 1ΐ3νε Ιννο 3υίοτη3ίίε ηοη-τείητη ν3ΐνεδ χνίΐΗοιιί ροδίίίνβ ηιεαηδ 
οί ε1οδϊη§, ρτονκίείΐ ίΗηί ίΗε ίηΗοηπ! ν3ΐνε ίδ ηΗναγδ αεεβδδίΟΙε ίοΓ εχΒτηίηηίϊοη υηάετ δβτνίεε 
οοηώιιοηδ. \νΗειε (Μι νβτίίεηΐ <ϋδί3ηεε εχεεβίΐδ 0.02 ί, 3 δίη§1β 3ϋίοηΐ3ΐίε ηοη-τείιιτη ναΐνε ννίΐΗουΙ 
ροδίίΐνε Γηε 3 Πδ οί ε1οδίη§ ηΐΒγ Ηε βοεερίειί. Πιε ιηε3ηδ ίοΓ ορετ3ίίη§ ίΗε ροδίίίνβ βοίίοη νβίνβ δΚαΙΙ 1?ε 
Γβ3<1ϋγ 3εεεδδίΗ1β 3η<1 ρτονίάεά ννίίΗ 3η ίηάίεαΐοΓ δΗοννίηβ χνΗβίΗβτ ίΗε ν3ΐνε ϊβ ορβη ογ εΐοδεϋ. 

2.2.9.2 ναΐνεδ οη δοιιρρβτδ ίτοιη \νβ 3 ίΗβΓίί§Ηί εοτηρΒΓίηιβηίδ ίηείικίεά ίη ΙΗε δίΗΗίΙίίγ εΒίουΐΕΐίοηδ 
δ1ΐ3ΐ1 Ηβ ορετβΗΙβ Ιτοηι ίΗε ορβτ3ίίη§ εοτηρ3τίτηοηΙ. 

2.2.9.3 Ιη ηΐ3ηηε<1 ιη 3 εΗϊηβτγ βρηεβδ, ιηαίη αη<1 3ΐιχί1Ϊ3τγ 883 ίηίείδ 3η<1 <ϋδεΗ3Γ§εδ ίη εοηηεείΐοη 
ννιίΗ ίΗε ορβΓΕίίοη οί πίδοΗίηεΓγ τηογ Ηε εοη(τοΙ1ε<1 1οε3ΐΙγ. δυοΗ εοηίτοΐδ κΗηΙΙ Ηβ τε3<ϋ1γ 3εεβ3δίΗ1β 
3η<1 $Ηα11 Ηβ ρτονίΠεί! \νίΐΗ ίηάιαιΙΟΓδ δΗο\νίη§ \νΗβίΗβτ Ιιε ναΐνβδ 3τβ ορβη ογ εΐοδβίΐ Ιη υητηΕηηετΙ 
τηΕεΗίηετγ «ρβεβδ, πΐ3Ϊη 3η<ί βαχίΐίατγ δβ3 ίηίείδ 3ηά ώδεΠατ^βδ ίη εοηηβείίοη ν/ίίΗ ίΗε ορβΓ3ίϊοη οί 
ιη3ε1ιίηβτγ δΗβΙΙ Ηε ορβτβΗΙε &οτη ίΗε ορεταίίηρ εοτηρβιΐιηεηΐ. 

2.2.9.4 δευρρβΓδ 1β3ί1ϊη§ ίτοηι δΐιρβτδίηιεΙιΐΓβδ ογ (ΙβεΜιοιίδβδ ηοί ΙϊίίεΟ χνίίΗ \νε3ίΗβτϋί§Ηί Οοοτδ 
δΗαΙΙ ί>β 1ε<1 ονετΗοππΙ. 

2.2.9.5 Α11 δΗβΗ Ωοίη^δ 3η(1 Ιΐιβ νηΐνεδ Γερυιτε<1 ΐ5γ Αίδ Οχίε δΐιαίΐ Οε οί 3 δυϊΙηΩΙβ άηεΐιΐβ 
ηΐ3ίεη3ΐ. ν3ΐνβδ οί θΓ<1ϊη3Γγ οαδί ίιοη ογ δίηιίΐβτ ηιαίετίαΐ δΗαΙΙ ηοί ΐ>ε ηεεβρΙηΩΙβ. 

2.2.10 Αίτρϊρβδ 

2.2.10.1 Μβίη δΐθΓ3§ε ίηηΐίδ εοηΐ3ίηϊη§ ίΐΕηιηίΗΜε ΙίηιιίΟδ ογ ίβηΐίδ ννΐιίεΐι εβη 1)ε ρηπιρεΩ ογ ΩΜετΙ 
ίτοτη ίΗε 803 δΗηΙΙ Ηβνε 3ΐτ ρίρεδ \ν!ιίεΗ <1ο ηοί ίβηηίηβίε ίη εηεΐοδβά δρ3εβδ. 

2.2.10.2 Α!1 3 ΪΓ ρίρβδ βχίβηώη^ ίο εχροδβΟ <3εε1νδ δΗβΗ Η3νε 3 ΗειςΗΐ ίτοηι ίΗε (ΙεεΚ Ιο ΙΗε ροίηί 
\ν!ιετε \ν3ίβτ τηαγ Ωανε Ηεεβδδ 1>εΙονν οί 3ί Ιβ3δΙ 300 ηιτη ννΗετε ίΗε άεείί ίδ Ιβδδ ίίΐ3η 0.05ί 3θονε ίΗε 
<1βδϊ§η νναίβτΐίηβ, 3ηά 150 πηη οη &11 οίΗετ άβείίδ. 

2.2.10.3 Αϊγ ρίρβδ ηταγ <ϋδε1ΐ3Γ£β ϋιτου§1ι Οιβ δϊτΐε οί Ιΐιε δυρβΓδίηιβίιΐΓβ ρτονκίεά ίΗβί Ιΐιϊ& ίδ 3ί 3 
Ηβίβΐιΐ οί 3ί Ιεβδί 0.02 ί αΟονβ πηγ \ν3ίβΓΐίηβ \ν·Κεη ίΗε ίηίαεί ογεΛ ίδ Ηββίβά ίο αη βη^ΐε οί 15°, οτ 
0.02ί ηΗονε ΙΗε ΗίβΗβδί ννηίετίίηε 3ί 311 δίη^βδ οί ΩοοΗίηβ 35 (ΙείβπηίηεΩ Ηγ ίΗε <ΐ3ηΐ3§βί1 δίπΠίΚΐγ 
03ΐειιΐ3ίιοη5, \νΗίεΗενβΓ ίδ Ηί§ΗβΓ. 

2.2.10.4 Α11 3Ϊτ ρίρβδ δΗηΙΙ Ηβ εςαίρρβύ \νϊΐΗ \νβαΐΗβΓίΐ§Ηί ε1οδίη§ άβνίεβδ ίΗ3ί εΐοδβ 3ϋίοτη3ίϊε3ΐ1γ. 

2.2.11 ΡΓββϊη§ ροτΐδ 

2.2.11.1 \νΗετε Ηυίννβτΐίδ οη \νβ3(ΗβΓ (Ιβοΐίδ ίοττη \νε11δ, 3ηιρ1ε ριονίδίοη δΗαΙΙ Ηβ τη3(ΐ6 ίοτ τηρίϋΐγ 
ίτεείη§ ΙΗε <1βε^ οί λνβίετ 3η<3 ίοτ ώηίηίη^ ίΗετη. ΤΗε ηιιηήηιιτη ίτββίη§ ροτί 3τε& (Α) οη 03εΗ δί<1β οί 
ΙΗε ειηίτ ίοτ εβεΗ ν,'βΗ οη ίΗε \νε3ίΗεΓ <1εε1ί οί ίΗε τηηίη Ηυ11(δ) δΗβΙΙ Ηε: 
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. 1 \νΗετε ίΗε 1εη§ίΗ οί Ηυ1\ν3τ1< (/) ίη ιΗε ννεΐΐ ίδ 20 ηι ογ Ιεδβ: 

Α = 0.7+ 0.035 / (πι 2 ); 3η<1 
.2 ννΗετε I εχοεεοΐδ 20 ηι: 

Α = 0.07 I (ηι 2 ), 

βηά, ίη ηο 03 δ 6 , / ηεεά Ηε ί3^εη 38 £Τ63ΐετ ίΗ&η 0.7 ί. 

ΙΓ 0\6 ΒυΙλνβτΗ ϊδ τηοτε ίΗβη 1.2 ηι ίη ανεπίβε ΗείβΗί, ίΗε τεςηίτείΐ 3Τ63 βΗαΙΙ Ηε ίηοτεαδεά Βγ 
0.004 5 φΐ 3 χβ τη είτε 5 ρετ πιείτε οί 1εη§ίΗ οί \νε11 ίοτ 63θΗ 0.1 πιείτε (ΙϊίίβΓεηεε ίη Ηεί^Ηί. 1ί ίΗε Βυ1\ν3τ1ί 
ϊβ 1655 ίΗαη 0.9 ηι ίη 3 νετ 3 §ε Βεί^Ηί, (Ηε τεφίίτεοί 3Τ63 δΗαΙΙ Βε (Ιεοτεαδεό Βγ 0.004 δίπατε ηιείτεδ ρβτ 
πιείτε οί Ιεη^ίΗ οί ν/εΐΐ ίοτ εαοΗ 0.1 πιείτε (ϋβ'ετεηεε ίη Βεί^Ηί. 

2.2.11.2 $ιιεΗ ίτ6είη§ ροτί& §1ΐ3Π Βε 1οο3ίε<1 ννίίΗίη ίΗε Ηεί§Ηΐ οί 0.6 ηι 3Ηονε ίΗε Βεοΐί 3Ώ<1 ίΗε 
1ο\νετ ε<1§6 8Η311 Βε ννίίΗίη 0.02 ηι βΒονε ίΗε <3βί±. 

2.2.11.3 Α11 δΐιεΗ ορεηιη §5 ίη ΙΗε Βυ1\ν3τΗδ δΗαΙΙ Ηε ρτοίεοίεά Βγ τπΐΐδ οτ Βατδ δρβεεά 
ΕρρτοχίπίΕίεΙγ 230 ηυη 3 ρ 3 Π. Ιί δΗυίίετδ 3τε ΗίΙεό ίο ίτεείη§ ροτίδ, 3τηρ1ε οίεβπιηεε 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρτονιάείΐ 
ίο ρτενεηί ) 3 τηιηίη§. Ηίη^εβ εΗεΗ Ηβνε ρίηδ οτ Βεητίη^δ οί ηοη-οοτπχϋΒΙε τη3ίεπ3ΐ. Ιί δΗιιίίετδ 3τβ 
βίίεά ννίίΗ 8εειιηη§ 3ρρ1ί&ηεε8, ίΗεδε αρρίίβηοεδ δΗαΙΙ Βε οί 3ρρτονε<1 οοηδίηαοΐίοη. 

2.2.11.4 Ο&β, Η 3 νίη§ δυρετδίηιοίιιτεδ ννΗίεΗ ατε ορεη ίη &οηί οτ ΗοίΗ εηβδ, δΗπΙΙ εοπιρίγ ννίίΗ ίΗε 
ρτονίδίσηδ οί 2.2.11.1. 

2.2.11.5 Ιη οταΆ, Η 3 νίη§ δΐιρετδίηιείιίΓεδ ννΗίοΗ δτε ορεη 3ί ίΗε αΛ εη<1, ίΗε ηιίηϊιηαπι &εείη§ ροτί 
3X63 δΗαΙΙ Ηε: 

Α = 0.3 Η (η» 2 ) 


\νΗετε: 


Η = ίΗε ΒτεαάίΗ οί ίΗε οταίί 3ί ίΗε εχροδε<1 (ΙεεΗ (ίη). 

2.2.11.6 Κ,ο-το ογηΛ Ηίίεά ννίίΗ Βονν 1ο&άϊη§ ορεηίη§δ Ιεαάιη^ ίο ορεη νεΗίεΙε δραεεδ δΗ&ΙΙ εοπιρίγ 
ννίίΗ ίΗε ρτονίδίοηβ οί 2.2.3. 

2.3 Ιηίαεί δίΗΒϊΙΐίγ ίη ίΗε (Ηδρίαεειηεηί ιηο<Ι« 

2.3.1 Ηγάτοίοίΐ οτεΛ ΓιίίεΒ ννίίΗ δυτίαεε-ρίετοίη^ ίοίΐδ 3ηίί/θΓ ήιΐΐγ δυΗτηετβεύ ίοίΐδ δΗηΙΙ Ηηνε 
δΐιίϊίείεηί δ&Βϋίίγ ιιηΒετ 311 ρεπηίΐΐ6<1 ε3365 οί 1θ3<ϋη§ ίο εοπιρίγ ννίίΗ ίΗε τεΐενβηί ριονίδίοηδ οί 
3 ηηεχ 6 3 ηά δρεείΗοαΠγ πίΕίηίαίη 3 Ηεεί 3η§1ε οί Ιεδδ ίΗ3η 10° ννΗεη δυ^εεΐεΟ ίο ΙΗε £Τ63ίετ οί ίΗε 
Ηεε1ίη§ τηοηιεηΐδ ίη 1.1.2 3η<11.1.4 οί ΐΗαί 3ηηεχ. 

2.3.2 δηΒ)εεί ίο 2.3.4, ηιιιΙΙίΗυΙΙ οτηΛ οίΗετ ίΗβη ΗγώΌίοίΙ ετδή δΗαΙΙ ηιεεί (Ηε τε1εν3ηί ιε^αίτεηιεηίδ 
οί 3ηηεχ 7 ίη 311 ρειτηίπείΐ 03568 οί1θ3<Βη§. 

2.3.3 8ιιΒ)εεί ίο 2.3.4, ηιοηοΗηΙΙ οτειΛ οίΗετ ίΠ3η Ηγάτοίοίΐ οτεΛ δΗβΙΙ ιηεεί ίΗε τεΐενβηΐ 
τεςηίτετηεηίδ οί 3ηηεχ 8 ίη 311 ρεπιιίηε^ οοηΛΗοηδ οί 1θ3ί1ίη§. 
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2.3.4 \νΗθΓ6 Αε εΚΕΓβείεηδίίεδ οί ηηιΑΗυΙΙ οεΑ βτβ ίηβρρΓορηΕίε Γογ ΕρρΙίοΕίίοη οΓ βηηεχ 7 ογ Αε 
οΐιβτβοΐβπδίίεδ οί ΓηοηοΗυΙΙ ε»3β 3τε ίη3ρρτορπ3ίε Γοτ ΕρρΙίοΕίίοη οΓ αηηεχ 8, Αε ΑΑηϊηϊδίΓΕίίοη τηαγ 
Εεεερί βΐίετηαΐίνε εηίεηα εςυίνΕΐεηί ίο Αο$ε δίίριιίΕΐεά, 3 $ ΕρρΓορηΕίε ίο Αε ίγρε οΓ ογεΑ 3η<1 εγοε οί 
ορεηίϊοη. Πιε Γεςιιίτεηιεηίδ οί'Εηηεχεδ 7 Εηά 8 ιηαγ Βε ΕρρΙίεβ 35 ϊηίϋεΕίείΙ ϊη Αε ίΕΒΙε Βείονν. 

ΤβΙϊΙβ $Ηοντίη§ Ερρϋεοίίοη οίβπηεχβδ 7 8π<1 8 Ιο ιηοηοΗυΙΙ αη(1 ηιυΙίΐΚιιΙΙ ογεΛ 


ΟΜτ 

&>Ί. . ΑίΤΡ 

V 

5 7 

> 7 

ΒΒΟΚ^ΙΒΙ| 

3ηηεχ 8 

αηηεχ 8 ογ Εηηεχ 7 

>3.0 

3ηηεχ 8 ογ 3ηηεχ 7 

3ηηεχ 7 


ννΙιεΓο: 


Βν, - πίΗχϊπηιηι ννΕίετΙΑε Βεβτη 3ί Αε όεδί^η λνβίετϋηε (ηι); Γογ ηιυΙίΑιιΙΙ, Αίδ χΗαΙΙ Βε 
ί3^βη ίο Αε ουίδίϋε οΓ δίάεΗυΜβ 

Α\νρ — \ναίεφΐ3ηε 3Γε3 3ί Αε (Ιβδί^η \ν 3 ίεΓϋηε (ηι 2 ) 

V = νοίιιτηε οί' Αδρίαεεηιεηΐ ηΙ Αε <3ε§ί§η \Υ 3 ίεΓΐϊηε (ίη 3 ) 

ΟΜ τ = ίΐΒΠδνετδε τηείΕεεηίηε Βεϊ§Ηί ϊη Αε 1οαΑη§ εοηΑίίοη εοπεδροπΑπ^ ίο Αε ύε8ΐ§η 
\ναίεΓϋηε, εοιτεείεά Γογ ίτεε δυτ&εε είΐεείδ (ϊη) 

2.4 Ιπίκεί κίαΒΗίίγ ίη ίΗε ηοη-άκρίαεειηεηί η»οι!ε 

2.4.1 ΤΒε ΓεψιΪΓετηεηίδ οΓ Αϊδ δεείίοη 3Π(1 $εείίοη 2.12 5Ϊ13.1Ϊ Βε Ερρ1ϊε<1 οη Αε Εδδΐιιηρίίοη Α 3 ί Βηγ 
δίΗΒϊΙίδΕίϊοη δγδίετηκ β«ε<1Ετε ΑΙΙγ ορεΓ 3 ίίοη 3 ΐ. 

2.4.2 ΤΗε γοΙΙ βικΙ ρϊίεΗ δίΕΒίΙίίγ οη Αε Ωκί επ<3/ογ Εηγ οΑετ ετ3ίί οΓ 3 δβηεδ δΗηΙΙ Βε φΐ3ΐΐί3ίΐνε1γ 
3588888(1 Αιπηβ ορετΕίΐοηΕΐ 83Γείγ ίτϊοΐδ 35 ΓεςοίΓεό Βγ εΒαρίετ 18 3ΐκ1 Εηηεχ 9. ΤΒε Γεδυΐίδ οΓ δυεΒ 
Αβίδ ηΐ3γ ΑΑεΕίε Αε ηεε<3 ίο ίπιροδε ορβΓΕίίοηΕΐ ΙίιηίίΕΐίοηδ. 

2.4.3 ν/ΒεΓε ογεΑ 3Γε βίίείΐ \νίΑ 8ΐΐΓΓ3εε-ρίεΓεϊη§ δίακΛυτε ογ 3 ρρεη(ΐ 3 § 85 , ρΓεε 3 ΐιΰοη$ δΗαΙΙ Βε 
Αΐίεη 3§3ΐη8ΐ (ΐΕη§ετοιΐ8 ΕΚίΑάεδ ογ ΑεΙίηΕίϊοηδ 3η(1 Ιοδδ οΓ δίΕΒίΙίίγ δΐιΒδεςηεηί ίο 3 εοΐΐίδίοη \νιΑ 3 
5υΒπιβΓ§ε<1 ογ βοαίϊη^ οΒ^εί. 

2.4.4 Α άεδί§η5 \νΒεΓε ρεποώε ιίδε οΓ ευ$Βίοη (ΙείοπτίΕΐίοη ϊδ ετηρ1ογε<1 35 3 ηιε 3 Π 5 οΓ Ε 5 δίδίίη§ 
ετ3β εοηίτοί, ογ ρεηοΛε α$ε οΓ ευ$Ηίση 3Ϊγ εχΒ3ΐΐ5ίίη§ ίο ΕίτηοδρΗεπϊ Γογ ρυφοδεδ οΓ ογεΛ 
Γηαηοειινηηβ, Αε είϊεείδ υροη ειΐδΒίοη-Βοτηε δίΕΒίΙίίγ 8 ΗεΙ 1 Βε (ΙεΙεπηΑθίΙ, 3Π(1 Αε Ιάηίΐαίϊοπδ οη Αε 
ϋδε Βγ νίτΑε οΓ ογεΛ δρεεά ογ βΑίικΙε δΗοΙΙ Βε εδίΕΒΙίδΗεΑ 

2.4.5 Α Αε εαδε οΓ 3η εϊγ ειίδΗΐοη νεΗίεΙε βίίε<1 \νΐΑ ίΙεχΐΒΙε δΐάιίδ, ίί βΒεΙΙ Βε (ΙεΐίΐοηδίΓαίεά Α 3 ί 
Αε δΙαΓίδ τεπιεΑ δίΕΒΙε ικκΙεΓ ορεΓ3ΐίοη3ΐ εοηΛίϊοηδ. 

2.5 Ιηί&εί δίΕΒίΙίίγ ίη ίΗε ίΓ3η$ίίίοηαί ιηοάε 

2.5.1 υη(1εΓ \νε3ΐΒεΓ οοηώίιοηδ υρ ίο Αε \νοΓ5ί ϊηίεηίΐεά εοηΑίϊοηδ, Αε Ιίητε ίο ρ 388 &οπι Αε 
ΑδρΑεεπιεηΙ ιηο(1ε ίο Αε ηοη-ΑδρΑεεπιεηί τηο<1ε αηά νίεε νεπ» Αβ» Βε ηυηίιηίδείΐ υηίεδδ ίί ΐδ 
(ΙεηιοηδίΓΗίεά Α3ί ηο δΐιΒδίΕηίήιΙ Γε<1ϋεΙϊοη οΓδΑΒίΙΐίγ οεεαιτδ <3υπη§ Αΐδ ίτβηδϊίίοη. 

2.5.2 ΗγΑοΓοΐΙ ογεΛ δΑιΙΙ εοπιρίγ ννίΑ Αε τεΙενΕηί ρΓονίδίοηδ οΓ 3 ηηεχ 6. 
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2.6 Βυογαηεγ αικί δίβΗΠίίγ ίη Λ© (ϋδρίΗοειηεηΙ ιηοίϊε ΓοΗοννίη§ ύβη^ε 

2.6.1 ΤΗ© Γβ^ιιίΓεπιβηΙδ οί ίΗίδ δβεΐίοη βρρίγ ίο 3» ρεππίίίετί εοηϋίίΐοηδ οΡ 1θ3<ϋη§. 

2.6.2 Ρογ ΙΗ© ρυιροδβ οΡ πΐ3ΐαη§ ά3τη3§© δίβΗίϋίγ οαίου^ύοηδ, ΰιβ νοίυηι© αηύ δυτϋι©© 
ρ©Γηι©3οι1ιίΐ6$ δΗπΗ Η©, ϊη §εηβΓ 3 ΐ, 3 δ Ρο11ο\ν$: 


δρ30©8 

ΡβπηεαΗίϋίγ 

ΑρρΓΟρπαίβίΙ ίο ©3Γ§0 ΟΓ δί0Γ©8 

60 

Οεουρίείΐ Ηγ αοεοτηηιοώιο'οη 

95 

Οοουρίεϋ Ηγ οΐ3οΗίη©Γγ 

85 

Ιηίεηάβίΐ &>γ ϋρυίίΐδ 

0 ογ 95* 

ΑρρΓορπ 3ί©(1 Ρογ ©3Γ@ο νεΗίοΙβδ 

90 

Υοίίΐ δρ3068 

95 


* ννΗϊοΗβνβΓ Γβδίιΐίδ ϊη ίΗ© πιογ© δενβΓ© ΓβφΐίΓεπιβηΙδ 


2.6.3 ΝοΓννίΐΗδί3η(1ίη§ 2.6.2, ρατη©3Ηί1ίΙγ ά©ίεπηίη©<1 Ηγ ώτεςί ο 3 ΐαιΐ 3 ίίοη δΗβΙΙ Η© υδ©<1 ννΗει© 3 

πιογ© οηετουδ οοηώίίοη Γβδυΐίδ, αη<1 ηιβγ Η© ηδ©<1 ^Ηετ© 3 1©δδ οηετοιίδ οοηΛΡοη Γ©δυ1ί 5 ίτοιη ύΐ3ί 
ρΓονκΙβί! 3ς©θΓ(1ιη§ ίο 2.6.2. 

2.6.4 ΤΗ© Α(3τηιηίδϋΓ3ίίοη πΐ3γ ρβπηϊί ίΗ© ιΐδ© οΡ Ιοννκϊεηδίΐγ Ρο 3 Πΐ ογ οΙΗ©γ πιεώα ίο ρ Γ ονϊ<ϊε 
Ηιιογαηογ ϊη νοκΐ δρ3©© 8) ρπ>νί(1ε<1 ίΗαί 83ίίδΡ3©ΙθΓγ ©νίάεη©© ίδ ρτον.&ίΐ ύιαί αηγ δυ©Η Ρ Γοροδ©<1 
ηιεώιιηι ϊδ ΙΗ© Γηοδΐ δυίίβΗΙβ 3ΐΐ©πη3ίίνε 3η<1 ΐδ: 

. 1 οί εΐοδεά-ο©!! Ροπώ ίΓ Ρθ3τη, ογ οίΗεηνΐδβ ίηιρβΓνίουδ ίο \ν 3 ί©Γ βΗδοφΠοη; 

.2 βίηιοίυτβΐΐγ δΐπΗΙ© αικΙβΓ δβΓνίοβ εοΓκΗΗοηδ; 

.3 οΗεπιίεΛίΙγ ίηεΠ ίη τεΜοη ίο 8ίηιςΙυτ3ΐ πΐ3ΐεπ3ΐ$ \νίίΗ χνΗίοΗ ίί ϊδ ίη εοηίΗοί ογ οίΗβτ 
$αΗδί3ηο©8 \νίίΗ ννΗϊοΗ ΙΗ© ηιβώυιη ίδ ΗΙτεΙγ ίο Η© ίη οοηίαοί (ΓεΡοΓβηο© ί§ πΐ 3 £ΐε ίο 
7.4.3.7); 3τκ1 

.4 ρΓορβΓίγ 8©οιΐΓβ<1 ίη ρίπο© 3ηά ©3δί1γ τεηιονϊΗΙ© Ροτ ίηδρβοίΐοη οΡίΗ© νοΜ δρβοβδ. 

2.6.5 ΤΗ© ΑώηϊηίδίΓΕίίοη ηΐ3γ ρεπηϊΐ νοίίΐ Ηοίίοιη δρποβδ ίο Η© Γιΐίβ(1 ννιίΗίη ΙΗ© ννΗίεΛίβΗι 
©ηνβίορβ οΡίΗ© Ηιιΐΐ \νίίΗουί ΙΗ© ρΓονίδίοη οΡ & Ηί1§© δγδίεηι ογ βίτ ρίρβδ ρτονκίοίΐ ιΗπί: 

.1 ίΗ© δίηιοίιΐΓ© ίδ οαρβΗΙ© οΡ ννίΐΗδίβηίϋηΕ Λ© ρπϊδδυΓ© Η©3(1 αΛβΓ 3 ηγ οΡ (Η© (Ιαπια^βδ 
Γ©ςυίτε<1 Ηγ ίΗΐ$ δβείίοη; 
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.2 \ν6εη 03 ΓτγίηΒ ουί 3 &ιπΐ 3£6 δί36ί1ίίγ εΕίειιΙαίίοη ϊη ΗεοοπίΕηεε \νίΑ Αε τεφΠΓετηεηίδ 
οΓ Αίδ βεείίοη, αην νοί<1 δραοε βφεβηί ίο Αε Λωΐ38β<1 ζοηε $6311 6ε ΑεΙιιΑχΙ ιη Αε 
εβΙειιίΕίίοη επ< 1 Αε εηίεηα ίη 2.6, 2.13 ειμ! 2.15 οοτηρίίετί ννίΑ; 

.3 Αε ιηβΕηδ 6γ ννΐιϊοΐτ χναίβΓ \ν6ιε6 Η&δ ΙεΛεύ ίηίο Αε νοΐ<1 δρΕεε ϊδ Ιο 6ε τεηιονεϋ δΚ^Π 
&© ίηε1ικ1ε<1 ϊη Αε ογεΛ ορεΓ3ίίη§ πιαηιίΕΐ Γεςιπτεά 6γ εΙίΕρίεΓ 18; &ηά 

.4 3(1βφΐ3ΐ6 νεηίίΐβίιση ίδ ρτονκίείΐ ίοΓ ίηδρεείΐοη οί Αε δραοε υηάεΓ εοηδίίΙβΓΕίίοη 35 

Γεςυΐτβίΐ 6γ 2.2.1.2. 

2 6.6 Αην όΕτηΕκε οί α ΙβδδΟΓ βχίεηί Ααη ΑηΙ ροδίαΐαίειΐ ίη 2.6.7 0 2.6.10, 35 αρρ1ΐε&ΐ)1β, \νΗίο1η 
ννοτιΑ Γεδηΐί ίη 3 τηοκ δενετε εοηΑίίοη δΗηΙΙ αΐδο 6ε ίηνβδίίββίεΑ Τ6ε §63ρε οί Αε Ατιτλε βΗεΙΙ 6ε 
Βδδΐιπιεά Ιο 6ε 3 ρατΕΐΙεΙερίρεά. 

2.6.7 Εχίεηί οί βκΐε Αιηΐ3£ε 

Τ6ε ίο11ο\νίη§ δΐάε <ΐ 3 ηΐ 3 §εδ δ63ΐ16ε 3δδυτηε(1βηγνΑετε οη Αε ρεηρΗετγ οίίΗβ οπτή: 

.1 16ε ΙοηΒίηκΙίηΒΐ εχίεηί οί < 1 αΓη 3 §ε 56 ε11 6ε 0.75 '^ 1/3 , ογ (3ιη + 0.225 V ). ογ 11 ηι, 
ννΗίοΗενεΓ ίδ ί6ε ΙβΕδί; 

.2 ί6ε ίταηδνεΓδε εχίεηί οί ρεηεΙτ 3 ΐΐοη ίηίο 16ε ογεΛ δΗ3ΐ1 6ε 0.2 V \ Ηοχνενετ, ννΗεΓε Αε 
ογηΑ ίδ β«ε<1 ννίΑ ίηίΐΒίεά δίατίδ ογ ννίΑ ηοη-6υογ&ηί δί(1β δίπιεΡιτεδ, Αε ίτΕηδνεΓδβ εχίεηί 
οίρεηείτ 3 ΐίοη βΚιαΙΙ 6ε 3ί Ιεβδί 0.12 V 13 ίηίο Αε ηωίη 6αογαηςγ 6υ!Ι ογ ΙειΑ δίηιείυτε; ααά 

.3 ίΗε νετίίεΕί εχίεηί οί <ΐ 3 ΐΠ 3 §ε 56311 6ε ΐ 3 ΐ(εη ίοΓ Αε Α11 νεΓίίεβΙ εχίεηί οί 16ε ετβΛ, 

\ν6εΓε: 

V = νοίιιιηε οί ΑδρίΕεεπιεηΙ εοΓΓεδροη<ϋη§ ίο Αε άεδί^η ννΒίεΓίίηε (τη 3 ). 

2.6.8 Εχίεηί οί6ο1ίοπι (Ι3πτ3§ε ίη 3τε3δ νυ1ηετ361ε ίο γε&πε <1επι 3£8 
2.6.8.1 ΑρρΙίεαΡοη 

.1 Αηγ Ρ 3ή οί ίΗε βιΐΓί&εε οί Αε 6ιτ11(δ) ίδ εοηδκίεηείΐ ίο 6ε νυ1ηεπι61ε ίο οΐοη® ΑϊπΐΕ£ε 
ίί: 

.1 ίί ίδ ίη εοηίαεί ννίΑ Αε ννΕίετ 3ί ορείΈΐίοηΕΐ βρεβά ίη βιηοοΑ ννπίετ, αητί 

.2 ϊί 3 ΐδο 1ΐε$ 6β1ονν 1\νο ρΐαηεδ \ν6ίε6 3τε ρειρεηΑευΙατ ίο Αε επιΛ 

εεηίτεΐίηε ρΐαηε 3ΐΐ(1 πί 6εί§6ΐ5 38 δΗοννη ίη β§ιπε 2.6.8.Ι. 

Ροτ πηιΜιιιΙΙδ, ΐικϋνίΑΐΗΐ Ειιΐΐδ 563 ΙΙ 6 ε εοηδίάετεά δεραπτίεΐγ. 

.2 Κ 3 ΐάη§ ά 3 ΕΠ 3 §ε 86 ε 11 6ε 3δδΐιπιε<1 ίο οεευτ &1οη§ 3ηγ ίοιε-αηά-αίί Ιίηε οη Αε 
δυτίαεε οί Αε 6υ11(δ) 6εί\νεεη Αε Ιβκΐ 3ηά Αε υρρετ Ιΰηίΐ όβ&αβά ίη Αε β§ιηε 

6ε1ο\ν: 
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° Ε1Ώ3 δ ε δΗβΙΙ ηοί 6ε αρρίίεΰ 3ί ώε 83ΐηε ίίιηε &$ ύαΛ ΰείΐηεΰ ίη 2.6.7 ογ 2.6.9. 


ΤΗίί 3Γ63 (5 

νυΐηετα&ΐε Ιο 
Π3ΐάη§ ΰϋτηίβί; 


ννΗετε: Τ= ητΒχίτηυπι άπα&& οί ώε Ηιιΐΐ («κ*ι Ηυΐΐ εοηδϊάειεΰ πχΙιΛ,ΙΙγ ΐη 

Λο ε 35 ε οί πιυΜιυΙΙδ) Ιο 16 ε ΰεδί^η λναίειϋηε, εχο 1 ικϋη§ &ηγ ηοη- 
6 ιιογαηί δίπιείατε 

ΡίρίΓβ 2.6.8.1 

2.6.8.2 Εχίεηί 

2.6.8.2.1 Τ\νο άίίίεΓεηί Ιοη^ίίυΰίπΕί εχίεηίδ δΗαΙΙ 6 ε εοηδίΰει-εΰ βεροΐΒίεΙγ: 

.1 55% οί Λε 1εη§ώ I., π^υτεά &οηι ύιε ηιοδί ίοπνακί ροίηί οί Λε ηηΰεηναΐετ 

□αοναηΐ νοίυτηε οί εοεΗ Ηιιϋ; βηΰ 

.2 α ρετεεηίΕ^ε οί 16ε 1εη§ΰι Ε, αρρίιεΰ αηγν/Ηετε ίη ΰιε 1εη§ίΗ οί ίΗε ει»Λ, εςυπί ίο 
35 . /ο &γ επιή \ν6εΓε Ε = 50πι &ηΰ ονβΓ 3 γκΙ εςωΐ ίο ( Ε/2 + 10)% ίοΓ επιή \ ν 6εΓε 
Ε Ϊ81ε85 ΙΗεπ 50τη. 

2.6.8.2.2 Εχεερί 35 ρηονίΰεΰ 6ε1ο\ν, ίΗε ρβηείταΐΐοη ηοιτηαΐ ίο ΰιε δΰεΐΐ 563 ΙΙ 6ε 0.04ν 1/3 ογ 
0.5 πι, \ν 6 ίε 6 ενετ ίκ ΰιε Ιακτ, ίη 35 δοείαηοη \νϊί1ι 3 §ίιΰι α1οη§ ΰιε δΗεΙΙ εςιιαΐ ίο 0.ΐν !/ \ ννΐιετε 
V ΐ 8 ΰιε νοίιιηιε οί (ϋδρίβεεπιεηΐ εοιτεδροη(ϋη£ ίο 16 ε άε 8 ί§η ννΒίεΗΐηε (ητ). Ηο\νενετ ΰιίδ 
ρεηείΓΗίιοη ογ §οΐ 6 δΐιαΐ! υηάετ ηο είτευητδίΕηεεδ εχίεηΰ 36ονε ίΗε νετίίεβΐ εχίεηί οί ΰιε 
νυΐηετηΰΐε 3 τε 3 38 $ρεείί!εί 1 ίη 2 . 6 . 8 . 1 . 1 . 

2.6.9 Εχίεηί οί Ηοίίοιη (Ιππ^ε ίη ατεαδ ηοί νιιΐηεηώΐε ίο Γ£ΰαη§ ΰϋτη 3 §ε 
2.6.9 .1 Αρρ 1 ίε 3 ΐίοη 

™ δ Ε Ρ ρ1ΐ6δ ι ° 311 Ρ 3115 °Ρ ίΐ16 ίΐϋΙ| (5) \ν!ιίε6 ατε ηοί ΰοΓιηεΰ 38 νκ1ηετ361ε ίο πύαη§ ΰ 3 τηα §6 ίη 2.6.8.1. 
ϋαπιβ^ε δΗαΙΙ ηοί 6ε 3ρρ1ίεΰ αί ΰιε 83ηιε ίίτηβ 35 ΐΗβί ΰείιηεΰ ίη 2.6.7 ογ 2.6.8. 
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2.6.9.2 Εχίεηί 

Τ6ε Γοΐΐο^νίηε εχίεηί οί 63ΐτΐ3β8 6ε 3δδΐιπιβ<1: 

1 ί 6 ε 1εηβί6 οί ά 3 τη 3 §ε ίη ί 6 ε ίοΓε-αηά-αί) <1π·εεΐίοη χΗβΙΙ 6 ε 0.75 V 13 , ογ 
(3 τη + 0.225 ν*' 3 )> ογ Π τη νν6ίε6ενεΓ ίδ ί 6 ε ΙείΐδΙ; 

2 ί6ε 3ί6\ν3τί86ίρδ §6ΐ6 οί ϋδίπα^ε κΐιαΐ] 6ε 0.2 V ; 3Π<5 

.3 ΐΗε (ΙερίΚ οί ρεηείΓβίίοη ηοπηαΐ Ιο ί6ε δΗεΙΙ δΗπΙΙ 1>ε 0.02 V , 

ννΗετε: 

V = νοίυτηε οί «ϋδρίαεεητεηΐ εοττβδροηάίη^ Ιο ( 6 ε <3βδί§η \ν&ΐετΙίηε (τη 3 ). 

2.6.10 Τη αρρίγίηε 2.6.8 ζηά 2.6.9 ίο τηιιΐ!ΐ6ιι1! εκιΛ, 3η ο 6 δίηιείίοη αί ογ 6ε1ο\ν ί 6 ε άεδί§η νν&ίεΓίιηε 
οί αρ ίο 7 τη \νίάί 6 βΗηΙΙ 6 ε εοηδίθετεά ίη 6είεπηιηίη§ ίΗε ηιπτώβΓ οί6η11δ <6ηΏ3§εά αί &ηγ οηβ ίπηε. 
Τ 6 ε ΓεςυίτεητεηΙ οί 2.6.6 δΜΙ 3ΐδθ 6 ε &ρρ1ίβ<1. 

2.6.11 Ρο11ο\νίηβ ηηγ οί ίΐιε ροδΤυΙαίεά τΐαπτα&εδ <1εί3ίΜ ίη 2.6.6 ίο 2.6.10, ίΐιε εΓβίί ίη δίίΐΐ \ν3ίετ 
δΗβΗ 6ανε δυίίίείεηί 6υογ3ηεγ αηά ροδίίίνε 8ΐ36ίΙίίγ ίο δϊιηαΐίβηεοαδίγ εηδοίε Ι6αί. 

.1 ίοτ αΐΐ εταίΐ οΛογ ίΗβη 3 ΓηρΗί 6 ίουδ ϋΐΓ-εαδΡίοη νεΗίεΙεδ, ηΛετ ίΐοοίϋη^ 6 αδ εε3ίεά 3ηά 
3 5 ΐ 3 ίε οί εφΐϊΚ 6 ηωη 638 6 εεη τε 3 ε 6 ε< 3 , 16 ε Γιηαΐ ννείετίπιε ίδ 6 ε 1 ο\ν ί 6 ε Ιενεί οί 3 ηγ 
ορεηίη§ ι6γοιι§ 6 νν 6 ίε 6 ίοπΛεΓ ί1οο<6η§ εουΐτΐ ίοίτε ρΐαεε 6 ν Λ 1βι»ΐ 50% οί ι 6 ε 
δίριίίϊεαηί ννανε Ηεί^Ηί οοιτεδροηίΐίη^ ίο ( 6 ε χνοτδί ίηίεηάείΐ εοηάίίίοηβ, 

.2 ίοΓ 3ΐηρ6ί6ίουδ 3ΪΓ-ευδ6ίοη νεΚίεΙβδ, αήετ Ώοο6ίη§ 638 εεβδεά απά α 5ΐ3ΐε οί 
εςυί1ί6ηατη 635 6εεη Γ03ε6ε<1, ί6ε Γιηδΐ τνβίεΓίίηε ίδ 6ε1ο\ν ί6ε Ιενεί οί αηγ ορεηιηβ 
ΐ6τοιι§6 \ν6ίο6 ίϋηΗετ ί1οο<6η§ εοιιΐά ΙαΙτε ρΐηεε 6γ 3ί Ιεαδί 25% οί ί6ε βί^ηίβεαηί 
τν3νε 6εί§6ί εοιτεδροη<6η§ ίο ί6ε \νοτ8ί ίηίεηάεά εοηόίιίοηβ; 

.3 ίΗεΓβ ίδ 3 ροδίίίνε ίτεε 6 οατ 6 Ιίοτη ί 6 ε (6ιηΐ3§ε τνηίετίίηε ίο δΐιτνίναΐ εΓβίΙ εηι63&3ίίοη 
ροδίίίοηβ; 

.4 εδδεηίίαΐ επιεΓ§εηεγ εςιιίρηιεηί, εητετ^επεγ Γβάϊοδ, ροννετ δαρρίιεδ αηά ρυ 66 ε ^άτεδδ 
δνδίεηΐδ ηεεάεά ίοτ οΓβαηίζίηβ 16ε ενδεηηίίοη τειηαίη 3εεεδδί61ο 3η<1 ορεΓ3ίιοη3ΐ; 

5 ι6ε Γ6$ί<1υα1 5ί36ΐ1ίΐγ οί εταίΐ ητεείδ ί6ε 3ρρτορΓΪ3ΐε εηίβήα 38 Ιβίτΐ οηί ίη 3ηηεχεδ 7 3ηά 
8 3εεοη6η£ ίο 1361ε 2.3.4. ν/ίΐΗίη ί6ε Γ3η§ε οί ροδίίίνε 5ί36ί1ίίγ §ονετηβί1 6γ ί6ε 
επίεπ3 οί αηηεχεδ 7 ογ 8, ηο ηηρΓ0ΐεείε<ί ορεηίηβ βΗ^ΙΙ 6ε 3υ6ητεΓΒβ<1. 

2.6.12 Ροννηίΐοοάϊη^ ορεηίη§8 τείειτεί! ίο ίη 2.6.11.1 αη<1 2.6.11.2 §6311 ϊηεΐηάε (Ιοοτδ βηά 63ίε6εδ 
νν6ίε6 3Γ6 ιΐδεά ίοΓ (Ι 3 ΐη 3 §ε εοηίτοί ογ εναευαίίοη ρτοεετΙυΓβδ, 6ηί πηιγ εχείπύε ι6οβ6 % τ 6ιε6 3Γε ε1θδε<3 
6 γ ηιεαηδ οί \νεαί6ετίί§6ί (1οογ5 3η<1 63ίε6 εονεΓδ 3ηά ηοί ιΐδε<1 ίοτ τίβηταβε εοηίΓοΙ ογ εναειιαίιοη 

ρΓοεετΙητεδ. 
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2.7 ΙηεΙίηίπμ βη<1 5>ί3Βί1ίίγ ϊηΓοπηυΙίοη 

2.7.1 ΕνεΓγ ογηΛ, οη εοηιρίεΐίοη οί Βιιί1<1, 5 Βε 11 Βε ίηεΐίηεεί 3η<1 ίΒε είετηεηίδ οί ίΐδ δίΕΒίΙϊίγ 
(Ιεΐεπηίηείΐ. λ¥Βεη 3η αεοιίΓΕίε ίηε1ίηίη§ ΐβ ηοί ρΓΗοϋοαΙ, ίΒε 1ί£Βίννεί£Βΐ ώδρίΕεετηεηί 3ηε1 οεηίτε οί 
Ετ^νίίγ δΒβΙΙ Βε άείβπηιηαΐ Βγ α ΗβΗΐννβίβΙιΙ: δΐιι-νεγ Εηά Εεαιπιΐε εβΙαιΐΗίίοη. 

2.7.2 ΤΒε ηίΕδίετ δΒβΙΙ Βε δυρρίίείί Βγ ίΒε οννηεΓ ννίίΒ ΓεΙΪΒΒΙε ίηίαιτηΕίίοη ΓείΗίίη^ ίο ίΒε δίΕΒίΙϊίγ οί 
ίΒε ογεΛ ϊη ΕεεοΓάΗηεε ννίίΒ ίΒε ίοΗοννίη§ ρΓονίδίοηβ οί ίΒίδ ρατ 3 £Γ 3 ρΒ. ΤΒε ίηίοπηαίίοη Γβΐ 3 ίίη§ Ιο 
κίαΒίΙίίγ δΒαΙΙ , Βείοιε ίδδΐιεά ίο ίΒε ηιβδίεΓ, Βε 3ΐιΒηιίίΐε(1 ίο ίΒε ΑίΒηίηίδϊτΕίίοη ίοΓ 3 ρρτον 3 ΐ, Ιο§εΐΒεΓ 
\νίίΗ 3 εοργ ύιβΓβοί ίοτ ίΒείπ Γείεηίίοη, εικ! δΒβΗ ίηεοφθΓ3ίε δυεΒ 3(}<3ιΙίοη5 3Π(1 βπιεηώηεηίδ 38 ίΒε 
ΑώηίηίδΐΓ3ίίοη ηιβγ ίη 3ηγ ρβΛουΙβτ εβδε ΓεφίίΓε. 

2.7.3 \νΒετ6 3ηγ βΙίεΓΗίίοηδ 3Γβ ηΐ3<1ε ίο 3 ογ 3Α βο 35 δίξηίβςαηίΐγ ίο αίϊεεί ίΒε δίβΒίΙίίγ ϊηίοπη 3 ΐϊοη 
ειιρρ1ϊε<1 ίο ίΒε ΓηβδΙβΓ, 3ΐηεη<ΐ6(1 δΙαΒΐΙίίγ ίηίοππΒίίοη δΒπΙΙ Βε ρπ>νί(1ε<1 Ιί ηεεεδβατγ ΙΒε επί# $1ΐ3ΐ1 
Βε Γβ-ϊηςίιηαΐ 

2.7.4 Α ΓβροΓΐ οί 63 οΒ ίηεΐιηίη^ ογ Β^Βίννεί^Βί δΐιτνεγ ε3ΐτίε<1 οιιί ϊη 3 εεοπΐ 3 ηεε ννίίΒ ίΒίδ εΒηρίετ 
3ΐκ1 οί ίΒε εαίειιΐβΐΐοη ίΒετε&οιη οί ΙΒε 1ί§Βηνεί§Ηί εοηώίίση ραΠίευΙοΓδ δΒ3ΐ1 Βε βυΒπιίΐΙείΙ ίο ΙΚβ 
ΑάηώιίδίτΗίιοη ίοΓ 3ρρΐΌν3ί, Ιο§εΐΗετ ννιίΒ ε εοργ Ιογ ΐΒεΒ Γείεηίίοη. ΤΒε ΕρρΓονεά ΓεροΓί δΒπΙΙ Βε 
ρ1αεε<1 οη Βθ3κΙ ίΒε ογηΛ Βγ ίΒε οννηεΓ ΐη ίΒε ευδίοάγ οί ίΒε πκίδΙεΓ επ<1 «ΚεΙΙ ίηεοφΟΓΕίε $ιαεΗ 
3Λϋΐ3οη$ 3η<1 Εΐηεηώηεηίδ 3δ ΙΒε Αώηίηίδίτβίϊοη πίΕγ ϊη 3ηγ ρ 3 Γίίευΐ 3 Γ ε 3 δε Γεςιιίτε. ΤΒε 3τηεη(1ε<1 
1ϊ@Βηνεί§Βΐ εοηώίΐοη ρ3ΐίίευΐ3Τδ βο οΒίΕίηει! Βοήν ίΐπιβ ίο ίίιηε δΒαΙΙ Βε ιΐδε<1 Βγ ΙΒε πΐ 38 ΐβΓ ίη 
δυΒδίίίυίίοη ίοΓ δυεΒ ρΓενίουδΙγ αρριονε^ ρατΙΐευΙοΓδ ννΒεη € 3 ΐευΐ 3 ίίη§ ίΒε ετΕΛ'β δ&ιΒίΙίίγ. 

2.7.5 Ρο11οννίη§ 3ηγ ίηεϋηίηβ ογ Ιι^ΒίννείβΒΐ δΐιτνεγ, ίΒε ιηβδίεΓ βΒεΙΙ Βε $ιιρρ!ίε<1 ννίίΒ 3τηεη(1ε(ί 
δΐβΒϋίίγ ίηίοπη3ίίοη ίί ίΒε ΑώτώπδίπιΙίαη δο Γεςυίτεδ. ΤΒε ιηίοπηβίίοη 80 δΐιρρίίεά δΒ 3 Η Βε 
δυΒητίθε(3 ίο ίΒε ΑώηίηίδίτΕίϊοη ίοΓ 3ρρΓον3ΐ, Ιο§εΐΒεΓ ννιίΒ 3 εοργ ίΒοΓεοί ίοπ ίΒβΪΓ Γείεηίίοη, βη<1 
δΒαΙΙ ϊηεοιροΓ3ίε δυεΒ 3ί1<Βΐϊοηδ 3η<1 βπιεηώηεηΐδ 35 ίΒε ΑώηϊηϊδίτΕίίοη ηωγ ϊη αηγ ρ 3 ΐίΐευΐ 3 τ εβδε 
τεςυίΓε. 

2.7.6 8ί3ΒΠΐίγ ίηίοππΕίϊοη <1εηιοηδίπιίίη§ εοηιρΙΪΕηεε ννιίΒ ίΒίδ εΒβρίετ βΒεΙΙ Βε ΛιτηίδΒε^ ίη ΙΒε 
ίοΓτη οί 3 δίβΒίΙίίγ ίηίοπηΕίϊοη Βοοίί ννΒϊεΒ *3ΐ1 Βε Ιίερΐ οη Βοατ<ί ΙΒε αηΛ αί αΐΐ ίίηιεδ ίη ίΒε ευδΐοίΐγ 
οί ίΒε ηίΕδίετ. ΤΒε ίηίοπτΐ3ΐίοη δΒβΗ ίηε1υ<1ε ρΕίίϊευΙαΓδ 3ρρΓορπ3ίε ίο ίΒε ετδίί 3ηο1 δΒαΙΙ ιείΐεεί ίΒε 
εΓ3ή 1θ3(1ιη§ εοη<1ίίίοηδ βηά ηιο<1ε οί ορετΕίίοη. Αηγ εηε1ο$ε<1 δυρετδίηιείυτεδ ογ <1εε1(-Βου$ε5 
ϊηεΐυάείΐ ίη ίΒε ετοβδ ευτνβδ οί 8ί3Βί1ίίγ 3η(ί ίΒε επίιεαΐ (Ιοννηίΐοοίΐίηβ ροίηίδ 3ΐκ1 Ηη§1εδ $ΒεΗ Βε 
ίάεηίΐΩε<1 Αί ίΒε ορεΓ3ίϊη§ $ί3ίίοη ίΒεΓε δΒβΗ Βε ρΐαηδ δΒο\νίη§ είεβτΐγ ίοτ ε 3 θΒ <1εε1ί 3η<3 Ηοΐά ίΒε 
Βουπάοπεδ οί ΙΒε νν3ίε«ί§Βΐ εοπιρΕίΐηιεηίδ, ίΒε ορεηίη§δ ίΗεΓεΐη ννίίΒ ίΒείΓ ηιεοηδ οί εΐοδυτε αη(1 
ροδίίίοη οί 3ηγ εοηίτοΐδ ίΒετεοί. 

2.7.7 ΕνεΓγ ετβίί δΒβΗ Ββνε βεαίεδ οί (ΒβυβΒίδ ηΐ3Γΐίει1 ε1ε3τ1γ 3 ί ίΒε Βονν αη<1 δίεπι. Ιη ίΒε 03 δε 
ννΒεΓε ΙΒε ^Γ3υ§Βί Γηβτΐίδ 3Γ6 ηοί 1οε3ίε<1 ν,ΉεΓε ίΒβγ 3Γε εαδίΐγ τεβ^ΗΒΙβ, ογ ορεΓ 3 ΐίοη 3 ΐ εοηδίηϊηΐδ ίοΓ 
3 ρ3τΐιευΐ3Γ ίταάε ηΐ3ΐ(ε ίί ώίΕευΙί ίο τ&&ά ΙΒε <3πιιι§Βΐ ηιετΒδ, ίΒεη ίΒε ογεΒ δΒαΙΙ βίδο Βε βίίβεί ννίίΒ 3 
τεΙώΒΙε <3ΐΒυ§Βί-ίηί1ίε3ΐίη§ δγδίετη Βγ ννΒϊεΒ ίΒε Βονν αηά δίετη άτ 3 υ§Βί 5 ε 3 η Βε (1εΙεπιιίηε(1. 

2.7.8 ΤΒε οννηετ ογ Βυί1(1εΓ, 3δ 3ρρΓορτΐ3ίε, δΒβΗ επδυτε ίΒαί ίΒε ροδίίϊοηδ οί ίΒε ΰτβυ^Βί πΐΗΓίίδ 3 τε 
ΕεευτΕίεΙγ (Ιείεπτιίηειΐ επ( 1 ίΒβί ΙΒε τηΕΓίίδ ΕΓε ΙοεΕίειΙ οη ΙΒε Βιιΐΐ ίη 3 ρετπίΕηεηΙ ηΐΕηηεΓ. ΑεευτΕεγ οί 
ΙΒε <3τ3υβΒί πίΕΗίδ δΒβΙΙ Βε (ΙειηοηδίΓΗίενΙ ίο ίΒε ΑώηϊηίδίτΕίίοη ρήοΓ ίο ίΒε ίηε1ίηίη§ εχρεπηιεηί. 
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2.8 Ι,ΟΗίΠηζ αηύ δίαΗίΙϊίγ »58β85ΐηβηΙ 

Οη οοηιρίείίοη οί 1οα<ϋη§ οί ίΗε οταίί αηύ ρηοΓ Ιο ίϊδ άεραταΐΓβ οη α νογα^ε, ίΗε ιπαβΙβΓ δΗαΙΙ 
Ηείβιτηίηε ΙΗε (τίηη 3η<1 δίαΗϊΙίίγ οί ίΗε ογηΛ αηά αΐδο αδοβΓίαίη αη<1 τεοοκΐ ίΗϋί ίΗε ογηΛ ίδ ίη 
οοπιρΗαηεε ννίίΗ δΐϋϊοϊΐίίγ οτίίβηα οί ϋιβ ΓεΙεναηΐ τε^ιιΪΓειηεηίδ. ΤΗε Αώηίηίδίταίίοη ιηαγ αεεερί ίΗε 
«86 οί αη εΐβοίτοηϊε 1οα<ϋη£ αηΠ δίαΗΠίίγ οοτηριιίετ ογ εςυίναΐεηί ιηβαηδ Γογ ίΗίδ ρητροδε. 


2.9 Μ»Γ)άη§ αη<1 Γεοο»·<1ΐη§ οί ίΗε <1βδΐ£η νναίεΓίΐηε 

2.9.1 ΤΗε <1βδί§η νναίβΓίίηε δΗηϊ Ηε οΐεατίγ αηά ρβιτηαηεηΐΐγ τπ3ΐ1ί6<1 οη (Γιε οΓαίί 8 οιιίει δί<1εδ Ηγ 
ίΐϊβ Ιο&ϋ Ηηε ώ\ά± άεδοτίΗείΙ Ηεΐονν. ΤΗίδ αη<1 ίΗε ΓείεΓεηοε Ιίηε άεδεηΗε<1 ίη 2.9.2.2 ΗεΙονν δΗαΙΙ Ηε 
Γ600Γ<16(1 ΐη ίΗε Ηί^Η-δρεεΗ Οαίί δαίείγ ΟεΛίίιεαίε. Ρογ ΟΓαίΐ ν/Ηετε ΙΗίδ >8 ηοί ρταεΐϊεαΐ, ε.§. 
αιηρΗίΗίοϋδ αίτ-ουδΗίοη νεΗίεΙεδ ίϊίίβ<3 \νίίΗ ρεπρΗειαΙ δΙίίΛδ, άείϊηεά άεοΗ ΓείεΓεηοε ροίηίδ δΗαΙΙ Ηε 
ρτονίάεά, ίτοιη ννΗίοΗ ίΗε ίτεεΗοαπΙ οαη Ηε Γηε35ΐιτε(1. &ηά Ηεηοε ίΗε <Ηαυ§Ηίδ οΗίαίηε<1. 

2.9.2 Ποαά Ηηε ιηατίί 

2.9.2.1 ΤΗβ 1οα<1 Ιίηε ηιατΗ $Ηα11 εοηβίδί οί α γϊπ§ ννίίΗ αη οιιίδίίΐε (ΗαιηείεΓ οί 300 ιητη αη<1 \νϊ<1ΰι οί 
25 ηιηι ννΗίοΗ ϊδ ίηίβΓδβοίείΙ Ηγ α Ηοπζοηίαΐ Ηηε οί 1εη§ίΗ 450 ηττη αηά Ηανίη@ α Ηιεα<1ΐΗ οί 25 ιηιη, 
Ηιε «ρρεΓ ε0§ε οί ννΗίοΗ ρ 3.3865 ιΗγο«§Η ίΗε εεηίτβ οί (Ηε ηη§. ΤΗε εεηΟε οί ίΗε ηη§ δΗαΙΙ Ηε ρ1αεε<1 αί 
ΰιε 1οη§ί(χκ1ίηα1 εεηΐτε οί ίΙοίαΗοη ΐη ίΗε ώδρίαοβιηβηΐ πκχίε αηά αί α Ηεί§Ηί εοΓτεδροηώηβ Ιο ίΗε 
<ΐ6δί ιναίετίίηε. 

2 9.2.2 Το 388151 ίη νεηίγίη^ ίΗε ροδίίίοη οί ΙΗε 1οα<1 Ηηβ ηιαΛ, 3 ΓείβΓβηεβ Ηηε δΗαΙΙ Ηε πιαΛεά οη 
(Ηβ Η«11 αΐ ίΗε 1οη§ίία<1ίηα1 εεηίτβ οί ίΐοίαίϊοη Ηγ α Ηοήζοηίαΐ Ηατ Ηανίη§ α 1εη§ίΗ οί 300 τητη αη<1 α 
ΗτεαΛΗ οί 25 τηηι αηά Ηανίη§ ίΗε «ρρετ εΗ§ε οοΓτεδροη<1ίη§ ίο ίΗε Γβίβτεηοε Ηηε. 

2.9.2.3 ν/Ηετε ρΓαοίίοαΗΙε, ΙΗε ΓείεΓεηοε Ηηε δΗο«1<1 Ηε Γε1αίε<1 ίο ΙΗε «ρρεπηοδί ιΙεεΡ αί δίάε. Υ/ΠεΓε 
ϊί Ϊ8 ηοί ροδδίΗΙε, ίΗε ροβίίίοη οί ίΗε ΓείεΓεηοε Ιίηε δΗο«1<1 Ηε «ΙεΗηεά ίτοηι ΙΗε ιακίεΓκίάε οί ΡεεΙ αί ίΗε 
1οη§ίίικϋηα1 οβηίτε οί ίΐοίαίίοη. 

2.9.2.4 ΤΗε ιηατΗ οί ίΗε ΑυίΗοήίγ Ηγ ννΗοηι ίΗε ΙοαΗ Ηηεδ ετε α5δί§ηε<1 πιαγ Ηε ιηΗίεαίεΗ αίοη^δίάε 
ΙΗε 1οα<1 Ηηε ηη§ ώονε ίΗε Ηοπζοηίαΐ Ηηε ννΗίοΗ ραδδεδ ίΗτο«§Η ΙΗε οεηίτε οί ίΗε πη§, ογ βΗονε αηά 
Ηβίονν ϊί. ΤΗίδ πΐ 3 τΗ δΗαΙΙ οοηδίδί οί ηοί ηποΓβ ίΗαη ίοιιτ ίηίΐϊαΐδ ίο ίϋεηίϊίγ ΙΗε ΑυίΗοήίγ 5 ηαηιε, εαοΗ 
Γηεα8«ηη§ αρρΓΟχήηαίεΙγ 115 Γη Γη ίη Ηεί^Ηί, ατκΐ 75 ηττη ίη ινίΛΗ. 

2.9.2.5 ΤΗβ ήη§, Ηηβδ αη<1 ΙείΙβΓδ δΗαΙΙ Ηε ραίηίεύ ίη ννΗίίε ογ γείΐονν οη α ΡαΗτ §τοαη<1 ογ ίη ΗΙαοΗ οη 
α ΙίβΗί ορουηΗ. αηά ρεπηαηβηΐΐγ ηιατ1<ε<1. ΤΗε τηαΓΗδ δΗαΙΙ Ηε ρΐαίηΐγ νίδίΗΙε. 

2.9.3 νβήίίοαίίοη 

ΤΗε Ηί^Η-δρεβά €γβΛ 8αίείγ ΟβΛίίιοαίε δΗαΙΙ ηοί Ηε ΗεΙίνβΓβά υηϋΐ ίΗε Αώηιηΐδίταΐίοη Ηαδ νεπίίε<1 
ίΗαί ΙΗε πιαΛδ ατε οοηεοίΐγ αη<1 ρβππαηβηίΐγ ιηΤίοαίβΗ οη ίΗε δίάεδ οί ίΗε ΟΓαΗ. 
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2.10 ΟβηβΓβΙ 

2.10.1 ν/ΐιβτβ οοπιρΙΪΒηοε \νίΰι ΐΗΐδ εΗαρίετ τεφίίτεδ εοηδϊΰεταίϊοη οί ΰιε είίεείδ οί ραδδεη^ετ 
\νεί§Ηΐ, ΰιε ίο!!ο\νίη§ ίηίοπηαίιση δΐιβίΐ 5ε ιΐδεΰ: 

. 1 Πιε (ΙίδΙηΒυΙίοη οί'ραδδεη^ετδ ίδ 4 ρετδοηδ ρετ δςυατε πιείτε. 

.2 ΕαεΗ ρ3δδεη§βΓ Ηαδ 3 ηιηδδ οί 75 1ί§. 

.3 νετίίεΕί εεηίτε οί ^τανίΐγ οί δεαίεΰ ρ3δδεη§ετδ ίδ 0.3 ΐη αΒονε δββί. 

.4 νετίίεαΐ εεηΐτε οί §πινίίγ οί δΐ3Π£ϋη§ ρ3δδεη§ετδ ίδ 1.0 ΐη αΒονε άεΛ. 

.5 Ρ&δδεη§ετδ 3 ηά 1υ§§3§ε δΗπΙΙ Ε>ε εοηδίΰετεΰ Ιο Βε ϊπ ίΗε δρ3εβ ηοττηβΐΐ)/ 3ί ΛεΐΓ 
ΰίδροδαΐ. 

.6 Ρ 3 δδεη§ 8 Γδ δΗβΙΙ Βε ΰίδΐήΒιιίεΰ οη αναίΰώΐε άεείί 3τε38 ΙοννΒτΰδ οηε δϊ(1ε οί ίΗε ετ3ϋ 
οη ΰιε ΰεοΐίδ ννΗετε αδδεηιΒΙγ 8 ί 3 ίίοηδ βτε Ιοεαίεΰ 3ηά ΐη δοεΗ 3 ν.3ν ΰιβί ΐΗεγ ρτοΰιιεε 
ίΒε πιοδί 3 ( 1 νετδε Ηεε1ίη§ πιοιηεηΐ. 


2.11 Ιηίηοί βίΕΐηΙίφ ΐη ίΗε άΐδρί&εεπιεηΐ ιηοΟβ 

Πιε ετ 3 ί! δΗπΙΙ Βανε δΐιίΓιείεηί ίηίαεί δίαΒΠίίγ ΰΐ3ί, \νΒεη ίη βίίΐΐ νναίετ εοπώίίοηδ, ΰιε ιηεΐίηαίίοη οί ίΗε 
επιΛ ίτοτη ίΗε ΗοΗζοηΐ 3 ΐ χνοιιΐΰ ηοΐ εχεεβΰ 10° (υηΰετ &Ι1 ρεππί«ε<1 εαβεδ οί Ιοπώηβ 3η<1 υηεοηίτοΐΐεΰ 
ραδδεη^ετ τηονετηεηίδ αδ τηαγ οεαιτ). 


2.12 Ιηίβεί 5 ΐαΙιί 1 ί 1 >' ίη ίΗε ηοη-άϊδρίβεειηεηΐ ιηοίβ 

2.12.1 ΤΗε Ιοί 3 ΐ Ηεεί αη§1ε ίη δίίΐΐ \ν 3 ίετ άυε Ο ΰιε είίεεί οί ρ3δδεη§ετ ιηονβηιεηίδ οτ ΰυε Ιο Ββαιη 
\νίη<ί ρτεδδπτε αβ ρετ 1.1.4 οί αηηεχ 6 δΗ3ΐ1 ηοί ίο εχεεεΰ 10°. Ρ3$δεη§ετ ιηονεπιεηΐ ηεεά ηοί Βε 
εοηδίΰετεΰ \νΗετε ρβδδεηβετδ 3 τε τεςπίταί ίο Βε δεαίοΰ ννΗεηενετ ίΗε ετοΛ ίδ οροΓαίϊη^ ίη ίΗε 
ηοη-ΰίδρίαεεηιεηΐ τηοΰε. 

2.12.2 Ιη ηΙΙ 1θ3<3ιη§ εοηΰίΰοηδ, ΰιε ουί\νατ<3 Ηεεί ώιε ίο ΐυτηίη§ δΗηΙΙ ηοί εχεεεΰ 8°, αηΰ ΰιε ίοίαΐ 
Ηεεί ΰιιε ίο Βεαιη \νίηΰ ρτεδδυτε α$ ρετ 1.1.4 οί αηηεχ 6 από ΰυε ίο ίυτηίη§ βΗβΗ ηοί εχεεεΰ 12 

ουί\ν3π1. 
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2.13 Βιιογαηεγ 8ΐκΙ δί»6ϊΙϊίγ ϊη (Ικ άΐδρίΕεειηεηί τηοΰε ϊο11ο\νίη§ <1αιηα§ε 

2.13.1 Ρο11ο\νίη§ αηγ οί ΰιε ροδίυΐ3ίεΰ ΰπηιαβεδ ΰείαίΐεΰ ίη 2.6.6 Ιο 2.6.10, ίη αώϋΰοη ίο δαίίδίγιηβ 
Λε ιεφήτβιηεηΐδ οί 2.6.11 αηΰ 2.6.12, ΰιε ετα« ίη §6)1 νναίετ δΗαΙΙ Ηανε βιιβϊείεηΐ 6υογαηεγ αη<3 
ροδίίΐνε βίαΒίΙίίγ Ιο 8Ϊηΐϋ1ί3ηεοιΐδ1γ εηδίιτε ΰιαί: 

.1 ΰιε 3η§1ε οί ίηεΐιηαίίοη οί ΰιε οταίΐ &οηι ΰιε Ηοήζαηίαΐ ύοεκ ηοί ηοπηβΐΐγ εχεεεΰ 10° 
ίη 2 ην <ϋτεεΐίοη. Ηο\νενει·, ννΗετε ΰιίδ ϊ$ οΐεατίγ ίτηρταείϊεΗΐ, 2 η§ 1 εδ οί ϊηεΙίηΒΰοη υρ 
ίο 15° ιηιηΐ€ί1ΐ2ίε1γ αΰετ (Ιππικέ 6ιιί τεΰηείηβ ίο 10° νπΰιίη 15 ηιίη 8 Ηε11 6 β ρεπηίίί&Ι 
ρτονίΰεΰ ΰιαί είϊϊείεηί ηοη-$1ίρ ΰε<± δΐιιίαεεδ 3η<3 $αήα61ε Ηο1<ϋη§ ροϊηίβ, ε.§.. 1ιο1ε$, 
6βΓ5, είε., ατε ρτονίΰεΰ; αηΰ 

.2 3 ηγ ί!οοΰιη§ οί ρ388βη§ετ εοηιραιΐπιεηβί ογ εβεαρε τοαίεδ \ν6ίε6 ηιίβΐιί οοευτ ννϊΐΐ ηοί 
8ϊ§ηίίίε3ηί1γ ίτηρεΰε ΰιε εναευαίίοη οίρβδδεη^ετδ. 

2.13.2 Ιη α<Μΐίοη ίο ϊδε τεςιιίιεηιεηΐδ ίη 2.13.1, οα:ε§οτν Β εταΰ δΗαΙΙ &1δο δαίίδίγ ΰιε ίο11ο\νίη§ 
εηίεπα αΰετ 8ΐΐ5ΐΗίηίη§ πϋαη§ άαηια^ε οί 100% οί Ιεη^ΰι 6, δηνίη§ ΰιε §ήΰι 3 ηά ρεηεΰαΰοη 
§ΐνεη ίη 2.6.8.2.2, Ιο 3ηγ ραΠ οί16ε δατίαεε οίΰιε 6υ11(δ) ΰεΰηείΐ ίη 2.6.8.1: 

.1 Πιε αη§1ε οί ίηεΐίηαΰοη οί ΰιε επώ δοτή ΰιε Ηοηζοηίαΐ βΗαΙΙ ηοί εχεεεΰ 20° ίη 
ΰιε εςιιί1ί6τίηηι εοηάίύοη; 

.2 ΰιε ταη§ε οί ροδίύνε η£6ΰη£ Ιενετ δΗαΙΙ 6ε αί Ιεαβί 15° ίη ΰιε εςυίΙΛηατη 
εοηΰίύοη; 

.3 ΰιε ροδίΰνε ατεβ ιιηΰετ ΰιε η§βΙΐη§ Ιενετ ευτνε §Ηα11 6ε αί Ιεοδί 0.015 ητ-ταά ίη ΰιε 
εφίΐΐ&ηυιη εοηάίύοη; 

.4 ΰιε τεςυίτεηιεηίδ οί 2.6.11.3 αηά 2.13.1.2 2 τε δαίίδβεά; αηά 

.5 ίη ίηίεπηεΰίαίε δΐ3§ε5 οί ΰοοάίη§, ΰιε ητηχήηιπη η§Ηϋίη§ Ιενετ δΗαΙΙ 6ε αί 1ε38ί 
0.05 ηι αηά ΰιε ταη^ε οί ροδίίίνε ή§6ΰη§ Ιενετ $6η11 6ε 3 ί Ιεαδΐ 7°. 

Ιη εοπιρ1γίη§ \νίΰι ΰιε 36ονε, ΰιε τί§6ΰη§ Ιενετ ειιτνε δδαΐΐ 6ε ΙεπηίηαΙεά αί ΰιε αη§1ε οί 
άο\νηβοοάίη§, αηά οηΐγ οηε ίτεε δΐιτίαεε ηεεά 6ε αδδΐιτηεά. 
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2.14 Ιηε1ίηΐη£ αη<1 8ί3Ηϊ1ΐίν ίηΓοπη»(ϊοη 

2.14.1 Αί ρετίοώοΕί ίηίετναΐδ ηοί εχεεετϋηβ 5 γε3Γδ, 3 1ί£Ηΐ\νεί§Ηί βυτνεγ δΗ&Η Ηε ΟΕτηεά ο\ιί οη &11 
ρ 3 δδεη§ετ επιή ίο νεπίγ 3 ηγ εΗαηβεδ ίη 1ί§Ηί\νεί§Ηί (ϋδρίαεεηιεηΐ 3ηά 1οη§ί{ιιάίηβ1 εεηίτε οί £πινίίν. 
ΤΗε ρ 3 δδεη§εΓ εταΛ δΗ3ΐ1 Ηε Γε-ίηε1ίηε<1 ννΗεηενετ, ίη οοπιρΗΠδοη \νίΐΗ ΙΗε 3ρρτονε<Ι δίΗΗΠίίγ 
ίηίοπηΗΐίοη, 3 (ΙενΪΕίίοη ίτοτη ίΗε 1ίβΗΐνν8ί£Ηί (ϋδρίβεετηεηί εχεεε<Ηη§ 2%, ογ α (ΙενίΕίίοη οί ίΗε 
1οη£ίίιιάίη3ΐ εεηίτε οί §πινίΙγ εχεεε<ϋη§ 1% οί I ίδ ίοιιηά ογ αηίίείρ3ίε<1 

2.14.2 Α τεροΛ οί ε3ε1ι ίηε1ίηίη§ οτ Ιι^ΗΕνεί^Ηί δΐιτνεγ ε3τπβ<1 οαί ίη αεεοπίβηοε ννίίΗ 
ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΚ 2.7.1 3Π<1 οί ίΗε ΟΕίειιΙβίίοη ΰιβκίτοπι οί ίΗε 1ί£Ηί\νεΐ£Ηί εοηώΐίοη ρΕίΐουΐΕΓδ δΗβΙΙ ϊ>ε 
δΐιΗιηίίΙείΙ ίο ΙΗε ΑίΗηίηίδίτΕίίοη ίοΓ Ερρτονβΐ, Ιο§είΗετ ννίίΗ 3 οοργ ίοΓ ίΗειτ Γείεηίίοη. ΊΗε 3ρρτονε<1 
τεροΠ δΗβΙΙ Ηε ρΐ 3 εεά οη ΗοεκΙ ίΗε επιίί Ηγ ίΗε ο\νηεΓ ίη ίΗε οηδίοάγ οί ΙΗε πίΕδίετ 3η<1 δΗ&Η 
ίηεοιροΓ 3 ίε δΐιείι Ε(Μίηοηδ 3η<1 ΕΐηεηώηεηΙδ 3δ ίΗε Αώηίηίδίπιίίοη ηΐΕγ ίη αηγ ρ3ηίευΐ3τ ε330 Γεςοίτε. 
ΤΗε Εΐηεηύείΐ Ιί^ΗΕνεί^Ηί εσηϋίίίοη ρ3Γίίειιΐ3Γδ δθ οΗίαίηείί ίτοηι ίίηιε Ιο ίίηηε δΗβΙΙ Ηε υδε<1 Ηγ ίΗε 
Π13316Γ ίη δΐιΗδίιίιιίίοη ίοτ δαεΗ ρτενίοιίδΐγ 3ρρΓονε<1 ρατήεαίΒΓδ \νΗεη ε3ΐουΐ3ίίη§ ίΗε οτβή'δ δΙαΠίΠίγ. 

2.14.3 Ρο11ο\νίη§ βη γ ϊηε1ίηίη§ οτ 1Ϊ£Ηί\νεί§Ηί δΐιτνεγ, ίΗε ΓΠΕδίετ 8 Ηβ 11 Ηε δυρρΙιεΗ ννϊΐΐι ΕηιεηάεΗ 
δίΕϋίΙίΙγ ίηίοηηβίίοη ίί ίΗε ΑϋτηίηϊδίτΕΐίοη δο Γεςώτεδ. ΤΗε ϊηίοππΕίίση δο δΐιρρίίετί δΗβΙΙ Ηε 
δοΗπιίίίεύ ίο ίΗε ΑώηίηίδίΤΕΐίοη ίοτ 3ρρΓον3ΐ, Ιο§εΐΗετ ννίίΗ ε εοργ ίΗετεοί Ιοτ ίΗειτ Γείεηίίοη, 3ηά 
δΗΕΐΙ ίηεοΓροΓαίε δυεΗ Είΐάίίίοηδ 3η<1 βτηεηάτηεηίδ 3δ ίΗε ΑώηίηίδίΓΗΐίοη ηιαγ ίη 3ηγ ρ3Γίίειιΐ3τ ε3δε 

Γεφτιτε. 


ΡΑΚΤ ^ - ΚΕ01ΙΙΚΕΜΕΝΤ8 ΡΟΚ ΕΑΚΟΟ ΟΙΑΡΤ 


2.15 Βιιογ»ηεγ βηά δίαΗΐΗίγ ΐπ ίΗε (Βδρίαοβπιεηί ιηοάε ίοηο\νϊη§ ύ&ηΐ3§ε 

Ρο11ο\νίη§ Εηγ οί ίΗε ροδίαΐ3ΐε(1 <ΠιηΐΕ§ε8 άείΕίΙετ! ίη 2.6.6 ίο 2.6.10, ίη Εάώίίοη ίο δΕίίδίγίη^ ίΗε 
τεφίίτειηεηίδ οί 2.6.11 Εηά 2.6.12, ίΗε οτεΛ ίη δίίΐΐ χναίετ δΗβΙΙ Ηπνε δυΗΐείεηί ΗυογΕηεγ 3 ηά ροδίίίνε 
δίΕΗΠίίγ ίο δίηιηΙίΕηεοιίδΙγ εηδητε ΙΗεΙ ίΗε 3η§1ε οί ίηεΐίηαίίοη οί ΙΗε ογεΛ ίτοηι ίΗε ΗοηζοηίΕΐ <1οεδ 
ηοί ηοπηΕΐΙγ εχεεε<1 15° ίη αηγ (ίίΓεείίοη. Ηοννενετ, \νΗετε ίΗίδ ίδ εΐεατίγ ιτηρΓΕείίεαΙ, 3η§1εδ οί 
ιηεΐίηβίίοη υρ ίο 20° ίιηηιε<1ί3ίε1γ Εήετ <1αητ3§ε Ηηί τεΛιείη^ ίο 15° χνίίΗίη 15 ηήηιιίεδ ηιβγ Ηε 
ρεπηίΐΐείΐ ρΓονκΙετΙ ίΗβί είΗοίεηΙ ηοη-δΐίρ 4εεΗ 8ΐπί3εεδ 3ηά δυίίβΗΙε Ηο1ώη§ ροίηΐδ 3τε ρΓονίίίείΙ. 

2.16 Ιηεΐΐηϊηξ 

\νΗετε ίί ίδ δ3ΐίδίΪ8ί1 Ηγ 1ϊ§Ηίννεί§Ηί δΐιτνεγ, \νει§Ηίη§ ογ οίΗετ άεπιοηδίΓΕίίοη ΙΗεΙ ίΗε 1ί§Ηηνει^ιί οί 3 
ογεΛ ίδ εΐοδείγ δϊηιίΐΕΓ ίο ίΗαί οί ΕηοίΗετ ογεΛ οί ίΗε δεήβδ ίο ν/ΗιοΗ 2.7.1 Ηβδ Ηεεη 3ρρ1ιε<1, ίΗε 
ΑΛηίηϊδίΓΕίίοη ηΐ 3 γ \ν 3 ΐνε ίΗε Γεςηίτεηιεηί οί 2.7.1 ίοτ ετ3ίί ίο Ηε ίηεΐίηείΐ. Ιη ίΗίδ Γε§3Γ(1, 3 ογεΛ 
ννΗίεΗ Ηεβ \νίίΗίη ίΗε ρατ 3 ηιεΙεΓδ οί 2.14.1, \νΗεη εοτηρατεά \νίίΗ ε ετβίί οί ίΗε δεπεδ ννΗίεΗ Ηβδ Ηεεη 
ίηεΐίηεύ, 8 Ηε 11 Ηε Γ6β3Γ(1ε(1 3β Ηείη§ εΐοδείγ δίτηίΐΗΓ ίο ίΠ3ί ογεΛ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 3 

δτκυοτυκΕδ 


3.1 (ΐεηει-α] 


ΤΗΐδ οΗαρΐ£Γ οονεκ ίΗο§ε εΐεπιεηίδ οί Ηυΐΐ 3ηά δυρεΓδίπιείιίΓε ννΗίεΗ ρτονίάε 1οη§ίίικ1ίη3ΐ ηπ< 3 οώβΓ 
ρήιηϋΐγ 3ηί1 Ιοεαΐ δ1τεη§ΐΗ οί ίΗε επιΛ ά \νΗο1ε αικί βίκο οΙΗογ ϊτηροτίπηΐ οοιηροηεηΐδ δΐιεΗ βδ ίοϊΐδ 
3Τ1(1 δΐάτΐδ \νΗίθΗ 3Γ0 ώΓβείΙγ 388001318(1 \νίίΗ ΙΗε Ηυΐΐ 3ΐκ1 δΙίρβΓδίΠΙΟΐΐΙΓε. 


3.2 Μαίοηβίδ 

Μαίεηαΐδ υβού Γογ ίΗε ΗιιΗ &η<1 δυρετδίηιείιίΓε 3ΐκ1 ίΗε οίΗετ ίεβίιίΓεδ Γείειτεύ ίο ίη 3.1 δΐιβίΐ 
3(ΐ6ςϋ3ΐ€ ίοΓ ίΗε ίηίεη<1ε<1 υ8β οί (Ηε επιΛ. 


3.3 $ίηιείιΐΓ3ΐ $ίΓεη§ίΗ 

Τ1ΐ6 δίηιοΐυτβ 8 Ηε!] Ηε οαραΒΙε οί \νίίΗδί3η<1ίη§ ίΗε $ί3ΐίο 3η<1 άγπΗΓπίο Ιοαάχ ννΗίοΗ οβη &ςί οη ΙΗε 0 Γ 3 ίΙ 
ιιηιΙεΓ &11 ορεΓ3ίϊη§ οοικίίΐίοηδ ΐη ινΗίοΗ ίΗε ογβΛ ϊδ ρεπηίίΙεΗ ίο ορετβίε, νυίΐΗοχιΙ δυεΗ 1θ3(1ϊη§ 
Γ£δΐι1ίϊηβ ίη ίηβώηίδδϊΒΙε <1είοπη3ίίοη 3ηά Ιοδδ οί \ν3ίειίϊ§Ηίηε55 οτ ίηίεΓίεήη§ χνίίΐι ίΗε 53 ίε ορεΉίίοη 
οί ίΗε εΓβίΙ. 


3.4 Ονεΐΐε Ιοβΰδ 

Ογείΐε Ιθ3<1δ, ίηοίικϋη^ ίΗοβε ίτοηι νίΒΓαίίοηδ ννΗίεΗ οπη οεουτ οη ίΗε ετβίί, δΗαΙΙ ηοί: 

. I ίηιρ3ΪΓ ίΗε ιηίε§πΐγ οί δίτυείυτε (1ιιηη§ ίΗε αηίίοίρ3ίε<1 δβΓνϊεε Ηίε οί ΙΗε εΓ 3 ή ογ ίΗε 
δεΓνϊεε Ηίε 3£τεεϋ ννίίΗ ΙΗε ΑΛηίηϊδίτβίϊοη; 

.2 Ηίη<1εΓ ηοττηβΐ ίΐιηεΐίοηίη^ οί ηιβοΗίηειγ απΗ εςιιίρηιεηί; 3Π(1 

.3 ίπιρΕίΓ ίΗε βΒίΙίίγ οί ίΗε οΓο\ν ίο εειπγ ουί ίίδ άυίίβδ. 

3.5 Οεδΐ§η επίβι-ΐβ 

ΤΗε Αώηίηίδίταίίοη δΗβΠ Ηε 83ίϊδίίε(1 ίΗαί ΙΗε εΗοϊεε οί Ηεδί^η εοπίΠΗοηδ, (ίεβί^η 1ο3<1δ αη<1 3οεερίε(1 
δβίείχ ίαείοΓδ εοιτεδροηΗδ ίο ίΗε ίηίεηάεϋ ορεΓ3ίίη§ εοηίϋίίοηδ ίοΓ \νΗίεΗ εετίίβεβίίοη ί$ δοιι§Ηί. 

3.6 ΤΗβΙδ 

Ιί ΙΗε Α<1ιηϊηί8ϊΓ3ίίοη εοηδϋετ ίί ηεεεδδΒτγ, ϊί δΗβΠ ΓβςιιίΓε ίΐιΐΐ-δεαίε ίπαΐδ Ο) Ηε ιιηΗετίΗΐίεη ίη ννΗίοΗ 
1θ3£ΐϊη§δ 3ΐε άείεπτιίηείΐ. Οο^ηίδαηεε δΗβΗ Ηε ίβΗεη οί ίΗε Γεβυΐίδ ννΗειε ίΗεδε ίηώεβίε βΐ 3 ί 1θ3(1ιη§ 
38δΐαηρίίοηδ οί δίηιείιίΓΗΐ ε3ΐειιΐ3ίίοηδ Η 3 νε Βεεη ίη3<1εφΐ3ίε. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 4 

ΑίΧΟΜΜΟΟΑΤΙΟΝ ΑΝΩ ΕδΟΑΡΕ ΜΕΑδϋΚΕδ 


4.1 ΟεηβΓβΙ 

4.1.1 ΡιιΗΙίε δραεβδ 3 γκ 1 ετε\ν αεεοιηηιοάαΐίοη δΗαΙΙ Ηε άεδί^ηεά αηά ατταη^εά δο 03 ίο ρΓΟίεεί ίΗβ 
οεεαραηίδ ίτοτη ΗηίανουταΗΙε εη νίΓοητηβηΐαΐ εοηάίΐίοηδ αηά Ιο Γηίηιηιίζε ίΗβ πδΐί οί ίηριτγ ίο 
οεεαραηίδ ώππβ ηοπτιαΐ αηά βηΐ6Γ§εηεγ εοηάίίίοηδ. 

4.1.2 δραεβδ αεεβδδίΗΙε ίο ραδδβη§βΓ8 δΗαΙΙ ηοί εοηίαίη εοηίτοΐδ, εΐεείτίεαΐ εςαίριηβηΐ, 
Ηϊ§Η-ίεΓηρ 8 Γ 3 ΐιΐΓε ραΓίδ αηά ρίρεϋηβδ, Γθίαίίη§ αδδετηΗΠβδ οτ οΐΗεπ ϊίετηδ, ίτοιτι \νΗίεΗ ίη)υτν ίο 
ρ&δδεη§6Γδ εοαίά ΓβδίιΙΐ, ηηίβδδ δυεΗ ίίεπίδ ατε αάβφίαΐεΐγ δΗίεΙάβά, ίδοΐαίβά, ογ οίΙιεΓννΐδε ρΓ0ΐεείε<1. 

4.1.3 ΡυΗΙιε δραεβδ δΗαΙΙ ηοί εσηίαϊη ορβΓαίίη£ εοηίτοΐδ αηίβδδ (Ηε ορβταίίη§ εοηίτοΐδ ατε δο 
ρΓοίβείεά αηά Ιοεαίεά ίΗαί ίΗβΪΓ ορεταίίοη Ηγ 3 εΓβ\ν ηιβπιΗβΓ δΗαΙΙ ηοί Ηβ ιηηρβάείΙ Ηγ ραβδεηββΓδ 
άιιηη^ ηοιτηαΐ αηά εηιεΓ^εηεγ εοηάίίίσηδ. 

4.1.4 \νΐη(1ο\ν8 ίη ραδδεη^βΓ 3η<1 οτβ\ν αεεοιηιηοίΐαΐίοη δΗαΙΙ 1>ε οί αάε*μιαΙβ δίΓβη§ίΗ αηά δηίίαΗΙε 
(ογ 4ιε ννοτδί ίηίεηάεά εοηάϊίίοηδ $ρβείίϊε<1 ίη ΙΗβ ΡεπηίΙ ίο ΟρεΓαίε αηά Ηε ιηαάβ οί πιαίεηαΐ ννΊιϊεΗ 
\νι!1 ηοί ΒΓεαΙί ίηίο άοη^βΓουδ ίτα§ηιβηίδ ίί &αοίυτε<1. 

4.1.5 Πιε ραΗΗε δραεβδ, ετβ\ν αεεοπιτηοάαΐίοη αηϋ ίΗβ εςαίριηβηί ίΗβΓβίη δΗαΙΙ Ηε άεδί§ηε<1 δο ίΗαί 

εαεΗ ρεΓδοη ηΐ 3 ΐαη§ ρΓορεΓ αδβ οί ίΗε$β ΓαείΗίίβδ ννίΐΐ ηοί δΐιβετ ίηίατγ άαήη§ ηοπΏ31 311(1 

εηιβΓ§εηεγ δίατί, δίορ αη(1 Γηαηοβονηη§ ίη ηοιτηαΐ εηιίδβ αη<1 ίη Γαιΐυτε ογ ηιαίορβταίίοη εοηάίίϊοηδ. 


4.2 ΡιιΗΗε αάάΓβδδ αηά ϊηίοπηαίΐοη δγδίειη 

4.2.1 Α §βηεΓα1 ειηεΓ£βηεγ αίαπη δγδίβηι δΗαΙΙ Ηβ ρΓονίάείΙ. ΤΗε αίαπη δΗαΙΙ Ηβ αυάϊΗΙε ίΗτοα§Ηουΐ 
αΐΐ ίΗβ ρυΗΗε βραεεδ, εοιτίίΙοΓδ αηά δίαϊηναγδ, ειενν αεεοιηπιοάαίίοη αηά ηοπηοΐ ετβ\ν \νθΓΐάη§ δραεβδ 
αη(1 ορεη άεε^δ, αηά ΙΗβ δουηά ρΓεδδυτβ Ιενεί δΗαΙΙ Ηε αί Ιβοδί 10 <ίΒ(Α) αΗονβ απιΗίεηί ηοΐδβ Ιβνβίδ 
υηόεΓ \ναγ ίη ηοιτηαΐ εηιίδβ ορβΓαίίοη. ΤΗε αίαπη δΗαΙΙ εοηίίηυβ ίο Ηιηείίοη αίΙβΓ ίί Ηαδ Ηεβη ΐη§§εΓ6<ί 
υηΐϊΐ ίί ίδ ηοιτηαΐΐγ ίιιτηβά οΙΤογ ίδ ΐβτηροΓαπΙγ ιπίειταρίβά Ηγ α ηιβδδ3§ε οη ΙΗβ ραΗΗε αάάτβδδ δγδίβηι. 

4.2.2 ΤΗβτε δΗαΙΙ Ηε α ραΗΗε αάάτβδβ δγδίειη εονβπηβ αί! ατεαδ \νΗβΓβ ραδδβηΕβΓδ αη<1 ΟΓβν Ηανε 
αεεεδδ, βδεαρε Γοιιίβδ, αηά ρΐαεβδ οί βΗΐΗατΙίαΙιοη ίηίο δίχτνίναΐ εταή. ΤΗβ δγδίβηι δΗαΙΙ Ηβ δυεΗ ίΗαί 
ίΐοοάίηβ ογ ίΐΓβ ίη 3 ηγ εοΓηρατΗηβηί άοεδ ηοί ΓβηιίβΓ οίΗεΓ ραΓίδ οί ίΗβ δγδίβηι ίηορβΓοΗΙβ. ΤΗβ ρυΗΙιε 
αάάτβδδ δγδίβηι αηά ίίδ ρβτίοπηαηοβ δίαη<1αΓ(1δ δΗαΙΙ Ηβ 3ρρΓονβ(1 Ηγ ίΗβ Αώηίηίδίταίίοη Ηανίηβ Γβ^ατά 
ίο ίΗβ Γβεοηιηιβη<1αΐίοηδ (Ιενείορεά Ηγ ίΗβ Οτ^αηιζαίίοη. 

4.2.3 Α11 ρ 3 δδβη§βτ οΓαΛ δΗαΙΙ Ηβ βφΐίρρβίΐ \νίίΗ ιΐΐυτηιηαίβά ογ Ιητηίηοιίδ ηοίίεβδ οτ νκίεο 
ιηίοπηβΙίοη δγδίβηι(δ) νίδίΗΙε ίο αΐΐ δίίίίη§ ραδδβη^βΓδ, ίη οηΙβΓ ίο ηοίίίγ ίΗβπι οί δαίβίγ ηιεαδυτεδ. 

4.2.4 ΤΗε ηιαδίβΓ δΗαΙΙ, Ηγ τηεαηα οί ίΗβ ριιΗΙίε αάώ-βδδ δγδίβηι αηά ίΗε νίδΐιαΐ ίηίοπηαίίοη δγδίβηι, 
Ηε αΗΙβ ίο Γβςυεδί ραβδεη^βΓδ "ρΐεαδβ Ηε δεαίε^’ 1 ν/Ηβη ίουηά ίο Ηβ αρρΓορηαίβ ίο δαίε^υαπί 
ραδδβη^βΓδ αηά αίλναγδ \νΗβη ίΗβ δαίείγ Ιενβΐ 1 αεεοτ<1ΐη@ ίο ΙαΗΙε 1 οί αηηβχ 3 ίδ εχεεεάβά. 


ΚείεΓ Ιο ΙΗβ Ρβεοΐίΐιηεηάαϋοηδ οη ρετίοπτιβηοε δίαηιΐβπΐδ ίοΓ ρυΗΙϊο α^ιίτεδ» δγχίβηΐδ οη ρ35δβη§ετ δΗϊρδ, 
ίηοΐυιϋηβ (Μ5 Ο/Οϊγο. 808) αη<1 Ιίιο Οο«1ε οη ΑΙαπηδ αηά ΙηάίεαίΟΓδ, 1995 (τεκοΐοΐίοη Α.830(19». 
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4.3 Όε$ΐ£η ΕεεεΙεΓ&ίίοη ΙενεΙς 

4*3.1 Ρογ ρ35δβη§6Γ ΟΓΗβ, δΐιρεητηροδεΒ νετίϊεβΐ 3εεεΙεπιΙϊοη$ αΒονε 1.0 § 31 Ιοη§ίίικΗη&1 εεηίτε οί 
βΓΗλϊΙγ δΗβΗ Βε βνοϊΒεΒ υηίεδδ βρεείβΐ ρτεςαυποηδ 3Γ6 (3]<εη \νί11ι Γβδρεεί ίο ρ 3 δδεη@ετ δαίείγ. 

4.3.2 Ρ3δδεη§εΓ ογεΛ 8 Η 3 ΙΙ Βε (Ιεδί^ηείΐ Γογ ίΗε εοΠϊδίοη Βε5ΐ§η 3 εεεΙετ 3 ίίοη & ο1 | \νϊίΗ Γεδρεεί ίο ίΗε 
δβίβίγ ϊη, 3η<1 6503ρε δοτή, ίΗε ρυΒΙϊε δρ3εεδ, 0 Γ 6 \ν 3εεοΓητηο<ΐ3ΐίοη 3 ηΒ εδεαρε τοιιίεδ, ίηεΙικ1ίη§ ίη 

οί Ιίίε-83νίη§ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ αηΒ ειηεΓβεηεγ δοτιτεε οί ροννετ. ΤΗε δϊζε 3ΐκ1 ίγρε οί εΓ 3 « ΐο^είΗεΓ 
\νίίΗ δρεεΒ, ΒίδρΗεειηεηΙ αικί Βυίΐϋη^ ηΐ3ίεπ3ΐ δΗβΙΙ Βε ίαΗεη ίηίο εοηδίάεπιίίοη \νΒεη ίΗε εοΐΐίδίοη 
ΙοαΒ ΐ$ ΒείειτηιηεΒ. ΤΗε εοΙΗδΐοη <1εδί§η εοηώίίοη δΗαΙΙ Βε Β 3 δεΒ οη ΗβαΒ-οη ίπιρβεί 3 ί 3 ΒεβηεΒ 
εοΗΐδίοη δρεεΒ. 

4.3.3 Μοιιηίϊη§ οί ΐ3Γ§ε τηηδδεδ δΐιεΗ 3$ πΐ3Ϊη εη^ϊηεδ, 3ΐιχί1ί3ΐγ εη§ϊηεδ, ΙϊΛ ίβηδ, ίπιηδίηίδδίοηδ 3 ηΒ 
ε1εείτϊε3ΐ εψιϊρηιεηί δΗβΙΙ Βε ρΓονεΒ Βγ εβίεαίαίϊοη ίο ννίΐΗδίαηΒ, ννίΐΒουί ίτ 3 οίιιπη§, (Βε Βεδί§η 
3εεε1εΓ3ίϊοη §ίνεη ίη ΙεΒΙο 4.3.3. 


Τ»ΒΙε 4.3.3 - Ι)εδί§η ΕεεεΙείΈίΐοη &κ ηιιι1(ϊρΙε$ οί § 


Τγρεδ οί ετβδ 
ΟίΓεοίϊοη 

Α11 Ηδ€ εχεερί 
ΕΠίρΒΐΒίοιίδ ΑΟΝ/δ 

ΑτηρΗΐΒϊουδ Α(2ν§ 

Ροπν3Γ<1 Βίτεείίοη 

&■«// 

6 

ΑΟετ Βίτεείίοη 

2 ογ ζοοίι ϊί 1ε$δ 

3 

ΤΓβηδνεΓδε ΒίΓεείιοη 

2 ογ &. α ΐί ϊί 1βδ$ 

3 

νετίίεβΐ ΒϊτεεΙϊοη 

2 ογ & 0 ιι ίίίεδδ 

3 


ννΗετε: 


~ εοΐΐίδίοη Βεδί^η 3εεε1εΓ3ίίοη εχρτεβδεΒ 3δ 3 τηυΐίϊρίε οί ίΒε Βεεείεπιίίοη 
Βυε ίο §τ3νϊίγ (9.806 τη/δ 2 ) 


4.3.4 ΟοΙΙίδίοη Βεδί§η 3εεε1ετ3(ίοη (Γογ 0Γ3δ οίΒετ ίΒαη βτηρΗίΒϊοιίδ Α€ν§ *Ήετε § οΠ = 6) δΒβΙΙ 
Βε εβΙευΙαίεΒ 35 ίο1!ο\νδ: 


£ ε0 ιι _ 1 ·2 ( — —), Βαί ηοί ίο Βε Ιαίίεη §τε3ίεΓ ίΗβη 1 2, 


χνΗβΓε ίΒε ΙοαΒ Ρ δΗαΙΙ Βε ίαΐεεη 38 ίΗε ΙεδδεΓ οί Ρ, 3 ηΒ Ρ 2 . ννΗετε: 


Ρ, =460(Μ.€ ί ) ϊ/3 (Ε.θ Η ) κ 

Ρ 2 = 9000.Μ.θι (ο„ Ό) Λ 






ΦΕΚ341 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3903 


ννΗβΓβ ΰιε βυΐΐ ΐΉΗίεηαΙ ήεΙΟΓ Μ δίΐδΐΐ 5ε Ι&^εη 3 »: 

Μ = 1.3 Γογ Ηί§Η ΐεηδίΐε δίεεί 
Μ = 1.0 Γογ ίϋυηιίηίιιιτι α!1ογ 
Μ = 0.95 Γογ ιηΠΰ δίεεί 
Μ = 0.8 Γογ Γι6η;-ΓείηΓθΓεε<1 ρίβδΰεδ, 
\ν!)6Γε ίΗε 1εη§ΰι &είθΓ ϋι οΓ ΰιε ογεΛ ίδ: 

(165 + Σ) ί Ζ, 04 


Ο. 


(—) 
ν ΟΑ ’ 


245 80 


λνΗεΓε ΰιε Ηεί§Ηί Γ&είοΓ €η = (80 - Ε)/45 6υί ηοί §Γ83ίετ 163 η 0.75 ογ Ιεδδ ΰιβη 0.3, 
ννΡεΓε ΰιε ΙαηεΙϊε εηεΓ^ν οΓΰιε εΓβή 3ί δρεεΰ ν ιΠφ ί$: 

Ε = 0.5 Δ- Υ^ρ 2 

\νΗετε ΰιε ηιβίη ρ3Γίϊειιΐ3Γδ οΓ ΰιε ογηΛ 3 Γβ: 

I = ογεΛ 1εη§ϋι 38 ΰεβηεΰ ίη εΗβρίετ 1 (πι) 

Ο - ΰερΐΗ οΓ ΰιε ετηΛ &οηι ΰιε υηΰετδκΐε οί' Ιεεεί Ιο ΰιε ίορ οΓ ΰιε είΓεεΰνε 6α11 

§ίηΐ8Γ (π») 

ώ = εΓβΰ (ϋδρίαεετηεηΐ, 6είη§ ΰιε ηιεαη οΓ ΰιε 1ί§Ηΐ\νει§Ηι βηΰ ηΐΒχίιηυιη 
ορβΓ3ΐϊοη3ΐ ννεί§6ί (I) 

Κ ιη ,ρ = εδίϊηΐ3ίβ(1 ιηιραεί δρεεΰ (ητ/δ) = Γννο-ΰιϊτΰδ οΓ ορεΓΕύοηβΙ δρεεΰ 3δ ΰεβηεΰ ίη 
εΰβρίεΓ 1 

§ = 3εεε1ετ3(ίοη ΰιιε Ιο §Γ3νϊΐγ - 9.806 πι/δ 2 . 

Ρογ ΗγΰτοΓοίΙδ, ΰιε εοΐΐίδίοη ΰεδϊ@η 3εεε1εΓ3ίϊοη, § 0 π δΗηΙΙ 6ε Ιβίίεη 35 Ι6ε §τε3ίεΓ οΓ είΰιβΓ ΰιε 38 
εβΙευίΕίεΰ 36ονε ογ: 


§οο» = Ρ% Α 


ννΰεΓβ: 


Ρ - &ϋιΐΓ8 1θ3ΰ οΓ 6ο\ν Γοίΐ 3δδετη61γ Ερρίϊεΰ 31 ΰιε ορείΒίίοηΕΐ ΝναΙεΗίηε (ΙτΝ). 

4.3.5 Αδ &η 3ΐΐετη3(ϊνε ίο ΰιε ΓεφΠΓεπιεηίδ οΓ 4.3.4, ΰιε εοΐΐίδΐοη ΰεδί§η ΕεεεΙεπιΰοη $οΐι ηιβγ 6ε 
ύείειτηϊηεΰ 6γ εαττγίηβ οιιί α εοΐϋδΐοη 63ΰ 3η3ΐγδίδ οΓ ΰιε 0Γ3ΰ οη 3 νεΠϊε&Ι γοο1< Κ3νίη§ 3 ιηβχΐιηιιιη 
Ρεί^Ρί οΓ 2 Γη α6ονε ΰιε \ν3ίετϋηε 3ηΰ ιΐδίη§ ΰιε δαιηε 3δδυιηρΰοη Γογ ΰίδρίΕεετηεηί Δ αηΰ ιτηρβοί 
κρεεΰ ν™ρ 38 ΰεβεπΡεά ίη 4.3.4. ΤΗίδ ενδΙιίΕίίοη ηΐ3γ 6ε ε&τηεΰ ουί 35 ρατί οΓ ϋιε δαΓείγ 3η3ΐγδϊδ. ΙΓ 
ΰιε εοΙΗδίοη ΰεδί^η 3εεε1ετ3ίίοηδ 3Κ ΰείεπηίηεΰ 6γ 6οΰι 4.3.4 3η(3 ΰιε εοΐϋδίοη 1ο3ΰ βηαίγδίδ, ΰιε 
Ιοννετ Γεδϋΐΰη^ νβίαε Γηηγ 6ε υδεΰ 3δ ΰιε εοΐΐίδϊοη ΰε8ΐ§η βοεεΙεπΛίοη. 
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4.3.6 ΟοΓηρϋ&ηοβ \νίΑ Αε ρΓονίβίοπδ οί 4.1.5 3η<1 4.3.1 βΗαΙΙ 6ε δΗοννη Ιογ Αε 3θΑα1 ίγρε οί ετΕίΙ, 
38 (ΙβδοτίΒβά ίη αηηεχ 9. 

4.3.7 ΐΛΐηίίίη§ $63 δ&ίεδ Ιογ ορεταΐίοη οί Αε ετ3Α δΗηΙΙ 6ε §ίνεη ίη ηοπη3ΐ ορβΓΗΐίοη εοηΑίίοη 3ηά 
ίη Αε \νοΓ5( ίηίεηιίαΐ εοηιϋίίοηδ, 31 ορεΓ3ίίοη3ΐ 8ρεε<1 3η<ί 3ί ΓεΑιοεό δρεεύ 38 ηεεεδδΗΓ^. 

4.4 Αεεοηιιηο<ΐ3ίίοη <1εδί§η 

4.4.1 ΤΗε ρυ61ίε 8ρ3εεδ, εοηίτοί δ&ίίοηδ 3η<1 ΟΓενν 300οηττηο<ΐ3ίίοη οί Κί^Η-δρεεά ογβΛ 5Ϊ13Η 6ε 
1οε3ΐβ(1 3ηά ύεδί§ηεί1 ίο ρΓΟίεεί ρ388εη£6Γ5 3ηά εΓενν ίη Αε 4εδί§η εο11Ϊ8ίοη οοηΑίιοη. Ιη Αι§ τεκρεεί, 
Αεβε 8ρ3εβ8 δΐιηΐΐ ηοί 6ε Ιοεβίεά ίοην3π1 οί 3 ίΓβηκνεΓδε ρΐηηε (δβε ίί^υτε 4.4.1) δίκΑ Αβί: 

Α&ονν = 0.0035 Α ίη ί V, 6αί ηβνετ 1β58 ίΐιβη 0.04 Α, 

ννΙιεΓβ: 

Α)»» = Αε ρΐ3η ρπ^εείειΐ 3Γε3 οί ΟΓβΟ εηεί§γ 368 ογ6ιπ§ δίηιείιίΓε ίοπνβπΐ οί Αε 

ΡηηδνεΓδε ρΐηηε (ηι") 

Α = ίοίηΐ ρΐηη ρΓθ)εείε<1 3Γ63 οί ΟΓ3& (πι 2 ) 

ιώ = πΐ3ΐεπ3ΐ ίβείοΓ = 

Μ 

Μ - 3ρρτορπ3ίε 6υ11 πΐ3ΐεηα1 ΓεοΙογ 35 §ίνεη ίη 4.3.4 

\¥1ΐ€Γ6 ηιβΙεπΒίδ ατε ιηίχεΑ Αε ηωίεηβΐ ΑοΙογ δΐιαίΐ 6ε ίβ&εη 35 3 \νεί£6ίε<3 Γηεηη, 
\νεί{Αΐε<13εεοπϋη§ Α Αβ πΐ35δ οί ηΐ3ίεπ3ΐ ίη Αε αιεα <3είϊηε<1 6γ Αι, ονι ,. 

ί = ίτ3τηίη§ ίηείοΓ 3$ ίοΐΐοννδ: 

- Ιοη^ίίικϋηαΐ εΐεοίε 3η<1 δΗεΙΙ δίίίϊεηίη§ = 0.8 

- Γηίχείΐ 1οη§ίίηΑπ3ΐ 3ηά ίτ3η5νοΓ$ε = 0.9 

- ίΓ3η5νετ8ε <1εε1ί 3η<1 δΗβΙΙ δίίββηίη^ = 1.0 

V = ορετ3ίίοη3ΐ δρεείί (ιη/δ). 


ΤθΟΙ — Α(, ον , 


ΡΐβΐΐΓβ 4.4.1: ΡΙαη νΐενν οί ίννο ΑίϊβΓβηί 0Γ3ίί «ψΐβδ 
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4.4.2 ΤΗε ρυΙ>Ιίο δρ&ςεδ 3η<1 οτε\ν αοεοηιηιοοίΕΐίοη δΐιαίΐ &ε άβδϊ§ηε<1 ΙοδεοΙ οη ίΗβ βυκίεΐίηεδ £ίνεη 
ϊη ίπΒΙε 4.4.2 ογ Ηγ οίΐιετ τηείΐιοίΐδ ινΗίεΗ Κπνε βεεη ρτονεη ίο §ίνε εςιιβΐ ρτοίεείίνε φΐΕΐίίϊβδ. 

4.4.3 Εφίίρπιεηί αη<3 1>3§§3§6 ίη ριώϋε δρβεεδ 3η (3 ίη Λε ορετΗίοΓ’δ εοηΊρΗΓίτηεηί 5 Η 3 ΙΙ βε 
ροδϊΐΐοηείΐ 3ηά δεουταί §ο ΙΙιη. 1 Λεγ τεπίΕΐη ίη ίΗε $ίο\νε<1 ροδίίίοη \ν!ιεη εχροδδίΐ ίο Λε εοΐΐίδίοη 
(Ιεβίβη 3εεεΐ6Γ3ίίοη αεεοπϋη® ίο 4.3.4,4.3.5 3η<1 ίββίε 4.3.3. 

4.4.4 8εα1δ, 1ίίε-53νίη§ 3ρρ1ΐ3ηεεδ 3η<1 ίίεηΐδ οί δΐΛ>8ί3ηίί3ΐ πΐ338 3η<1 Λεή δΐιρροΓΐΐη§ δίηιείατε δΙίΕΐ! 
ηοί (Ιείοπη ογ άίδ1ο<1§ε υη<3εΓ 3ηγ 1θ3(ΐ3 ηρ ίο ίΗοδβ βρεείβεεί ίη 4.3.4, 4.3.5 3η<ί ΙβΜε 4.3.3 ΐη αηγ 
τηαηηετ ί1ΐ3ί ννουΜ ήηρείΐε δΐώδβςυεηί Γ3ρί<1 ενβειίΕΐίοη οί ρ3δδβη§6Γδ. 

4.4.5 ΤΗετε δΗαϋ 6ε αύεςιίΕΐβ Κ3η(ϋιο1(ΐ5 οη ίχ>11ι δΐίΐεδ οί 3ηγ ρ3δδ3§ε ίο εηαΐ>1ε ρ388εη@ετ5 ίο 
δΙεΕίίγ ίΗεηΐδεΙνεδ \νΗΠε ηιονίη§ Είχηιί. 

Τβ&Ιε 4.4.2 - Ονετνΐενν §εηεΓ3ΐ 4εδί§η ^υίάεΐίηεδ* 


Βεδί^η Ιενεί 1: § £0 }| Ιεκδ ίΗβη 3 

I 

δεαί/δθΕί Βείίδ 

1.1 

Εθ\ν ΟΓ 1ΐί§Η δε3ίβ3(± 

1.2 

Νο τεδίπείίοηδ οη 5ε3ίίη§ (ϋτεείιοη 

1.3 

8οί3δ 3ΐ1ο\νε<1 

1.4 

Νο 503ί ΐιείίδ ΓεςαίΓετηβηί 

2 

ΤβΕΙεδ ίη §εηετ3ΐ βΐΐοννετί 

3 

Ρ3(1(ϋηβ οί ρΓθίεείίη@ ο&ίεείδ 

4 

Κίοδίτδ, 1)3Γδ, είε., ηο δρεεϊβΐ ΓεδΙτϊείίοηδ 

5 

Β3§§3§ε, ηο δρεείβΐ ΓοςυίτεηιεηΙδ 

6 

Εεγ§ 6 0138868, Γεδίταίητηεηί 3ηά ροδίίίοηίη§ 

Οεδΐ^η Ιενεί 2: = 3 ίο 12 

1 

8ε3ί/δ63ί ί>ε11δ 

1.1 

Ηί^Η 563ΐ1)3ε1<; \νίί!ι ρτοίεείίνε (Ιείοπτϊβίίοη 3η<1 ρα<1<1ϊη§ 

1.2 

Ροπν3τά ογ 1>3ε1αν3Γ(1 863ΐίη§ (ΙΪΓεείΐοη 

1.3 

Νο δθί3δ 3ΐ1θ\νε(ί 38 863ί 

1.4 

Εαρ 1)β1ί ϊη 863ί8 ινίιεη ηο ρΓΟίεείίνε δίπιείυιε ίοηνΕτά 

2 

Τ3β1ε$ ννϊίΗ ρτοίεείίνε ίεαίυτεδ 3ΐ1ο\νε<1. ϋγηΕτηίε ίεδίίη§ 

3 

Ρ3(1(1ιη§ οί ρπ>ίεε1ίη§ οφεείδ 

4 

Κιοδίίδ, 1)318, είε., οη εΛ δΐ<3ε οί ΝιΜιεαοΙδ, οτ ούιετ δρεεΐ3ΐ1ν Ερρτονεά 3ΐτ3η§εΓηεηΐ5 

5 

Β3§§3§6 ρΐ 3εε<1 \νίίΗ ρΓοίεείίοη ίοην3Γ<1 

6 

Ι_3Γ£6 0135888, Γ6δΐΓ3ίηηΐ6ηί 3Π(1 ρθδΐίίθΠΐη§ 


Ο&εΓ 3ΓΓ3η§εηίβηΐ5 ΓΠ3γ βε εηιρ1ογε<1 ίί 3η εφίϊναΐεηί Ιενεί οί 53ίεΙγ ίδ 3ε1ιίενε4. 
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4.5 8εαίίη§ εοηδίτυείϊοη 

4.5.1 Α 863ί δΗαΙΙ 1)6 ρΓονί<ΐ6<1 Γογ εαεΗ ραδδεη^ετ αηιΐ ετε\ν τηεηιΗεΓ Γογ \νΗίεΗ (Ηε οΓαίί ίδ εεΛίίίεά 
ίο εαπγ. 3υεΗ 8β3ί5 δΗαΙΙ 1)6 αιταη^είΐ ίη εηεΐοδβιΐ δραεεδ. 

4.5.2 δεαίδ ίϊϋΐοίΐ ίη αάιϋίίοη ίο ίΗοβε ΓεςυίΓεά ιιηύβΓ 4.5.1 αη<3 ν/ΗίεΗ 3Γ6 ηοί ρεττηίίίε(Ι ίο 1)6 υδεά ίη 
Ηαζαπίοιίδ ηανί^αίίοηαΙ δίίυαίίοηδ ογ ροΐεηίίαΠγ (Ιαπ^εΓΟυδ ννεαίΗεΓ ογ §63 εοηώίίοηδ ηεε4 ηοί εοπιρίγ 
ννίίΗ 4.5 ογ 4.6. 8ιιεΗ 363ί5 δΗαΙΙ Ηε δεειιτειΐ αεεοπ!ίη§ ίο 4.4.4 αηΗ οΐεατίγ ίϋεηΐίίιεεί αδ ηοί Ηείη§ αΗΙε 
ίο Ηε 056(1 ίη ίΐ3Ζ3Γ<1οα$ δίίυαίίοηδ. 

4.5.3 ΤΗε ϊηδίαΐΐαίίοη οΓ 863(5 δΗαΙΙ Ηε δυεΗ 35 ίο α11ο\ν αΗεφταίε αεεεδδ ίο αηγ ραπ οΓ ίΗε 
αεεοιηπκχίαΐίοη δραεε. Ιη ρατίίευΙαΓ, ΐΗεγ δΗαΙΙ ηοί οΗδίηιεί αεεεδδ ίο, ογ υββ οί, αηγ βδδεηίίαΐ 
ετηετ^εηεγ εςυίρηιεηΐ ογ ιηεαηδ οί εβεαρε. 

4.5.4 δεαίδ αικί ίΗεΪΓ αίίαεΗηιεηίδ, αηό ίΗε δίτυείυτβ ϊη ίΗε ρΓΟΧίΓηιίγ οί (Ηε δεαίδ, δΗαΙΙ Ηε οί α ίοπη 
αηά (1εδί§η, αη(1 δο ατταη^εά, δοεΗ 38 ίο ηιίηϊπιίζε ίΗε ροδδίΗίΙίίγ οί ίη]υτγ αηΗ ίο ανοί<1 ίταρρίη§ οί ίΗε 
ραδδεηβεΓδ αίίετ ίΗε 3δδοιηε<1 Ηατηαξε ίη ΙΗε εοΐΐίδίοη 6εδί§η εοη<1ίΐίοη αεεοηΐίη^ ίο 4.4.1. ϋαη^εΓουδ 
ρΓο^εεΙίοηδ αηά Πατά ε<ί§65 δΗαΙΙ Ηε εΐίιτιίηαίειΐ οτ ραάάειί. 

4.5.5 δεαίδ, δεαί ΗβΙίδ, βεαί αιταη^εηιεηίδ αηϋ αφαεεηΐ ραιίδ δυεΗ αδ ίαΗΙεδ δΗαΙΙ Ηε (Ιεδί^ηεΗ Γογ ΙΗε 
αείιιαΐ εοΙΗδίοη Οεδίρη αεεείεταίίοη αδ δρεείίϊειΐ ίη 4.3.4. 

4.5.6 Α11 δεαίδ, ίΗεϊτ δυρροΓίδ αη<1 ίΗβίτ άεεΗ αίίαεΗηιεηίδ δΗαΙΙ Ηανε §οοΗ εηετ^γ-αΗδΟΓΗίηβ 
εΠαταείετίδΐίεδ αηά δΗαΙΙ πιεεί ίΗε ΓεςυίΓετηεηίδ οΓ αηηεχ 10. 


4.6 δαίείγ ΗεΙίδ 

4.6.1 Οηε-Ηαη<1-Γ6ΐ6386 δαίείγ ΗεΙίδ οΓ ίΗτεε-ροίηί ίγρε ογ \νίίΗ δΗουΙάεΓ Ηατηεδδ δΗαΙΙ Ηε ρΓονίΗεά 
Γογ αΐΐ δεαίδ ίτοηι ννΗίεΗ ίΗε ΟΓαή ηιαγ Ηε ορεταΐεύ Γογ αΐΐ ΟΓαίΙ \νίΐΗ ΙΗε ^ 0 ιι αεεεΙεΓαίίοη &ογπ ίΗε 
εοΐΐϊδίοη (3εδί§η αεεείεταίίοη εχεεεϋηβ 3§, 38 ρτεδεπΗε<1 ίη 4.3.4. 

4.6.2 δαίείγ ΗεΙίδ δΗαΙΙ Ηε ρτονί<ΐ6<1 οη ραδδεη§6Γ δεαίδ αη<3 επ;\ν δεαίδ, ίί ηεεεδδατγ, ίο οΗίαίη ΙΗε 
ρΓοίεείίνε ρεΓίοΓτηαηεε πιβαδΟΓεδ (ΙεδεηΗεά ίη 3ηηεχ 10. 


4.7 Εχίίδ αη(1 ιηεαηδ οί βδεαρε 

4.7.1 Ιη οκίετ ίο εηβυΓε ίηιηιεώαίε αδδίδίαηεε ίτοιη ίΗε εΓ6\ν ίη 3Π εοιετ^επεγ δΐίιιαίίοη, ίΗε ΟΓενν 
αεεοηυηοΗαΐίοη, ίηε1υ<1ίη§ αηγ εαΗίηδ, δΗαΙΙ Ηε Ιοεαίεά \νίίΗ ιΐυε Γε§απ1 ίο εαβγ, δαίε αηά ςυίείε αεεεδδ 
ίο ίΗε ρυΗΙίε δραεεδ Γγοπι ίηδίάε ίΗε εΓαίί. Ρογ ίΗε δατηε Γεαδοπ, εαδγ, δαίε αη<1 ςιιϊεΐί αεεεδδ ίτοηι ίΗε 
ορεΓαίίη§ εοπιραΓίτηεηΙ ίο ίΗε ρυΗΙίε δραεεδ δΗαΙΙ Ηε ρΓονί<1εί1. 

4.7.2 ΤΗε άεδΐ§η οί ίΗε εταίί δΗαΙΙ Ηε δυεΗ ίΗαί αΐΐ οεουραηίδ ηιαγ δαίείγ εναειιαίε ίΗε ΟΓαίί ίηίο 
δυτνίναΐ εταίί υη<ΐ6Γ αΐΐ εηιετβεηεγ εοηώίίοηδ, Ηγ (Ιαγ ογ Ηγ ηί§Ηί. ΤΗε ροδϋίοηδ οί αΐΐ εχίίδ ννΗίεΗ 
ιηαγ Ηε 1156(3 ϊη αη ετηετ^εηεγ, αη<1 οί αΐΐ 1ίίε-δανίη§ αρρίίαηεεδ, ίΗε ρΓαεΙίεαΗίΙίίγ οί ίΗε βναευαίίοη 
ρτοεε<1ιΐΓ6, αη<1 ίΗε εναευαίίοη Ηπιε ίο εναειιαίε αΐΐ ραβδεη^βΓδ αη»! εΓ6\ν δΗαΙΙ Ηε άετηοηδίταίετί. 

4.7.3 ΡυΗΙίε δραεεδ, εναευαίίοη τουίεδ, εχίίδ, Ιίίε^αεΗεί δίο\να§ε, βυτνίναΐ ΟΓαΠ δίο\να§ε, αηά ίΗε 
ετηΗαΓίαΙίοη δίαΐίοηβ δΗαΙΙ Ηε εΐεατίγ αη<3 ρεπηαηεηίΐγ ηιατΗεά αη<ί ί11υτηίηαίε<1 αβ ΓερυίτεΠ ίη 
εΠαρίδΓ 12. 
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Γ”"” 1 * ίηίΙ086< ’ 8ρ "“ “"““Μ 

«<-* Λ “ο„Γο Λ Ρ^-Ι ΑΙ! εχίκ **, 

=£-. γτ^ ΕΒΊΕΖ * μλκ^λτ 

εεφίίτειηεηΐδ οΓ 4.7.3 3ηά 4.7.11 ητε εοτηρίίετΐ \νί(Η. * *“ Ρ '“ Ι ρΓονι<Ι '"8 «* 

7.4.4“πΐ ^ 5Ρ3 “ 5 ” ^ θί «" "* I* ·*Μ « «™ρ Κ3ηΜ 

4.7.7 Τ6ε 01051118, ΙηιοΗοΐβ αηά !οο6ιη£ 3τπη£εΓηεηΒ Γογ εχίι$ $Μ| Κο . 11Γ .}. ,, . .. 

ερρ^εηι ιο Λε Γ,ρρΓορηΜο ε Γ ε«. η,επΛετ «ι,εη Λε Ποογ* μ £Ζ / “ "““ί 

- -= 

Ζ^«Τ ρε ορ,, “ 'οοΙ^Γ^Τ 

"ν^Ηο“ 0 ΓΪ'^ ί0Γ 3 ^ 5 “' 1,6 «*·“»* ·° 4»·» *» εη*™ 8 „* „ ρί< , 

4 7,1 ’ ^°° Λο1 ^- 1*Μα*, 6ίε ·> ρτονίάβά ίο £ΐνε 300655 ίτ οηι {Ηβ ίη^ε ίο 6χι(δ , <- ... 

4.7.12 Αί 1©38ί ί\νο αηο&κίηιςίαΐ εν3€ΐΐ3ίιοη ραίΗδ $1ΐ3Η }χ βν^ϋπΗΙε ίη Γ λ,ρ Ι10α Λ# · . 

εν^ΓοΓειΓ'Ϊΐίεΐ'Γ'ΙΐΜ ΛΡ ° $Κΐ “ Λ “ ΙκΙυ8Κ ^εα,ειίοη Μίιίκ «ία 6ε .«ύΜΛεΤώε 

^ "> ^ -*-» 

^ηο, Τ' ^ ΓθΓη1 1,8,1 οί ,|κ Ρ* 1 * «Μ 

ίη Γ Τ ΟΓ , Ρ3δ8βη8βΓ 0Γ3ί1 31X0 700 01111 ίθΓ 0«8Ο ΟΓβΛ. Τΐΐϊδ νίώΚ ΓΠ3Υ ί* π^Η 

επ,ρΐ“εΓ ΖΖΙΓ' 1 ^™* ϊ3 Κ ™ 6 8ΡΒ “ 8 *"= ρεΓί ° η8 8,6 "« η«π»Π>. 

Ηη^,ηΐ Η, , ρ , °* "° ΡΓΟίΓ115ΙΟηϊ ΐη «ν30113ίΐθη Ρ 3ίΗδ \νΗκ* οοΐΐΐϋ 031156 ϊηΐϋΓν 6Π8η3Γ6 

ΰ1θΐΗΐη§, (13Π13§6 1ΐφ3<*βίδ ΟΓ Γ65ϋποί ενυουαποη οι Ρ6Γ80Π8. 3 ^ 

4.7.14 Αάεςυαίε ηοίίεεβ δΗβΙΙ I* ρΓϋνκΙεά ίο ώ Γ εεί ρ35δβη δ εΓδ Ιο εχΐίδ. 


4 7 15 Ριονίείοη ϊΜΙ I* οη ΙχμπΙ ίοτ βΟχΑαχο «α™, 10 **^ *&*?!£ 

ϊ^Ιςζγ· Ά*ζΆ - X- ΧΓ::: ΐΒ ,ν^>« -' 

8ίτηίΐ3Γ βώη§δ. 

™ Ε,ΤΤίΛΕ Γ^= -=£"”~ΗΞ·,“ 

Γοαήηεΐγ εηίετε<1 ογ εοηίίηιιουδίγ τηβηηεθ, πιαγ Ηε Ρ Γονΐ(1«1 ™Λ * 5ΐη 6 1β πιεπηδ οί «καρέ. 


4.8 Ενβουβϋοη ίίιηε 

4 8 1 Τ1ΐ6 ρΓονϊβίοηδ ίοΓ ονΗουοϋοη Αύ\ Ιχι άοδίριοιΐ δοΛ ΙΜ Λο οπώ ο® I*; “*7 

Χο>>ΧΞ1 ^ 4 1 * 0 = οί ο„ο «Η οί Αο — «- ^ Γ,ο οΓ Γ^ οη 
7.4.2 ΙΌγ 3 Γ 03 Β οί ηι^οΓ ίιτε ΙιβζβκΙ εκ»» εββτ δΐι^αοΐιηβ 3 ρεηοά οί 7 πιιη ίοΓ ιηιίΐΒΐ ^ίθοΐ,οη 

εχίίηβΐιίδΐιϊηβ βείίση. 


(8ΡΡ-7) 

Εν&αΐίίίιοη Ρητέ-- 


(ιηιη) 


ννΙιεΓε: 


8ΡΡ = δίπιείυπιΐ ίΐΓβ ρΓοίεείίοη ίίιηε (ιηΐη) 

^ °”'Γ ΧΓΓ £ 

Αώτώιίδΐηΐίαη ίη οοηηοοίοη «Μι Λο ορρτονδΐ οί «κ ίηδυΐδίίοη 

αηά ΗυιΚΙεΓδ ίη ρΐαηηιηβ Αε εναα^ίοη άετηοηδ^Ροη Γεςηιιεύ ιη 4.8.3. Πιε ενΗαιβΙιοη ραχχΟακ 
δΗίΐΙΙ ϊηεΗκΙβ: 


1 Λε ειηεΓβεηογ 3 πηουηεεηιεηί τηίκΐε Ηγ ίΗε ητιαδίει·. 


.2 οοηίΒΟΐ \νιίΗ Ηβδε ροιΐ; 

.3 ίΗε όοηηίηβ οί Ηίερε^εΐβ; 

.4 ΓΠΒΐιηίηβ οί δατνίν&Ι εταίΐ &ηύ ετηετββηογ δίβίίοηδ; 

.5 ώε δΗηΟίηβ άο\νη οί ιη&εΗίηεΓγ βηά οι) ίίιεί δηρρίγ Ιϊηεδ; 

.6 ίΗε οπΙεΓ Ιο εναειιβίε; 

.7 ίΗε (Ιερίογτηεηί οί δΐιτνίν»! ετ»Λ αηά πΐΒΓΪηε εδε 3 ρε κγβίετηβ αηά Γεβειιε Ηοαίδ; 
.8 ίΗε 1>οννδίηβ ίη οί δΐιτνίναΐ ογεΛ; 

.9 ίΗε βυρετνίδίοη οί ρ 3 δδεηβεΓδ; 


Ρ,είετ ιο Ριβ Οακίβϋηεδ Ιο ί>β 4βνβΙορβ<1 βγ Λβ Οτβ&ηίζΒίϊοη. 
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.10 ίΒε οπίετίγ εν3ειΐ3ίϊοη οί ρ3δδεη§6Γδ υηΰεΓ δυρεπάδΐοη; 

.11 οΓβνν εΒεεΙοη^ ΰΐ3ί »11 ρ3δδεη§6Γ3 Β3νε Ιβϋ ΐΗε ογηΛ; 

.12 ίΒε ενδευβίίοη οί ετε\ν; 

.13 Γε1ε35ΐη§ ΙΒε δυτνίνβΐ ογβΛ ίτοιη ίΒε εΓβΰ; βηΰ 

.14 ίΒε τη3ΤδΒ3ΐ1ίη§ οί δυτνίναΐ ογεΛ Βγ ίΒε Γβδειιε Βοβί, ννΗεΓε ρΓονίΰεΰ. 

4.8.3 ΑεΒίενεπιεηΙ οί ΰιε Γεςυίτεΰ ενβευαίΐοη ώηε (38 3δεεΓί3ίηεά ίη 3εεοΓ(1αηο8 ννίΰι 4.8.1) δΗπΙΙ 
Βε νεηβεΰ Βγ 3 ρηείϊεβΐ ΰεπιοη3ΐΓ3ΐίοη εοηΰυείεΰ ιιικΙογ εοηίτοΐΐεΰ εοηάίίίοηδ ϊη Ββ ρκδεηεε οί ίΒε 
Αώτιίηΐ 3 ΐΓ 3 ΐίοη, πηΰ δΰβΐΐ Βε ήιΐΐγ ΰοαηηεηίβά 3ηΰ νετίβεΰ ίοΓ ρ35δβη§εΓ ογεΛ Βγ ΰιε ΑώηίηίδΰηΗοη. 

4.8.4 Εν 3 αΐ 3 ίϊοη ΰετηοηδίτΗίίοηδ δ1ΐ3ΐ1 Βε οβίΓΪεΰ ουί ννίΰι άυε εοηεεπι ίοτ ΰιε ρτοΒΙεπίδ οί ηΐ388 
πιονεηιεηΐ ογ ρεηΐε αεεεΙείΈΰοη ΗΒεΙγ ίο 3τίδε ίη 3η ετηεΓβεηεγ δίίυπίίοη ννΒεη Γ3ρίΰ εναευαίίοη ί$ 
ηεεε 583 τγ. ΤΗε εν&ειΐ 3 ΐίοη ΰειηοηδίπιΐίοηδ δΒβΰ Βε ϋτγ δΒοΰ ννίΰι ίΒε δίίτνίναΐ αηΛ ϊηίΐίβΐΐγ ίη ίΒείτ 
δίοννεΰ ροδίΐίοηδ υηΰ Βε εοηΰυείεΰ 38 ίοΐΐοννβ: 

. 1 ΤΒε εναειίΕΐΐοη ήπιε οη ά ε 3 ίε§ 0 Γγ Α ετ3ΰ δΒηΙΙ Βε ίΒε ώηε είαρδεΰ ΰοιη ΙΒε τηοιηεηΐ 
ίΒε ίΪΓδί αΒΗηΰοη επιΛ βηηουηεειηεηΐ ίδ §ίνεη, ννίΰι ηηγ ραδδεη^ετδ ΰϊδίηΒυίείΙ ίη 3 
ηοππ 3 ΐ νογ 3 £ε εοηβ§ιΐΓ3ϋίοη, υηίιΐ ίΒε ΐ3δί ρεΓδοη Ηβδ εχηΒ3Γΐίε<1 ϊη 3 8ΐιτνίν3ΐ ΟΓβΰ, 3ηΰ 
δΒαΙΙ ίηεΐυΰε ίΒε ίΐηιε ίοΓ ρ3δδεη§εΓ8 3 ηΰ ετε\ν ίο <1οη 1ϊίε)3θ1ίεΐ3. 

.2 ΤΒε εν 30 ΐΐ 3 ΐϊοη ιίπιε οη 3 03ίε§0Γγ Β εΓ3ή 3ηΰ ε3Γ§ο ογηΛ δΒαΙΙ Βε ίΒε ίϊιηε είβρ&εύ Ιτοηι 
ΰιε ιηαπιεηί ΰιε οπΙβΓ Ιο ηΒηγκΙοπ ίΒε ετ3ΰ ΐ$ §ίνεη ιιηίίΐ ίΒε Ιπβί ρετδοη Β3δ επιΒαΛεί! ίη 
3 δυτνίνηΐ 0 Γ 3 β. Ρ 38 δεη§ 8 Γδ αηΰ εκνν πΐ3γ Βε ννεβπηβ 1ίίε)3ε1ίεΐ8 3ηΰ ρΓερ3τεΰ ίοΓ 
εναειιηίίοη, αηΰ ιΗεγ ηιηγ Βε ΰίδΰίΒυΙεΰ 3ΐηοη§ 388επιΒ1γ 8ί3ίίοη8. 

.3 Ρογ 311 ογεΛ ΰιε ενβαηΐίση ώηε 8 Β 3 ΙΙ ίηεΐυΰε ΰιε ίϊιηε ηεεε883Γγ ίο ΐ3οηεΰ, ίηίΐαίε 3ηΰ 
δεειίΓε ΰιε δυτνίνβΐ εταίί αίοπ^δίΰε Γ63ΰγ ίοτ εηιΒΗτΡϊΰοη. 

4.8.5 ΤΒε ενααιαίίοη ίΐηιε βΒβΗ Βε νεηΰεΰ Βγ 3η ενβευηίϊοη ΰετηοηδίιηίίοη \νΗίεΒ δΗηΙΙ Βε 
ρειίσπηεΰ ιΐδίη§ ΰιε δΐιτνίνυΐ επιΰ 3 ηΰ εχίίδ οη οηε δίΰε, ίοΓ ννΙιίεΒ ΰιε εν30ΐΐ3ίίοη 3η3ΐγ8Ϊ8 ίηΰίεβίεδ 
ίΒε §τε 3 ίεδί ενηευβίίοη ίϊιηε, ννίΰι ίΒε ρ3δδεη§εΓδ αηΰ 0 Γε\ν αΐΐοεηίεΰ ίο ίΒετη. 

4.8.6 Οη απ 3 ΰ ννΒεκ 3 Ηαΐί ίππΐ ίδ ίιηρΓ3είίο3Β1ε, ίΒε ΑώηίηϊδίΓ3ΐίοη ηιβγ εοηδϊΰεΓ 3 ρβΓίίβΙ 
εν 3 εη 3 ΐίοη ίππΐ υδίη§ 3 Γοηίε ννΒίεΒ ΰιε εν3ειΐ3ίίοη αηηίγδίδ δΒο\νδ ίο Βε ίΒε τηοβί ετίΐίεβί. 

4.8.7 ΤΒε ΰεηιοηδίτΕΐίοη δΒβΗ Βε εαττϊεΰ ουί ίη εοηίτοΰεΰ οοηΰίίίοηδ ίη ίΒε ίο11οννίη§ πΐ3ηηεΓ ίη 
εοηιρΒβηεε \νίΰι ΰιε εν3ϋΐΐ3ίίοη ρΐ3η. 

.1 ΤΒε ΰεπιοη 5 ίΓ 3 ΐΐοη δΰβΐΐ εοιηηιεηεε ννίΰι ίΒε 0Γ3ΰ 3ΰθ3ί ίη ΒπτΒοαΓ, ίη Γε38οη3Β1γ εηΒη 
εοηΰίίίοηβ, ννίΰι βΗ πιβεΒίηετγ βηΰ εςαίρπιεηΐ ορετ3ίίη§ ίη ΰιε ηοπη3ΐ 8ε3§οίη§ 
εοηΰίίϊση. 

.2 Α11 εχίίδ 3 ηΰ άοοΓδ ίηδίΰε ΰιε ετ3ΰ δΒβΰ Βε ίη ίΒε 83πΐ8 ροδίΰοη 3» ΰιεγ βτε υηΰεΓ 

ηοπη3ΐ δε3§οίη§ εοηΰίΐίοη. 

.3 δβίείγ Βείίδ, ίί Γεςυίτεΰ, δΒβϋ Βε ί3δίεηε<1. 
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.4 ΤΚβ εναοικιίίοη τουίεδ Γογ βΗ ρ3$δεη§βΓδ 3ηϋ εΓε\ν βΒεΙΙ Βε δΐιεΒ ΛβΙ ηο ρεΓδοη ηεε<1 
εηίεΓ Λε ννβίετ <1υηη§ Λε ενβευβίϊση. 

4.8.8 Ροτ ρΗ55εη@εΓ ογηΛ, ά ΓερΓεδεηίηίίνε εοτηροδίίίοη οί ρεκοηβ ν/ίΛ ηοππαΐ ΗεαΙΛ, Ηει§Ηί 3ηό 
\νεί§Ηΐ δΗαΙΙ Βε υδεύ ϊη Λε άειηοηδίΓΕίίοη, 3ΐι<1 δΒαΙΙ εοηδίδί οΓ ιΙίΙϊβΓβηΙ $εχεδ 3Π(1 3§εδ δο &γ 3δ ίί ϊδ 
ρΓΕείίεβΒΙε 3ΐκί ΓεβδοηΕΒΙε. 

4.8.9 Πιε ρεΓδοηδ, οΛβΓ Λβη Λε εΓε\ν δβίεείείΐ Ρογ Λε άειηοηδΙπΛοη, δΗβΗ ηοί Ηβνε Βεεη δρεεΛΙΙγ 
ώϋΐείΐ ίοτ κυεΗ 3 (ΙετηοηδΓτ&ίίοη, 

4.8.10 Αη εηιε^εηεγ ενβειίΕΐίοη άετηοηδΙτΕΠοη δΗβΙΙ 1» εατπε<1 ουί Ρογ αΐΐ ηενν <1εδί§ηδ οΓ 
Ηί^ΐι-δρεεά ογεΛ αη<1 Γογ οΛογ ογ 3Α ν/Ηετε εν3θΐ3ίίοη 3ΐΤ3η§επΐ6ηί5 ΛΓΤεΓ δΐιΒδίβηίίαΙΙγ ίτοιη Λοδε 
ρΓενίοιίδΙγ ΙεδΙεΛ 

4.8.11 ΤΒε δρεείΒε ενβειίΕίΐοη ρτοεεΛιτε ΓοΙ1ο\νεά ώιηη£ Λε επιή'δ ίηίίίβΐ άειηοη$ίπιίίοη οη ννΗΐεΒ 
εειββεβΐίοη ίδ Β3δε<1 δΒαΙΙ Βε ίηεΐυάεβ ϊη Λε ογεΒ ορετ3ίίη£ ηΐΕηιιηΙ Ιο§εΛεΓ ννϊΛ Λε οΛογ 
ενβειίΕΐίοη ρτοεεΛιτεδ εοηί3Ϊηε<1 ΐη 4.8.2. Ε)ιιηη§ Λε (ΙεπιοηδίΓβίίοη, νίβεο τεεοπ1ιη§δ δΙίΗΐΙ Βε ΓΠ3(1ε, 
6οΛ ίηδίάε 3γκ 1 οιιίδίβε Λε επιβ, ννΗίοΗ δΐιαίΐ Λιτή ϊη ίηίε£Τ3ΐ ρβτΐ οΓ Λε ΙτΗίηίηρ ιπεποεΙ ΓεοπίΓειί 
Βγ 18.2. 


4.9 Βα§§3§6, $(0Γ6δ, $Βορ$ 3ηά 03Γ§ο εοιηραΓίιηεηίδ 


4.9.1 ΡΓονίδΐοη δΒαΙΙ Βε τηβάε Ιο ρκνεηί 5ΗίίΚη§ οΓ Βα§§3§ε, δΙοΓεβ επ< 3 ε3τ§ο εοπφβτΛιεηί 
εοηίεηίδ, Β3νίη§ &ιε γ6§3γ< 1 Ιο οεεαρϊεά εοΐΏρΕΓϋηεηίδ 3η(1 αεεεΙετΕίιοηδ Ι&εΐγ Ιο 3Πδε. ΙΓ 
δ3ίε§ιΐ3Γ(1ίη§ Βγ ρο8ΪΙϊοηίη§ ίδ ηοί ρΓ30ίίε3Β1ε, 3<1εςιΐ3ΐβ ιηε3ηδ οί Γβδίτβΐηί Γογ Β3§£3£6, δίΟΓΟδ 3ΐκ1 
εαΓ§ο 3Ϊ1311 Βε ρτονϊ<3ε<1. δΒεΙνεδ ηγμΙ ονετΗεΒί! δΒεΙνεδ Γογ δίθΓ3§ε οί 03πγ-οη Βα£§3§ε ίη ρυΒΙίε 
βρΕεεκ δ1ΐ3ΐ1 Βε ρΓονκ1ε<1 \νίΛ 3^εςιΐ3ΐε ητεβηδ Ιο ρτενεηί Λε 1υ££3§ε ίτοιη Γε11ϊπ§ ουί ίη βηγ 
εοηΛίίοηδ ΛαΙ πΐ3γ οεειίΓ. 

4.9.2 Οοηίτοΐδ, εΐεείτίε εςιιϊρηιεηί, Ηί§Η-ίεπιρεΓ3ίιΐΓε ρ3Πδ, ρίρείΐηεδ ογ οΛετ ίΐεπίδ, Λε <ΐ3ΐΏ3§ε ογ 
Γ 3Ϊ1ιιτε οΓ \ν!ιϊεΗ εου!<1 βίϊεεί Λε 53Γε ορεΓβΙίοη οΓ Λε ετβΟ ογ ννΗΐεΗ ηΐ3γ Γε^υίΓε βεεεδδ εΓε\ν 
πιεηι1)εΓδ Λιηη£ 3 νογβ^ε, δΗπΙ! ηοί Βε 1οε3ίε<1 Λ 1>3§@3§ε, δίοΓε 3η(1 ε3Γ§ο εοηιρβΓίιηεηΙδ ιιηίεδδ δυεΒ 
ίίεηΐδ 3τε ΕίΙεήΐΐΕίεΙγ ρπ>1εε1ε(1 δο Λβί ίΚεγ εαηηοί Βε <ΐ3πΐ3§ε(1 ογ, \νΚετε 3ρρ1ΐε3Β1ε, ορεΓ3ίε<3 
ίη3(1νεΓΐεη11γ Βγ 1οβΛη§, Βγ υη1ο3<ΰη§ ογ Βγ ηιονεπιεηΐ οί Λε εοηίεηίδ οί Λε εοΓηρβτίηκηί. 

4.9.3 Ρο3<1Λ§ Ιιτηιίδ, ίί ηεεεδδΕτγ, δΗβΙΙ Βε <1ιΐΓ3ΒΙγ Γη3τ1εε<1 ϊη Λοδβ εοπιρΕΓίιτιεηίδ. 

4.9.4 Η3νϊη§ Γε§3τά ίο Λε ρυιροδε οί Λε επΛ, Λε εΐοδίιτεδ οί Λε εχίεήοΓ ορεωη^δ οί Λε Ιυ£§3§ε 
3Π(ί 03Γ§ο εοηιρΕΓίηιεηΙδ 38 \νε11 38 δρεεί3ΐ·ε3ίε§οιγ' δραεεβ δ!ΐ3Η Βε ΕρρΓορηβΙεΙγ \νε3Λεηί§Ηί. 


4.10 Νοίδε ΙενεΙδ 

4.10.1 ΤΒε ηοί βε Ιενεί ίη ρυΒΙίε κραεεδ 3η<1 ετε\ν 3εεοηιηιοίΐ3ίίοη 3 Β 3 ΙΙ Βε Ιίερί 35 Ιο\ν 35 ροβδίΒΙε ίο 
εηβΒΙε Λε ρυΒΙίε 3ί1(ΐΓε5δ δγβίετη ίο Βε Βεατά, 5 Β 3 ΙΙ ηοί Λ §εηετ 3 ΐ εχεεεά 75 <3Β(Α). 

4.10.2 ΤΒε ηίΗχϊηιηιη ηοΐδε Ιενεί Λ Λε ορετ3ίίη§ εοΓηρΕίΐηιεηί δΗοΙΙ ηοί Λ §εηετη1 εχεεείΐ 65 <1Β(Α) 
ίο Γ3εί1ίί3ίε εοητηιαηίε3Ποη \νίΛίη Λε εοπιραΓίΓηεηί 3ηβ εχίεπίΕΐ Γ3<ϋοεοτηηιυηίε3ίίοη5. 
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4,11 Ρτοίβείΐοη οί ίΐιβ ετε\ν αηθ ρα$$εη§εΓδ 

4.11.1 Είϊίεϊβηί £υ3κ1 Γ3ΐΐ8 ογ Βυ1\ν3Γΐ<5 8 Βηϊ Βε β«ε<1 οη ηΙΙ βχροδβίΐ ρ 3 τίδ οί άεείίδ ίο ννΊηοΗ οΓβνν ογ 
ρΕ886η§εΓδ Βανε Εεεεδδ. ΑΙίεπίΕΐίνβ 3ΓΓ3η§ειηεηί3 δυεΗ 38 83 &ίγ 1ΐ3πιβ$$ε8 3η<1 ^είτ-δίδγδ ιηαν Βε 
3εεερ:ε<1 ίί ίΗεγ ρτονίβε 3η είμιΐν3ΐβηί Ιβνεί οί 33ίβίγ. ΤΗε Βεί^Ηί οί ίΒβ Βυίχναι^δ ογ §ιΐ3π1 Γ3Ϊ18 $Η 3 Π 
1>ε αΐ 1ε35ί 1 ιη ίτοιη ΐΗε όβείί, ρτονίίΐείΐ ΐΒαί \νΗετε ίΒίδ Βεί^Βί \νου1<1 ϊηίετίετε \νίίΗ ίΒε ηοππαΐ 
ορετ3ίίοη οί ίΒε ετββ, ά Ιεδβετ Βεϊ^Ηΐ πΐ3γ Βε 3 ρρΓθνβά. 

4.11.2 ΤΒε ορεηιη§ Μο\ν ίΒε Ιον/βδί εοιιτδε οί ώβ §ιΐ3Γ(1 γει1$ δΒβΙΙ ηοΐ εχεεεϋ 230 ιτιτη. ΤΒε οίΒετ 
εοιίΓδβδ $Η3ΐ1 Βε ηοΐ ηιοτε ίΒαη 380 ηττη 3ρατΙ. 1η ΙΒε 0386 οί ετββ γνίΐΗ τοιιη<1β<1 ^ιιηνναΐεδ ίΒε §ιΐ3Γ(1 
Γ3Ϊ1 5ΐιρροΓΐ8 δΚαΙΙ Βε ρΙπεεΟ οη ΐΗε ββί οί ίΒε Ββείε 

4.11.3 δαίΐδίαείοτγ ηιεβηδ (ίη ίΒε ίοιτη οί £υ3π1 ηιίΐδ, Ιίίε 1ιηε$, §αη£\ν3γ8 ογ ηηίΐεπίεείί ρ 3883288, 
είο.) δίΐ3ΐ1 Βε ρΓονϊ( 1 ε <1 ίοΓ ίΒε ρτοίβείιοη οί ίΒε ετενν ϊη §είίιη§ ίο πηά ίτοιη ίΒείτ ςυ3Γίετδ, ίΒε 
ηιαοΒιηειγ' δρ3εε 3η(1 εΗ οίΒετ ρατίδ ιΐδβίΐ ϊη ίΒε ηεεε583ΐγ \νοτ1ί οί ίΒε ογεΛ. 

4.11.4 Όεείί 03Γ§ο ε3ΐηε<1 οη 3ηγ ετ3β δΗβΙΙ Βε 50 8ίο\νε<ί ίΒβί βηγ ορεηίη§ ννΚίεΗ ϊδ ή \ν 3 γ οί ίΒε 
ε3Γ§ο 3ηά ννΗίεΒ βΐνεδ βεεβδδ Ιο 3η(1 ίτοιη ΙΒε ετενν’δ ςιοΕΠοΓδ, ίΒε οιβεΒίηετγ δρΕοε 3η(1 311 οίΒετ ρατίδ 
υδε<1 ίη ίΗβ ηεεεδδατγ \νοτ!ί οί ΙΒε ετββ, εοη Ββ ρτορετίγ εΐοβεί! ηπ<1 δβευτεβ 3 §αίηδΙ ΐΗε αώηίδδϊοη οί 
\ν3ίετ. Είϊεείίνε ρτοΐεείΐοη ίοτ ΙΒε οιε\ν ϊη ΙΒε ίοιτη οί £ΐΐ3π! Γ3Ϊ1δ ογ Ιίίε Ιίηεβ δΗαΙΙ Ββ ρτονί(1ε<1 3 Βονε 
ίΒε άεοΐί ε3τ§ο ίί ίΗετε ίδ ηο εοηνβηίεηί ραδδΕ^ε οη ογ Ββίονν ΙΒε άεείί οί ίΒβ εταβ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 5 

βΙΚΕσΠΟΝΑΕ ΟΟΝΤΚΟΕ 8Υ8ΤΕΜ8 


5.1 Οεη6Γ3ΐ 

5.1.1 Ογ&Λ δΗβΙΙ 1)β ρΓονϊ(1β(1 ννϊΐΤι τηε3ηδ Γογ <1ιτεείίοη3ΐ εοηίτοί οί 3<1εφΐ3ίε δίτεη^ίΗ 3ηά δπίίβΗΙε 
άβδί^η Ιο εηαΗΙε ΙΗε οΓ^ίΙ'δ Ηε3(ϋη£ 3ηά (ϋτεείίοη οί ίπινεί Ιο Ηε είΤεοίίνεΙγ οοηΐτοΗαΙ ίο ΰιε 
τηαχίιηιίΓη εχίεηί ροδδίΗΙε ϊη ίΗε ρΓεν3Ϊ1ίη§ εοη<ϋΐίοη$ αικί εΓ3ίί δρεε<1 ννίίΗουί ιηκίαε ρΗγδίεαΙ είΤοΛ 
31 311 δρεειίδ &ικ1 ϊη ηΙΙ οοη<Πίίοηδ Γογ ννΗίεΗ ίΗε 0Γ3ή Ϊ8 Ιο 1)6 εεΠίίϊε3ΐε<1. ΤΗε ρετίοιτηαηοε δΐιαίΐ 1)ε 
νεηΩε<1 ίη 3εεοπΐ3ηε6 ννϊίΗ &ηηεχ 9. 

5.1.2 ΟΐτεεΙίοηΕΐ εοηίτοί τη3γ 6ε ΒεΚίενεΩ 6γ τηεβηδ οΓ ειγ ογ ννπίετ πιά<1εΓ5, Ιοίΐδ, ίΐ&ρδ, 3ίεεΓ361ε 
ρΓορβΠεΓδ ογ ]είδ, γβνν εοηίτοί ροτίδ ογ δίάε ίΗηΐδίετδ, (ϋίΤβτεηΙϊβΙ ρτοριιΐδίνε (Ηηΐδί, ν3τί361ε ^εοηιείιγ 
οΓ ίΐιβ εταή οτ ίίδ ΙίΗ-δν,δίεΓη εοπιροηεηίδ ογ 6ν ά εοτηΗιηαίίοη οΓ ίΗεδε <3ενίεεδ. 

5.1.3 Ρογ ίΗε ρυτροδε οί ίΗίδ εΗδρίετ, α ϋΐΓεείίοηβΙ εοηίτοί δγδίεπι ίηείικίεδ αηγ 3ίεβπη§ Λνίεε οτ 
ίΐενίεεδ, βηγ πιεο1ΐ3ηΐεΗΐ ΙίηΗα^εδ 3η<1 &11 ροννετ ογ ηιαηααΐ άενΐοεδ, εοηίτοΐδ 3 η<ί 30ίιΐ3ίίη§ δγδίεπίδ. 

5.1.4 Αίίεηίϊοη ϊδ 0Γ3\νη ίο ίΗε ροβδίΐνίΐϊΐγ οΓ ίηίετβείϊοη 6είννεβη (ϋτβείιοηαΐ εοηίτοί δγδίεπίδ 3η<1 
8ΐ3ΐ)ί1ί83ΐϊοη δγδίετηδ. \ΥΗετε $υεΗ ίπίεταεΐίοη οεευτδ ογ ννΗετε Γΐαβί-ρυτροδε εοπιροηεηίδ βτε Ωίίβ(1, 
ίΗε τε^υΪΓετηεηΐδ οΓ 12.5 3η<1 εΗβρίετδ 16 αηε! 17 βτε 3ΐ§ο ίο 6ε εοτηρίίείΐ χνϊΐΐι, 3δ 3ρρ1ίθ361ε. 


5.2 ΚβΙΐαΗίΙίίν 

5.2.1 ΤΗε ρπΛαΗιΙίίγ οί Ι 0 Ι 3 Ι Γδϊΐυτε οΓ 311 άίΓεεΙίοηαΙ εοηίτοί δγδίετηδ δΗβΗ 6ε εχίτεπιείγ τετηοίε 
ννΗεη ίΗε εταΛ ΐδ ορεταίίη§ ηοπηβΐΐγ, ϊ.ε., εχε1υ<Ρη£ ετηεΓ§εηεγ δίίυπίίοηδ δτιεΗ 3$ ^Γοιιτκΐίηβ, 
εοΙΗδίοη ογ 3 π)3]ογ Ωτε. 

5.2.2 Α <ίεδϊ§η ϊηεοτροτ3ίίη§ α ροννετ άτίνε ογ 3η βείυβίϊοη δγδίεπι ειηρ1ογίη§ ρο\νετε<1 εοηιροηεηίδ 
ίοτ ποππηΙ (1ΪΓεεΙίοη3ΐ εοηίτοί δΗβΙΙ ρτονϊίΐε 3 δεεοη<ΐ3τγ ητεβηδ οί 3είυα1ϊη§ ίΗε άενίεε ιιηίεδδ αη 
3ΐίεπΐ3ίίνε δγδίεπι ϊδ ρτονϊ<1ε(1. 

5.2.3 ΤΗε δεεοηύβτγ τηεαηδ οΓ 3είϋ3ίΐη§ ίΗε (Ητεείίοηβΐ εοηίτοί άενίεε ηιαγ 6ε τηβηΐΰΐΐγ ώΗνεη 
ννΗεη ίΗε Α<1πιίηίδίΓ3ΐϊοη ϊδ δηϋδΩείΙ ίΗ3ί ίΗίδ ϊδ 3(1εςιΐ3ΐβ, 6ε3τΐη§ ίη τηίη<1 ίΗε ετβΗ’δ δίζε αηιΐ (1ε$ί§η 
αη<1 3ηγ ΙήηϊΙαΙίοηδ οΓ δρεεά οτ οΐΗετ ρατβτηεΙεΓδ ίΗαί τηβγ 6ε ηεεεδδβτγ. 

5.2.4 ΤΗε (Ητεείίοηαΐ εοηίτοί δγδίεπίδ δΗβΠ 6ε εοηδίτυείειΐ δο ίΗαί 3 5ΐη§1ε Γδίΐιιτε ίη οηε <1τίνε ογ 
δγδίεπι, 33 3ρρΓορπ3ίε, ννϊΐΐ ηοί τεητίετ 3ηγ (ΐΗετ οηε ίηορετ361β ογ ιιη361ε ίο 6πη§ ίΗε επιίΐ ίο & 83ίε 
δίίαβίϊοη. ΤΗε Αώηϊηίδίτ3ίίοη ηΐ3γ βΗονν 3 δΗοτί ρεήοίΐ οί ίίτηε ίο ρεππίί ίΗε εοηηεείίοη οΓ 3 
5εεοη<ΐ3Γγ εοηίτοί (ίενίεε ννΗεη ίΗε (1εδί@η οΓ ίΗε ετηίΐ ϊδ δηεΗ ίΗαί βιιεΗ (Ιείβγ ννϊΐΐ ηοί, ίη ίΗβίτ 
ορίηϊοη, Η3Ζ3Γ(1 ίΗε ετβίί. 

5.2.5 Α ί3ί1υτβ τηοίΐε 3η<1 είΓεεί 3η3ΐγδϊδ δΗ3Η ίηεΐαείε ίΗε <ϋτεοίίοη3ΐ εοηίτοί δγδίεητ. 

5.2.6 ΙΓ ηεεεδδατγ ίο 6ηη§ ίΗε εταΗ ίο 3 δβίε εοηίΐίίίοη, ροννετ (Ιτίνβδ Γογ (1ιτεείίοη3ΐ εοηίτοί (Ιενίεεδ, 
ιηε1ικ1ιη§ ίΗοβε τεςτιίτεά ίο <Ητεεί ίΗηΐδί Γοηνητό ογ 3δίειη, δΗβΗ Ηεεοτηε ορετ3ίίνε 3\ιίοπΐ3ίιε3ΐ1γ, αη<3 
Γεδροηό οοττεείΐγ, ννίίΗίη 5 5 οΓ ροννετ ογ οίΗετ ίΗιΙιιτε. Β3εΗ-νιρ εΐεείτίεαΐ δγδίεπίδ ηΐ3γ 6β τεςηιτεΗ 
Γογ ίΗε δΐ3τΐίη§-ϋρ ίίηιε οΓ &η 3υχί1ί3τγ όίεδεί 3εεοπϋηβ ίο 12.2 ογ 3η επιετ^επεγ ίΐίεδεί βεηοΓΒίοτ 
3οεοπ1ίη£ ίο 12.3.6. 
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5.2.7 ΟΐΓβοίίοη&1 εοηίτοί άενϊεεδ ιηνο1νίη§ ν3η 3 Β!ε αεοτηείιγ οί ίΒε οτεΛ ογ ίι 8 ϋή δγδίετη 
εοηφοηβηίδ 8Βη 11 «ο ί3τ 35 .8 ρπιοϋα,Μβ, Βε δο οοηδίτυοίβά ιΗβΙ βηγ ώίΐυτε οί ίΒε τίτίνε ΐω^ β 0Γ 
3οίιΐ3ίιη§ δγδίειη ννιΐΐ ηοί 5ΐ£ηίίίε3ηί!γ \ιαζ&τά ίΗε ετ 3 β. * 


5.3 1)ΐ'ηιοιΐΝΐΓαΙΐοηδ 


5.3.1 ΤΒε Ιιπιιίδ οί δ&ίε υβε οί 3ηγ οί ΙΒε εοηίτοί δγδίετη άενίεεδ, δΒ 3 11 1)6 6&8κ1 
3ηο 3 νεπηεβίίοη ρτοεεδδ ίη αοεοτεΒιηοε \νίΐΗ αηηεχ 9. 


οη ύεηιοηδίτΕΐίοηδ 


5.3.2 Ο^οη^οη ιη βοοοπίβηκ χνΐΑ 3ηηεχ 9 δΒα! άείεπηίηε 3 ηγ ^νεπ* είϊεοίδ υροη 53 ίε 

1 Μ “Π* ™ υη0ΟηΐΓθΙ1αΜ6 10131 *««*» οί αηγ οηε εοηίτοί <1ενι^. Αηγ 
ιηιιΐ3ΐιοη οη ΙΒε ορετΗίιοη οί ίΗε επιΛ ω ηιαγ 1)6 ηεεεδδβτγ ίο εηδυτε ΐΒ 3 ι ιβ β ΓεΛυκΙπηογ ογ 

53ίβ 8 η3Γ(ΐ8 ιη ϋΐ6 δγδίεπίδ ρτονιΒε εςυιναΐεηί δαίείγ δΗ*11 Βε ίηε1υ<ΐ6<ί ίη ίίιε επώ 0 ρετ 3 ίίη§ ιηβηιιβί. 


5.4 ΟοπΙγοΙ ροδΐίίοη 


5.4.1 


Α11 ^^οηοΐ εοηίτοί δγδίεπίδ δΗ 3 Η ηοτηωΐΐγ Βε ορετ3ίε<1 &οτη ίΒε εκίίδ ορετ 3 ίϊη§ 5 ί 3 ίίοη. 


5.4.2 Ιί (ϋτεείίοίΜΐΙ εοηίτοί δγδίεπίδ εαη 3 Βο Βε ορείΒίεϋ &οπι οίΒετ ροδίίίοηδ, ίΗεη Βνο-χναγ 
εοητπηιηΐ03ΐιοη δΒαΙΙ Βε 3ΐτ3η§β<1 ΒεΒνεεη ΙΒε ορεπιίίη^ δίαίίοη ωκί ίΗεδε οίΒετ ροδίίίοηδ. 

5.4.3 ΑΑφιΛβ ίηώεβίίοηΒ δΗβΙΙ Βε ρτονίάεά « Λε ορεπ*^ δίπίΐοη 3η(1 ίΒεδε οίΒετ ροδίίίοηδ ίο 
ρΓονιόε ίΒε ρετ 8 αι εοηίτο11ίη 8 ίΗε οτα« νεπβεβίίοη οί ίΗε εοττεεί τεδροηδε οί ίΒε ώτεεω 
εοηίτοί όβνιεε ίο ίΗΐδ «ίεπιβηίΐ, ηικΙ ϋΐδο ίο ίη<1ϊε3ΐε 3ηγ ΗΒηοπηαΙ τεδροηδϋδ οτ ιηηΐίίιηεΐίοη. ΤΒε 
Μίαιοαίιοηδ οί 5ίεεηη§ τεκροηδε οτ ηκΗετ αηβίε ίη(1ίθ3ΐοτ δΒπΗ Βε πκϊερειχίεηΐ οί ΙΒε δγδίετη ίοτ 
ώτεεύοηη] εοηίτοί. ΤΒε Ιο^ίε οί δυεΒ ίεε<1Β3εΒ αηά ίη<Ιίε3ίίοηδ δΒ3ΐ1 Βε εοπδίδίεηί ννίΐΒ ίΒε οίΒετ 
313ΠΤ18 3ηο ιηαΐ03ίιοηδ δο ίΒβί ίη 3 η ετηετ£βηεγ ορείΗΐΟΓδ 3 τε υηΐϋίεΐγ ίο Βε εοηβίδεά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


<:ηαρτεκ 6 

ΑΝΟΚΟΚΙΝΟ, ΤΟ\Υ1ΝΟ ΑΝΩ ΒΕΚΤΗΙΝΟ 


6.1 ΟεηεΓβΙ 

6 . 1.1 Α ρήιηαιγ αδδατηρίΐοη ιηαάε ΐη (6ϊδ ο63ρίετ ϊβ (6αί Ιϋ^-δρεείΐ οι»» ™11 οηΐγ ηεεά αη ηποΗογ 
Γογ ειηεΓ Β εηεγ ρυφθ 568 . 

6 . 1.2 Τ6ε 3ΐταη Β ειηεηΙδ Γογ 3ηο6οηη§, ίο\νίη Β αηά 6εΓί6ιη§ αηά ί6ε Ιοεαΐ δίτυείατε, Λε άβαρι 
οί 16 ε αηεΗοΓ, ίο\νίη§ αηά 6εΓί6ίη Β αΓταηβειηεηΙδ αηά ί6ε Ιοεαΐ επιΛ δίΐΊΐείυτε δΗπΙΙ 6ε δυε6 ί6αί πβ 5 
Ιο ρβτδοηδ εαπγϊηβ οηί 3ηε6οηη Β , ίο\νϊη§ ογ 6εΓί6ιη§ ρΓοεε6πτε$ ατε Ιίερί ίο ά Γηίιώηυτη. 

6 13 Α 11 3ηε6οπη Β εςιαίρηιεηΐ, ίοννϊη Β 6ιίίδ, πτοοηη Β 6ο11ατίΐ3, ίαΪΓίεαϋδ, είεβίδ ζηΐ εγε 6 ο 11 δ 56311 

6ε δθ εοηδίπιείετί αηϋ 3ίί3ε6ε<1 Ιο &ε 6η11 ίΗ»1, Ϊη αδε υρ ίο άεδίιη 1θ3(ίδ, *ε ^Είετίι^ΙιΙ ^8"^ οί 
Λε εΓ3ίί νιπίΐ ηοί 6ε ίπιραίτεά. ϋεδϊ^η 1 οα<ΐ 5 αηά αηγ ώΓεοίΐοηαΙ Ιήηίοϋα» ^υηιείΙ δ 6 α 11 6ε 1 ΐδίε <1 ιη 

(6ε ογ& 6 ορεΓ3ίίη§ ιτκιηιιαί. 


6.2 ΑηεΚοπηβ 

6 2 1 ΗϊεΚ-δρεε<1 ογβΛ δΗβΙΙ 6ε ρτονΐάκΐ \νίί6 3 ί Ιεαδί οηε 3ηε6οτ ννί(6 ίίδ αδδοείαίεώ 0361ε ογ 0361ε 
«ί ννατρ αηά ιηεαηδ οί τεεονειγ. Ενετγ ογηΛ 863» 6ε ρΓονϊάεϋ 3<1εςνΐ3ΐε αηά δαίε ιηεαηδ Γογ 
Γ ε1θ3δίη§ ί6ε βηεΗοτ αη6 ίίδ εα61ε αη<3 ν/3φ. 

6 2 2 Οοο <3 εη Β ίηεεπη 8 ρτβεήοε βΗαΙΙ 6ε Μοννεά ϊη (6ε άεδΐ§η οί αηγ εηεΐοδετί δ Ρ 3εε εοηί3Ϊηΐη Β 
16 ε αηεΗοί-Γεεονετγ εςιιίρτηεηί ίο εηδίιτε ί6αί ρετδοηδ υδϊη § (6ε εςαιριηεηΐ 3Γε ηο( ραί αί ηδΚ. 
ΡαΛΐευΙατ ε 3 Γε 86311 6β ΙαΙτεη \νΐί6 (6ε ιηεαηδ οί αεεεδδ ίο δηοΗ δραεεδ, (6ε ^αΐΐίνναγδ, (6ε ιΐΐυιηιηαίιοη 
αη<1 ρΓθίεε(ϊοη ίτοηι (6ε 0361ε 3 η (1 (6ε τεεονετγ ηιαεΗίηετγ. 

6.2.3 Αάεςιιαίε ατταηβειηβηΐδ δ6 3 11 6ε ρτονκίεά Γογ ηνο-ϊναγ νοίεε εοηιιηυηϊεαϋοη 6ε6νεεη (6ε 
ορβΓ3(ίη§ εοΓηρατίηιεηί αηά ρεΓδοηδ εη§α§ε<1 ίη ώ-ορρίη Β , ν/εί§6ίη§ ογ Γε1εβδΐη§ (6ε 3ηε6οτ 

6 2 4 Τ6ε 3ηε6οτϊη Β ατΓ3η§εηιεη(δ δ 6 α 11 6ε δαε6 (6αί αηγ δΐιτΓαεεδ α § 3Ϊηδ( *'6ίε6 (6ε εα 61 ε πιαγ 
ε63ίε (Γογ εχαπψΐε, 6αννδε ρίρεδ 3η6 Ηιιΐΐ ο6δ(η 1 ε&οηδ) ατε (Ιεδί^ηεά ίο ρΓενεηί ί6ε 0361ε ίτοηι 6ειη8 
( 1 αηια§ε 6 αη6 Γοιιίειΐ Αάερααίε αιταη^εηιεηίδ δΗβΙΙ 6ε ρτονίάεά ίο δεεητε ί6ε αηε6οτ υηαετ αΐΐ 
ορεΓαίίοηαΙ εοηώίίοηδ. 

6.2.5 Τ6ε ετα6 δ 6 α 11 6ε ρτοίεείείΐ δο 3$ ίο ηιιηίιηίζε ί6ε ροδδί 6 ί 1 ίΐγ οΓ (6ε 3 πο6ογ αικί εα 61 ε 
( 1 αιη 3 £ϊη§ ί6ε δίΓυοίυτε (Κιτΐη^ ηοπηαΐ ορεταίίοη. 


6.3 Ιο»ίη^ 

6.3.1 Αάεφίαίε ατταηβειηεηίδ δ6α11 6ε ρΓονί(1ε6 ίο εηα61ε ί6ε εταίί (ο 6ε Ιο\νεά ϊη ΐ6ε \νθΓδί ϊηίεηάεά 
εοη<66οη$. Μιειε ίοννα§ε ίδ ίο 6ε &οιη ητοιε Ι6αη οηε ροίηί, α δΐήία61ε 6ή(1ΐ8 δΗβΠ 6ε ρΓονίάεό. 

6 3 2 Τ6ε (οννϊη§ αΓταηςεηιεηΙδ δΗαΙΙ 6ε δ«ε6 (6αί αηγ δυτΓαεε α§ΕΪηδΐ \ν6ϊε6 ΐ6ε 1)\νίη§ εα61ε ηιαγ 
ε6α& (Γογ εχβιηρίε, Γαιτίεαάδ) ΐδ οΓ δηίΠειεηί ΓΕΓίίϋδ ίο ρτενεηί (6ε εα61ε 6είη Β (Ιατηα^εά \ν6εη αηίΙεΓ 

Ιοαίΐ. 
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ΕΙΚΕ δΑΡΕΤΥ 
ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


7.1 ΟβηβΓβΙ Κβ(|ΐιΪΓ6ΐηεηί8 

7 11 ΤΗε ίο11ο\ντη§ Ηαδίε ρήηείρίεδ ιιηίΙβΓίίε ΙΗε ρΓονίδίοηδ ιη Λίδ Λ&ρίεΓ ζηά ατε ειηΙχχΠείΙ 
ΐΗεΓείη αδ αρρΓορήαίε, Ηανίη§ τ^ά ίο 0» Μ οί αββ βή Λε ροίεηίΐαΐ &ε Ηαζακί .ηνοίνα!: 

1 ηκώιίεηαηεε οί ίΗε ηιαίη Ηιηεΐίοηδ αηά δαίείγ δγδίβιηδ οί ΙΗε επι«, ώε1ίΐώη§ ρΓορυΙδίοη 
3η<1 εοηίτοί, ίΪΓε-άεΐεείίοη, αίαπηδ αη<1 εχΐίη£ΐιίδΗίη§ εαραΗϋιίγ οί ιιηαβεείεά δ Ρ 3εεδ, αΛβτ 
ίίτε ίη αηγ οηε εοΓηρβτίτηεηί οη Ηοαηΐ; 

.2 ϋϊνίδϊοη οί ίΗε ραΗΙίε δραεεδ ίοΓ εαίε§οΓγ Β <χβΆ, ίη δ«εΚ 3 ^3γ ίΗαί Λε οεεηραηίδ οί 3ηγ 
εοΓηρ3ΓίτηεηΙ εβη εδεαρε ίο 3η 3ΐίεπΐ3ΐίνε δαίε ατεα ογ εοηιραΓίιηβηΙ ίη εαδε οί ίίΓε, 


.3 δΐιίκϋνίδίοη οί ίΐιε ογ&Λ Ηγ ίΪΓε-Γ6δίδίίη§ Ηοιιηύαηεδ; 

.4 Γεδΐτίείεά υδε οί εοπΛυδίίΗΙε ΓΠ3ίεπ3ΐδ αηά τηαίεηβίδ §εηβΓ3ΐίη§ δίποδε 3η<1 ίοχιε §3δ6δ ίη 
3 ΓίΓε; 

.5 άβίεείιοη, εοηί 3 ΪηηιεηΙ βηά εχίΐηείίοη οί 3ηγ Ωτε ίη ίΗε δραεε οί οη§ΐη, 

.6 ρΓΟίεείίοη οί ιηεαηδ οί εδ03ρε αηά βεεβδβ ίοΓ Λγ 6 Γι§Ηίίη§; 3η<1 
.7 ϊιηιηε<ϋ3ίε ανβΐΙαΗίΙίΙγ οί ίιτε-εχΙίη§ιιίδίιίη§ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ. 


7.1.2 ΤΗε ΓεςιώεηιεηΙδ ίη ίΗίδ εΗαρίετ 3ΐε &3δε<1 ίη ίΗε ίο11ο\νϊη§ εοηώΐϊοηβ: 

1 \νίιεΓε 3 δτε ίδ άείεείείΐ, ίΗε 0 Γε\ν ίιηιηείϋαίεΐγ ρηίδ ιηίο Εείίοη ίΗε ίΪΓε-ίί@1ιίίη§ 
ρΓοεεάίίΓεδ, ίηίοπηδ ίΗε 1)356 ροτί οί ίΗε αοοίάεηί αη<1 ρπβρβη* ίοΓ ίΗε εδ€3ρε οί 
ρ 3 δδεη§ετδ ίο αΙίεπίΒίϊνε δβίε ατεα ογ εοιηραΓίηιεηΙ, ογ, ίί ηεεεδδ3Γγ, ίοΓ Λε εναευαίιοη οί 

ρ3586η§6Γ5. 

2 ΤΗε ιίδε οί ίυεί ννϊίΗ 3 ίΙαδΗροίηί Ηε1ο\ν 43°0 ίδ ηοί πχοπιιηεηάεά. ΗοΛνβνεΓ, Ηιεί \νίίΗ 3 
ΙοννβΓ ίΙαδΗροιηί, Ηυί ηοί Ιοννετ ίΗαη 35°0, ηιαγ 1» ικβΰίη §35 ίυτΗιηεδ οηΐγ δη^εεί ίο 
εοιπρϋβηοε ννϊίΗ ίΗε ρτονίδίοηδ δρεείίίεά ίη 7.5.1 ίο 7.5.6. 

.3 ΤΗε Γ 8 ρ 3 ΪΓ αηά ΓΠ 3 ίηίεη 3 ηεε οί ίΗε ετ 3 « ίδ εατηεϋ οιιί ίη αεεοπίαηεε ννϊίΗ ίΗε ΓεςιιίΓετηεηίδ 
§ϊνεη ίη εΗ 3 ρί 8 Γδ 18 αηά 19 οί ίΗίδ Οοάε. 

.4 Εηεΐοδεά δραεεδ Ηανίη§ τείΠιεβί) 1ί§Ηίίη§, δΐιεΗ 38 είηεπΐ3δ > (ΙίδεοίΗέρυεδ. ζηά δίπιίΐ3Γ 
δραεεδ 3ίε ηοί ρεπηίΐΐείΐ. 

5 Ρ 3 δδεη§ 6 Γ 3 εεβδδ ίο δρεεί3ΐ εαίβ§θΓγ δρ3εεδ αη<1 ορεη γο-ιό δραεεδ ίδ ρΓοΗίΗίίβ^ (ίιπίη§ ΰιβ 
νογ 3 §ε εχεερί ννΗεη αεεοιηραηίείΐ Ηγ α επενν ιηβπΛβΓ ΓεδροηδΐΗΙε ίοΓ Βίε δαίείγ. Οηΐγ 
αυΐΗοήδεά ΟΓενν ιηειηΗεΓδ δΗαΙΙ Ηε ρεπηί«ε<1 ίο εηίεΓ εατ§ο δραεεδ αί 563. 



7.2 ΟεΠηϊϋοηδ 


7 . 2.1 "ΡΪΓε~Γ8δίδΙΐη 8 
\νϊΛ Λε ίο 11 ο\νιη§: 


Λνίδϊοηδ" 3Γβ Λοδε (ϋνίδίοηδ ίοππεβ Βγ ΒιιΙΙΛείκΙδ βηά (1εο1« ινΗιοΒ οοπιρίγ 


- 1 8,13,1 * οΓ ηοη-εοπΛιΐδίίΒΙε ογ ί.Γε-Γε 8 Ιηοί,η 8 ηΐ3ΐεη3ΐ 8 ν^ίοΗ Βγ 

ογ .ηΙιεΓεηί βτο-Γεδί 8 ίίη 8 ρΓορετίίεδ 83 ιί 8 ίγ Λε Γε,,υίΓεηιεηίδ οί 7 . 2 . 1.2 ίο 


.2 ΤΗεγ δΗαΙΙ Βε δυί&ΒΙγ δίίίϊεηεΒ. 


.3 


ΤΗεγ $Ηα 11 Βε δο οοπδίιυοίείΐ 38 ίο Βε ε 3 ρ 3 Β 1 ε οί ριενεηίίη 8 Λε 
Παηιε υρ ίο Λε εη <3 οί Λε 3 ρρΓορή 3 ίε &ε ρπΛεοΙίοη ηηιε. 


ρ 355 3 §ε οί δηιοΐίβ 3 η<ί 


.4 


\νΐιβΓ6 Γ&ςυίταί Λεγ 8 Η 3 Η τηβίηΛιη Ιο^ε^ιπγίηΒ ο^αΒΪΗΠβδ 
3ρρΓορηαΐβ Εγο ρΓοίεοίίοη Ιππε. 


ιιρ Ιο Λε εη<3 οί Λε 


.5 ΤΒεγ δΜΙ 1ι 3 νε ΑοππεΙ ρΓορεΛίεδ δυοΗ Λ 3 ί Λε 3 νοΓ 3 Β ε ίεηιρεπιΙαΓε οη Λε αηεχροδείΐ 
χνι» ηοί ηδε κιοηε Λπη Ι40°Ο 3Βονε Λε οη 8 ίη 3 ΐ ίετηρεταΠιτε, πογ νν.11 Λε 
ΐΟΓηρεπΛιτε, 3ί 3ηγ οηε ροιηί, ιηοΙικϋη 8 3ηγ ]οίηί, ηδε πιοΓε Λβη 180°€ 3 Βονε Λε 
οη§ιη3ΐ (ετηρετΒίιίΓε <1υηη 8 Λε 3 ρρΓορη 3 ίε ίττε ρΓοίεοίϊση ίίπιε. 

.6 Α ίεδί οί 3 ρΓοΙοίγρε ΒιιΙΙΛεαά ογ <1εο1< ίη 3 οοοπΐ3ηοο \νίΛ Λε Ρϊγο Τεδί ΡΓοοεΛατεδ 0ο<1ε 
5113,1 56 ^ςυίΓεά ίο εηδίιτε Λβί ΐί ηιοοίδ Λε 3 Βονε ΓΟφίίΓεηιεηΐδ. 

ΐγΐ ^ Π3,δ " ^ Λθ8β Π13ί6 " 315 ννΗίεΗ Η3ν6 °θΓη Ρ Ιγί„ 8 ™Λ Λε Ρϊγβ 


7 . 2.3 Νοη-οοτηΒιΐδίίΒΙε ηιβΙοηαΓ ΐδ 3 τη3ΐεη 3 1 ινΒίεΗ ηεϊΛετ Βιχτηδ πογ §ίνε 8 οίί βαητηΐϋΒΙο 
ν 3 ρουτδ ιη δΐιίϊιοιεηί ςιιβηίίΙγ ίοτ δείί-ϊ^ηϊίΐοη ννΗεη Βε 3 ίεί 1 ίο 3 ρριοχίηι 3 ΐε 1 γ 750°€, Λΐδ Βεΐηε 
βείεπηιηοβ ιη βοοογΛηιοο ινίΛ Λε Ρϊτε Τεδί ΡτοοεΛιχεδ Οοίΐε. 8 


7 ' 2 ' 4 _ ’ Α 8ί3η£ΐ3Γ(1 Ωγο ΐ6δΓ 18 οηε ίη ινΗίοΗ δρεοίηιεηδ οί Λε Γείεναηί ΒυϋΛε3(1δ, (Ιεοΐίδ ογ οΛογ 
-----«*»* ^ 3 1681 111171306 βχ 3 δρβοίβεβ ίεδί ιηεΛοβ ΐη 3 οοοπ1 3 ηο8 ννίΛ Λε Ρϊιε Τε 8 ί 


7.2.5 ^Ιιετε Λε \νοτ<1δ "δίεεί ογ οΛετ εςυίν 3 1εηί πΐ3ίοη 3 !" οοοιιτ, "εςυΐνΕΐεηί Γη 3 1εη 3 ί' ηιεπηδ 3 ηγ 
ηοη-εοηιΒιΐδΐιΒΙε πιαίεπ^ ννΗ,οΒ, Β Υ ιίδείί ογ Βυε ίο ίηδίιΐβίίοη ριον,^ δίτηοίαΓΕί αηά ιπίοεπίν 

ρτοροΓίιεδ ε^ιιιν 3 ]εηΐ ίο δίεεί αί Λε εηά οί Λε «ρρϋοβΒΙε εχροδίίΓε Λ Λε δΛηΜ Γ,γο ίεδί (εΥ 
3ΐιιτηιηιιιιη 3 11ογ \νιΛ 3 ρρΓορπ3ίε ίτκιιίαίίοη). 1 ° ’ 


7 , 2 , 6 ^ Λωβ-βρη»!- ιηεβηδ Λ 3 ί Λε δυοΛοε Λυ 8 άεδοπΒεο! χνίΐΐ αβε^ΙβίΥ τεδΛοί Λε 

οί πβπιε, Λΐδ οβιη 8 (Ιείεπηιηείΐ ιη αοοοΓΛιηοε \νιΛ ίΒε Ρίτε Τεδί ΡΓοοεάυτεδ €ο 4 ε 


7.2.7 "δηιοΐοε-ϋβΐιί" ογ "οβρΗΒΙο οί Ρ Γενεηίϊη 8 Λε ρβδδ^ε οί δτηοΐίε" πιε3ηδ Λ3ί 3 Λνΐδίοη πΐ 3 (ίε οί 
ηοη-εοπΛυδίΛΙο ογ βΓε-Γεδίποίίη^ ηι 3 1επ3ΐδ ίδ ο 3 ρ 3 Β 1 β οί Ρ ΓενεηίΛ§ Λε Ρ3 δδ3§ε οί δΐηοΐοε. 
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7.3 ΟΒδδίίκϋίίοη οί βραεε υδβ 

7.3.1 Ρογ ραφΟδεδ οΓ είβδδϊίίεβίίοη οί δρβεε ηβε ϊη βοεοηίαηοε ν«* πβία, ΐΗε 

ίο11ο\νίη§ §τουριη§ δΐιαίΐ βρρίγ: 

.1 "ΑΓ 638 οί ΙΟ^ΟΓ ΗΓ6 ΗβζβκΓ, Γείειτεά ίο ίη ΙβΗΙεβ 7.4-1 3Π<3 7.4-2 Ηγ Α, ίηεΐηάε (Ηε 
ίοΐΐοννίηε βρβεεδ: 

ΓηαεΗίηεΓγ δρβεεδ 

ΓΟ-ΓΟ 8ρα068 

δρβεεδ εοηΐ3ίηίη§ <ΐ3η§ετοιΐ5 §οού8 
δρεείβΐ 03ίε 8 θΓγ δρβεεδ 
8ΐθΓε-Γ0οηΐ5 εοηΐ3Ϊηϊη§ ίΙβηιηιβΗΙε Ιίςαίιΐδ 
£3ΐ1εγδ 

83 ΐεδ δΗορδ ΙΐΗνίπβ 3 άαάα ατεα οί 50 ίη 2 ογ ΕτεβίεΓ ζηά εοηΐ 3 ΐηίη Ε ΗΗΐηιηΛΙβ 
ΙϊςακΙδ ίοΓ §3ΐε 

Ιηιηΐίδ ίη (ΙίΓεεί οοηττηυηίεβίίοη \νίίΗ (Ηε βΗονε δρβεβδ. 

.2 "ΑΓ 638 οί πιοά 6 Γ 3 ΐε 5 γ 6 Ηαζβπΐ", Γείειτεά ΙΟ ίη ΙαΜεδ 7.4-1 3η<1 7.4-2 Ηγ Β, ίηοΐϋίΐε ΐΗε 
ίο11ο\νίη 8 δρβεεδ: 

3ϋχί1Ϊ3τγ πιβοΗίηεΓγ δρβεεβ, 38 (Ιεβηβά ίη 1.4.4 

βοηίΐ δΙΟΓδδ οοηίαίηΐη^ ρβείο^χΐ ΗενεΓ3 8 εδ \νίίΗ βΙεοΗο! εοηίεηί ηοί εχεεε<Ηη§ 
24% Ηγ νοίικηε 

οΓενν αοεοΓπτη οώΙί οπ εοηΐ3ίηίη§ $1εερίη 8 ΠεΛΗδ 
δβΓνίεε δρβεεδ 

53 ΐεδ δΗορδ Η 3 νίη 8 3 Οεείί 3 Γβ 3 οί Ιεδδ (Ηβη 50 πί οοηΐ 3 ΐηιη 8 3 Ιϊχηϋββΐ βιηουηΐ οί 
ΠδΐηπιηΗΙε ΙίφίκΙδ ίοΓ δβίε 3η<1 \νΗθΓε ηο <1β<ΐθ3ΐ6<1 δίοτε ίδ ρτονί(1β(ί δερ&ΓβίεΙγ 

83 ΐεδ δΗορδ ΗβνίηΕ 3 ίΐεείί 3Γβ3 οί 50 ηι 2 ογ ΕτεβίεΓ ηοί εοηί 3 ΐηίη 8 ΠβιηπίΕΗΙε 
Ιίφικίδ 

ίηιηΐίδ ίη <ϋτεεί εοηιηιιιηίοαίίοη \νίΐΗ ίΗε αΗονβ δρ30βδ. 

.3 "Αγ 635 οί ιηίηοΓ Ητβ Η3Ζ3 γ< 1", τείειτεά Ιο ίη ΙβΗΙεδ 7.4-1 βηά 7.4-2 Ηγ Ο, ιηείικίε ίΗε 
ίο11ο\νίη§ δρ306δ: 

ααχϊΐίβτγ ΓηβοΗίηβΓγ δρβεεδ, 3δ (Ιείίηεά ϊη 1.4.5 


ε3Γ 8 ο δρβεεδ 
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ήιβΐ ΐ£η1( εοτηραΠιηεηΙδ 
ριιβίίε δραεεδ 

ΐαηΐίδ, νοίιΐδ 3η<1 3ΐ63$ οί Ιίίίΐε ογ ηο ίίτβ πδΐί 
ΓεΙτεδΗηιεηΙ Ιαοδίίδ 

53.168 8ΐΐθρ8 0 & 6 Γ βίΕΠ #1086 δρβοϊίΐβίΐ ίη 7.3. 1.1 311(1 7.3.1.2 

ΟΟΓΠ(1θΓ$ ίη ρ3556Π§6Γ 3Γ635 3Π(1 8ΐ3ΪΓ\ν3γ 6ηθ1θ511Γ68 

0 Γ6\ν ΕοοοπιΠΜκΙβίίοη οίΗβΓ ΐΗβη ΐΗβΙ Γηεηΐϊαηβίΐ ίη 7.3.1.2 

Ιτιιηΐίδ ίη (ϋΓεεί εοιηηιαηίθ3ΐίοη ννϊΐΗ Ιΐιβ Β^ονε 8ρ3668. 

.4 "Οοηΐτοί δίαίίοηβ", Γείεττεϋ Ιο ίη Ι3β1εδ 7.4-1 3ηά 7.4-2 Βγ ϋ, 38 (Ιεβηεό ΐη ί.4.15 

.5 "ΕνΕοιίΕΐΐοη 8ΐ3ΐίοηδ 3Π(1 6χίβπΐ3ΐ βδεηρε Γουίεδ", Γείεπείΐ Ιο ίη ί3&1εδ 7.4-1 3η<1 7.4-2 Βγ 
Ε, ίηείικίε ΰιε ίο11ο\νίη§ 3Γ635: 

εχίετηαΐ δ(3Ϊτδ 3η ορεη <1εε1ί3 υδββ Ιογ 6803ρε τουίβδ 

βδδειηΒΙγ 8ΐ3ΐίοηδ, ίηίεπιβΐ 3η (3 εχίετηβΐ 

ορεη άεεΚ δρβεεδ 3η<1 εηεΐοδεό ρΓ0Γηεη3(1εδ ίοπηίη§ ΙίίεβοΒΐ 3Π(1 Ιίίεπιίΐ 
6Γη1>3Γΐ(3ίίοη 3η (11οννεπη§ 5ΐ3ίίοηδ 

ΐΗε ετ3β'δ δί<1ε ίο ώε \ν3ΐβΓΐίηε ίη Λε Η^ΐιίεδί 8β3§οίη§ εοηώβοη, δυρεΓδΙηιοΐυτε 
3ΐκ1 άβεΙΛοιίδε δίίΐεδ δίίιΐ3ΐβ<ί Βείοιν 3ηά 3<Ι)3€6ηί Ιο ύιε ΗΐεταΑ'δ 3η<1 εν 3 ευ 3 ΐίοη 
δΐίάε’δ 6ΓηΙ)3Γΐί3ίίθη 3Γ638. 

.6 "Ορεη δρβεεδ" τεΓειτεί! Ιο ίη ί3Με$ 7.4-1 3η(1 7.4-2 Ε>γ Ρ, ίηείικίε ίΗε ίο11οινίη§ 3Γβ3δ: 

ορεη δρβεεδ ΙοεαΙίοηχ οΰιβΓ ίΗβη εν3ευ3ΐϊοη δίπίίοηδ 3η<1 εχίεηιβΐ εδΟΕρε Γοαίεδ 
3 η(1 εοηΐτοί 8ΐ3ΐίοηδ. 

7.3.2 Ιη 3ρρΓονιη§ δίΓαείτατΕί βίε ρτοΐεείίοη <1εΐ3ί1δ, ΙΗε ΑώηίηίδΙτββοη δΗβΙΙ Ηανε Γε§3π1 Ιο ϋιε π$& 
οίΊιεηΙ ίΓπηδπιίδδίοη 31 ίηίετδεεβοηδ 3η<1 ΐεπηίηαΐ ροίηΐδ οίτεφιίτεί! ΐΗεπηΒΐ ΙοττίεΓδ. 
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Τ3*>1β 7.4-1 


δΙηιοίυΓΗΐ βτβ ρΓοΙβοΙϊοη Ιίιηβδ Γογ δβρ3Γ3ίίηβ Ιηι11ίΗββ<1δ 
3Γ1<1 {Ιβοΐίδ οί ρ3δδ6η§6Γ ΟΓΕίΙ 
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ΤβΒΙε 7.4-2 


8ίηιοίιΐΓ3ΐ ίΪΓε ρΐΌΐεεΙίοη Ιίιηεδ ίοΓ $βρατ3ΐΐη§ Βιι1Ηΐ€3(1δ 
3ηά ώϊΟ^δ οί ΟΟΓ§0 ΟΓβίΙ 



ΝΟΤΕ8: 

ΤΗε β§υτ68 οη βϊϋιβΓ δί(Ιε οί ΐΗο (1ί3£θη3ΐ Ηηε τερΓβδβηΙ ΰιε Γ6ςαΪΓβ(} δίηιείυτβΐ Γιγ« ρτοΐεείίοη ίίτηε Γογ 
ΐΗε ρΓοΙβοίϊοη δγδίβιη οη Λε Γε1εν3ηΐ δίΒε οί ΐΗε Βίνΐδίοη. Μιβη δίεεί εοηδίηιείίοη Ϊ8 ιΐδεΒ αηΒ ίννο 
ΒίίΤεΓεηΙ 5ΐπιεΙιΐΓ3ΐ ΓίΓβ ροίεοΐίοη Ηηιε$ 3τε ΓεςυίΓεΒ ίοτ 3 ώνίδίοη ίη ΐΗβ ΙϊίΒΙε, οηΐν ίΗε §τε3ΐεΓ οηε 
ηεε<1 Βε αρρίΐεά. 

' ΤΤιε ιιρρεΓ δίάε οί ίΗε Βεείίδ οί δρεεΪΕΐ 03ίε§οι·γ δρβεεδ, γο-γο δρβεεδ 3η<1 ορβη γο-γο δρβεεβ 
ηεβΒ ηοί Βε ίη$υΐ3ΐε<3. 

λΥΠειε αφβεεηί δρηεεδ 3Γε ίη ΙΗε δβηιε α^ρΗβΒείίεβΙ 03ΐε§θΓγ βηά & ηοίε 2 βρρεατδ, 3 ΒυΙΙίΗοαΒ 
ογ Βεε1< Βεηνεεη δυεΗ βραςεδ ηεεΒ ηοΐ Βε ΓιΙίεΒ ίί ΒεεπιεΒ υηηεεεδδατγ Βν ίΗε ΑώηίηίδΠΉίίοη. 
Ρογ εχ3τηρ1ε, 3 Βυ11ίΗε3(1 ηεε<1 ηοί Βε ΓεςυίΓεά Βεί\νεεη ηνο δίοΓε-Γοοηΐδ. Α Βυ11ίΗε3<1, ϊβ 
ΗοχνενεΓ, Γεςιιίιεά Ββίχνεεη 3 ηιβεΙιίηεΓγ δρ3εε αηά 3 δρεεϊαΐ ΟΕίβ^οΓ^ δραεε ενεη ΙΗγοιι^Η ΒοίΗ 
βραεεδ 3Γε ίη ίΗε 83ΐηε εΒΐε^οιγ. 

Νο δίηιεΙιίΓΕί ΙΪΓε ρΓΟίεείίοη ΓεςυίΓετηεηκ; Ηοννενετ, 3 επιοΐίε -Β§Ηΐ ώνίδίοπ πιβάε οί 
ηοη-εοπιΒυδΙίΒΙε οτ ίίτε Γ6δίηοίίη§ πΐΒίεηαΙ ίδ ΓεριιιτεΒ, 

Οοηίτοί δίβϋοηδ \νΗίεΗ 3τε ηΙβο 3υχί1ί3ΐγ πίΒεΗίηειγ 8ρ3εεδ δΗβΙΙ Βε ρτονκΙεΒ ννίΐΗ 30 πήη 
δίπιείυτΒΐ ίΐτε ρΓΟίεείίοη. 
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ΤΗβΓβ 3τε ηο δρβοίδΐ Γεςυίτειηεηίδ Γογ ηΐΒίβπαΙ ογ ίηίε§ηίγ οί ΗοιιηοΙΕΓίθδ λνΗεκ οηΐγ 3 <ΐ3δΗ 
ΗρρεαΓδ ίη ίΗε ίαΗΙεδ. 

ΤΗε Γιτε ρΓοίεοίίοη ίππε ϊδ 0 ηιίη 3Π(1 ΰιε Ιϊηιε Γογ ρΓβνεηίίοη οΓ ρβ8δ3§ε οί δίποδε βηά ίΐατηε ΐ§ 
30 ηιίη 38 «ΙείειτηίηεΗ Ηγ ίΗε ίΪΓδί 30 ηιίη οί ίΗε δώικίίΐκΐ ίίΓε ίεδί. 

7 Ρίτε Γε8Ϊ8ΐΐη£ «Ιίνϊδίοηδ ηεε<1 ηοί εοηιρίγ ννϊίΗ 7.2.1.5. 

\νΗβη δίεεί οοηδίηιοίίοη ΐδ υδε<3, ϋηϊ ΓεδϊδΙϊη^ (Ιϊνίδίοηδ αά)3οεηί Ιο νοίά δρ&εεδ ηεείΐ ηοί 
εοηιρίγ \νίίΗ 7.2.1.5. 

ΤΗε ίίΓε ρΓοίεείίοη Ιίηιε πΐ3γ Ηε Γβ(1ηε6<1 ίο 0 ιηίη Γογ ίΗοβε ρ3τί8 οί ορεη γο-γο δραεεδ ννΗίοΗ 
3Γε ηοί εδδεηίϊαΐ ρ3Γίδ οί ίΗε οΓπίί'δ πΐ3ίη ΙοβΗ Ηε3πη§ δίπκΛυτε, χνΗεΓε ρ3δδεη§εΓδ Ηανε ηο 
3εεβδδ ίο ίΗεηι βη<1 ίΗε οτε\ν ηεετί ηοί Ηβνε 300688 ίο ίΗειη <1υπη§ 3ηγ ειηεΓβεηογ. 

11 Οη 03ΐε§θΓγ Α ογβΛ, ΐΗϊδ ναΐυε ηιβγ Ηε Γεάυοειΐ ίο 0 ηιίη ννΗετε ίΗε ογηΗ ίδ ρΓονί<3ε<1 ννίίΗ οηΐγ 
3 βίη^ΐε ριαΗΙίο βραοε (εχε1ιι<Ηη§ ϊανβίοηεδ) ρΓοίεοίεί! Ηγ 3 δρόηΜετ βγδίεπι 3η<1 3(1)3οεηί ίο 
ίΗε ορεΓ3ίίη§ οοιηρβΓίιηεηί. 

7.4 8ίτυοίυΓ3ΐ Πγο ρΓοίεείίοη 

7.4.1 Μαίη δίτηοίατε 

7.4.1.1 ΤΗε Γεςυίτεηιεηΐδ Ηβ1ο\ν ηρρίγ ίο βΙΙ 0 ΓαΛ ίπεδρεείίνε οί εοηδίηιείϊοη ηΐ3ΐεΓί3ΐ. ΤΗε δίηιοίΐΗΉΐ 
ίΐτε ρΓοίεείίοη Ιίηιεδ Γογ δερατβίίηβ ΗυΗίΗεαϋδ 3 η <1 «ΙεοΚδ 5 Η 3 ΙΙ Ηε ϊη χοοηΐηηεε \νϊίΗ ί3Η1εδ 7.4-1 3η<1 
7.4.-2, 3η<3 ίΗε $ΙηιεΙ\ΐΓ3ΐ Ηγο ρΓΟίεοίίοη ίϊιηεδ 3 γο αΐΐ Ηβδεά οη ρΓονί«1ίη§ ρΓοίεοίίοη Γογ 3 ρβήοεί οί 60 
ηιίη 38 Γείειτεϋ ίο ίη 4.8.1. ίί 3ηγ οΙΗογ 1ε886Γ 3ίηιοΙιΐΓ3ί Ητε ρΓοίεοίίοη ίϊπιε Ϊ8 <ίεΐεπηίη6<1 Γογ 
03ίε§0Γγ Α ΟΓαίί ακί 03Γ§ο ογηΟ Ηγ 4.8.1, ίΗεη ίΗε ίίηιεδ §ϊνεη Ηεΐονν ίη 7.4.2.2 3η<1 7.4.2.3 ηιβγ Ηε 
βπιεηΗεά ριο Γ3ία. Ιη ηο 0386 δΗαΙΙ ίΗε 8ίηιοίιΐΓ3ΐ Γιτε ρτοΐεοίΐοη ίίηιε Ηε Ιεδδ ΙΗεπ 30 ηιίη. 

7.4.1.2 Ιη ιΐδίη§ ΙαΗΙεβ 7.4-1 3η<1 7.4-2, ίί 8 Η 3 ΙΙ Ηε ηοίε«3 ιΗεΙ ίΗε Ιίίΐε οΓ 63θΗ ο3ίε§οτγ ίδ ΐηίεη^εύ ίο 
Ηε ίγρΐθ3ΐ Γ3ίΗετ ίΗβη Γβδίποίε<3. Ρογ (Ιείεπηίηίη® ίΗε 3ρρΓορη3ίε Ωγο ίηίε^ηίγ δίαηάβπΐδ ίο Ηε αρρίίείΐ 
ίο Ηοιιη<ΐ3η68 Ηβί\νεεη αά^οεηί δρ3068, ννΗεΓε ίΗεΓε ϊδ «ΙοαΗί 38 ίο ίΗείτ οΐ388Ϊίίθ3ΐίοη Γογ ίΗε ρυτροδε 
οΓ ΐΗίδ δεοΐίοη, ίΗεγ δΗβΙΙ Ηε ΓτεβΙεΗ 38 δρηοεδ ννίίΗίη ίΗε τεΐενβηί οαίε^ΟΓγ Ηβνίηβ ίΗε πιοδί δίπη§εηΙ 
Ηοαηάβτγ ΓοςιιίιεπιεηΙ. 

7.4.1.3 ΤΗε Ηαΐΐ, δΐιρεΓδίηιοΐιίΓε, δίηκίιίΓΕί ΗιιΙΗιεβάδ, «ΙεοΗδ, ΗεοΙοΗοιίδεδ 3η<1 ρϊΐΐ&τβ δΗηΙΙ Ηε 
οοηδίτυοίεά οί 3ρρΓονείί ηοη-εοηιΗιΐδίιΗΙε ηιαΙεη3ΐ8 Η3νίη§ 3<1εςιΐ3ΐε δϋηιοίιιταί ρΓορειΐίεδ. ΤΗε υδε οί 
οίΗετ ίΪΓ6-Γ68ίτίοΐίη§ πΐ3ί6ΓΪ3ΐ8 πιβγ Ηε ρεππιίίε«1 ρτονίάεΗ ίΗε ΓεφίΪΓετηεηίδ οί ίΗίδ οΗβρίεΓ 3τε 
οοπιρίίεύ \νίΐΗ 3τκ1 ίΗε ΗΐΕίεήβΙδ 3τε ίη εοιηρίίαηεε ννίίΗ ίΗε Ρίτε Τεδί ΡτοεεΠυτεδ Οοάε. 

7.4.2 Ρίτε-τεδίδίίηβ «Ιίνίδίσηδ 

7.4.2.1 Αγ 638 οί τηαρΓ βηά ηιοίΙεΓΕίε Ητε Η323Γ<1 δΗβΙΙ Ηε εηο1ο$ε<1 Ηγ ΗΓε-Γ6δίδίίη§ «Ιϊνίδίοηδ 
εοηιρ1γιη§ \νίΐΗ ίΗε Γεςηίτεηιεηΐδ οί 7.2.1 εχεερί \νΗετε ίΗε οτηίδδίοη οί 3ηγ δΐιεΗ (Ιίνίδίοη \νου!«1 ηοί 
3ίϊεεί ίΗε δαίεΐ^· οί ίΗε ΟΓαίί. 'ΓΗεδβ ΓεςυΪΓεηιεηίδ ηεε«1 ηοί 3ρρ1γ ίο ίΗοδε ρατίδ οί ΙΗε δίηιείιιτε ίη 
οοηίποί ννίίΗ \ν 3 ίετ 3 ί ίΗε 1ί§Ηί\νεί§Ηί εοη«ίίΐίοη, Ηυί «Ιυε τε§3Γά δΗαΙΙ Ηε §ίνεη ίο ίΗε είϊεεί οί 
ίεηιρεπιίϋΓε οί Ηιιΐΐ ίη οοηίαεί \νίίΗ \ναίεΓ 3η«1 Ηβαί ΙτΕηδίεΓ ίτοηι 3ηγ υηίηδυΐ3ίεά δίταείατε ίη εοηίΗοί 
\νίΐΗ νναίετ ίο ίηδηΐ3ίε<1 8ίηιοίυΓ6 3Ηονε ίΗε \ν3ίετ. 
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7. 4. 2.2 Ρΐτβ-Γβ8Ϊ$(ίη§ 6ιι11ϋιε3άδ βηά <3εοΙίδ δΗβΗ 6ο οοηδίτυοΙε<1 Ιο ιεδίδί εχροδίιτε Ιο ί6ε 8ί3η<1βΓ<1 
ΙβδΙ ίοΓ 3 ρβποίΐ οί 30 ηυη ίοΓ ογοεχ οί πιοάεπϊΐε ίΪΓβ Ηβζβπΐ 3ηί1 60 Γηίηιιίεδ &γ 3 Κ 35 οί ιώ 3 »ογ Γιτβ 
ΗεζηπΙ εχοερί 35 ρτονκίαΐ ίη 7.4.1.1. 


7.4.2.3 Μαίη 1θ3£Ρθ3Γτγίη§ δίηιοίιιτεδ ννιίΐηη 3Γ835 οί ηιαΐοΓ Γιτε ϊχΆζζτά 3 ηά 3 Γ 03 δ οί ηΐ0(1βΓ3ΐ6 βτβ 
1ΐ3Ζ3Γ(1 3Π<1 δίπιοίατεδ δυρροΛίηβ οοηίτοί δίαίίοηδ δΗαΙΙ 6ε 3ΐΓ3η§ε<Ι Ιο {ϋδίπ6υίε 1θ3<1 δΐιςβ ιΗβί (βεκ 
ννίΐΐ 1>6 ηο ςχιΐίβρββ οί ΰιε οοηδίπιούοη οί ίΗε Ηυΐΐ 3τκ1 δυρεΓδίηιοίυτε ννΗεη ίί ίβ εχροδεά Ιο Εκ Γοτ ΐΗβ 

βρρΓορηαίε Ωγβ ριοίεοΐίοη Ιήηε. ΤΗε 1θ3<3-03ΐτγίη§ δίηιοίυτε δΗβΠ βίβο οοπφΐγ ννίϋι ίΗε Γοαυίτοιηεηίδ 
οί7.4.2.4 3η(1 7.4.2.5. 

7.4.2.4 Ιί ίΗε δίπιοίατεδ δρεοίβεά ίη 7.4.2.3 3τε πΐ3<1ε οί Εΐυτηίηίιιηι πΐΐογ ίΗοίτ ίη 5 ί 3 ΐΐ 3 ίίοη δΗαΙΙ 6ε 
δυοίι ΙΚ31 ίΗε ίειηρεπϊίυΓθ οί ίΗο οοτε άοεβ ηοί πβε ιηοτε ώηη 200Χ αΡονε ίΗε αιηΗϊεηί ίειηρεΓΕίιίΓε ίη 
Εοοοκίβηοε \νίίΗ ίΗε ίίηιεδ ϊη 7.4.1.1 Εηά 7.4.2.2. 

7.4.2.5 Ιί ίΗε δίηιοίιιτεδ δρεεΐίίε<3 ϊη 7 4.2.3 3τε ηΐ3άε οί οοηΛιΐδίίΗΙο ιηαίεηΕΐ, ίΗείτ ίηδηίαίΐοη δΗαΙΙ 6ε 
8υε6 ΙΗεΙ ίΗεΪΓ ΙεηιρεΓβίιίΓεδ \νϊ11 ηοί τίδε ίο η ΙενεΙ \ν6ετο (ΙείεποΓΗίιοη οί ίΗε οοηδίηιοίίοη \νϊ11 οοοητ 
<1υηη§ ΙΗε εχροβυτε ίο ΙΗε δίηηιΐβκΐ βτε ΐββί ίη 3θοοπΐ3ηοε \νίίΗ ίΗε ΡίΓε Τεβί ΡΓΟοεάιιτεδ Οχίε ίο βυοΗ 
3η εχίεηί ίΗαί ίΗε 1θ3<1-θ3ΐτγιη§ οαρΕΗίΙΐίγ, ίη αοεοπίηηεε \νίίΗ ίΗε ίΐηιεδ ίη 7.4.1.1 3η<3 7.4.2.3, \νί11 6ε 
ίτηρ3ίτε<1. 

7.4.2.6 Τ6ε οοηδίηιοίίοη οί αΐΐ <1οογ8, αη«1 <1οογ ίπιιηεδ ίη ίΐΓε-Γεδίδίίη§ ώνίδίοηδ, ννίί6 ίΗε ιηεβηβ οί 
360ΐιπη§ ίΗεηι \νΗεη οΐοδεύ, 5 Η 3 ΙΙ ρΐΌνίάε Γεδΐδίαηεβ ίο βτβ 35 \νεΙ1 35 ίο ΙΗε ρ 3 δδ 3 §ε οί δηιοΐοε 3η(1 
ίίβιηε εςηίνΗίεηί ίο ιΗεΙ οί ίΗε 6υ11ώ83£ΐ8 ίη \ν6ίε6 ίΗεγ 3Γε δίίιΐ3ΐε<1. \¥ 3 ίεΓίί§Ηί (1οοΓ8 οί δίεεί ηεεύ 
ηοί 156 ίη8ΐιΐ3ΐβ<1. ΑΙδο, ννΗοκ 3 βΓε-Γ8δίδί)η§ ώνίδϊοη ϊδ ρεηείπιίείΐ 6γ ρίρεδ, άαοΐδ, εΐεοίτίοαΐ ε361εδ 
είε., 3ΓΓ3η§εηιεηί8 δΗβΙΙ 6ε πιβάβ ίο εηδητε ΐ6βί ί6ε ίΪΓ8-Γ6$ί8ΐίη§ ίηίε^πίγ οί ίΗβ ώνίδίοη ϊδ ηοί 
ίπιρ3ίΓ8(1, 3Π(1 η€06853τγ ίβδίίπβ 86311 6ε 03ΓΠ6<1 οαί ίη 3οεοΓίΐ3ηοε ννίίΗ ί6ε Ρί Γ ε Τε8ί Ριοοεάνιτεδ 
€ο(1β. 

7.4.3 Κ68ίπεΐε<1 ιΐδβ οί εοηι6υ8ΐί61β πΐ 3 ίεΓΪ 3 ΐδ 

7.4.3.1 Α1Ι δερ3Γ3ίίη§ ώνίδίοηδ, εείΐίη^δ ογ Ιίηίη^δ ίί ηοί 3 ίττε Γ6δΐδίιη§ ώνίδίοη, δΗβΙΙ 6ε οί 
ηοη-οοιη6ιΐ5ΐΐ6ΐ8 ογ βκ Γεδίηοΐίη^ ΓΠ3ίεηα1δ. Οκη^Ηΐ δίορδ 86311 6ε οί ηοη-εοηι6υδίί61ε ογ 
βΓε-Γεδίπείϊη§ ηΐΕίβπαΙ. 

7.4.3.2 \ν6ετε ίηδηΐββοη ίδ ίηδί3ΐ1ε<1 ίη 3Τ83δ ίη \νβίεΗ ίί εοοίίΐ εοηιε ίηίο εοηΐ 3 θί \νίΐ6 αηγ Π3ΐηπΐ361β 
βυίίΐδ ογ ίΗεΐΓ νβροητδ, ίίδ δυτίαεε ηΗβΙΙ 6ε ίηιρ8πηε361β ίο δ«ε6 «3ηΐΓη361ε βηΜδ οίνβρουτδ. 

7.4.3.3 Ρυτηϊίυτε 3η<1 ίτ4τηίδ6ιη§5 ίη ρυ61ίε δρβοεδ 3η4 ετελν 3 οοοτηηαο<ΐ 3 ΐίοη $6311 εοηιρίγ \νίί6 ι6ε 
ίο11ο\νίη§ 8ί3Π(ΐ3πΐ5: 

. 1 311 035ε Λιτηίίιιτε ίδ οοηδίηιοίβά βηίίΓεΙγ οί 3ρρΓονε<1 ηοη-οοηι6η8ίί61ε ογ ίιτε-Γεδ6ίοίίη2 
ηΐ3ΐβηαΐ8, εχοερί ί63ί 3 οοοι6υδβ61ε νεηεεΓ \νίί6 3 οεΙοπΩο ν3ΐυε ηοί εχοεει!ίη§ 45 ΜΙ/γγΓ 
πιαγ 6ε ϋδείΐ οη 16ε εχροδεά δυτίβοε οί δΐιοΗ πτίίοΐεδ; 

.2 311 οίΗεΓ ίητηιίιιτε $ιιο6 38 063115 , $οί38 3η6 ί361εδ, ί$ οοπδίηιοίε<1 \νϊί6 ίτοηιεδ οί 
ηοη-οοΓπ6υδ661ε οτ βτε-Γ68ΐποίίη§ ηιβίεπαΐδ; 

.3 βΐΐ άταρεήεδ, οητίαιηδ 3 η <1 οΰιετ δυδρεηάείΐ ίβχΐϊΐε ηΐ 3 ΐ 8 ή 3 ΐδ 63 νε ςυΕίίηεδ οί τεδίδίβηοε ίο 
ίΗε ρΓορ 3 £ 3 ίιοη οί Ηαηιε, Ι 6 ίδ 6 είη^ (Ιείεππίηετί ίη Βοοοηίβηοε \νίίΗ 16ε Ρϊτε Τεβί 
ΡΓοεεάιιτεδ Οο<1ε; 
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.4 ηΙΙ υρΗοΙδίετεοΙ βίΓηίΐυτε Ηβδ φΐΕΐίίίεδ οί Γ0$Ϊ8ΐ3ηεβ ίο ίΗε ί§ηιΐίοη 3Π(1 ρτορ3§3ίίοη οΐ' 
ίίπιηε, ίΗΐδ Βείη§ άείεπτιίηεό ίη 3εεθΓ<ΐ3ηοε ννίίΗ ίΗε Ρίτε Τεδί ΡΓοοεάιιτεδ Οο<1ε; 

.5 311 Β«Ι(1ίη§ εοιηροηεηίδ Ηβνε ροΕίιίίεδ οί Γεδίδίαηεε ίο ίΗε ι§ηίίίοη εικ! ρΓορ 3 § 3 ΐίοη οί 
ίΐ 3 πιβ, ίΐιΐδ Βείη§ άεΐεπηίηεά ίη αοεοΓώηεβ ννΐίΚ ίΗε Ρίτε Τεδί ΡτοεεάϋΓβδ Οοίΐε; »η(1 

.6 &11 άεοΐί ίίηίδΗ ηΐ3ΐεπ3ΐ8 οοτηρίγ ννίίΗ ίΗε Ρίτε Τεεί Ρτοεε^ϋΓεκ Οοίΐε. 

7.4.3.4 ΤΗε ίο1ίο\νιη§ δΐιτίαοεδ δΗπΙ!, 35 3 ττπηιιηυιη 8ΐ3η<33«1, Βε εοηδίηιείεά οί ιτΐ3ίεη3ΐ5 Η 3 νίη§ 1ο\ν 
ίΐ3ηΐ6-5ρΓεα(ί ε1ΐ3Τ3εΙεήδίίεδ: 

. 1 εχροδεά δΐΐΓ&εεδ ίη εοιτίίΙοΓδ 3η<1 8ί3Ϊπν3γ εηεΐοδίιτεδ, 3ηά οί ΒοΗΛεβάδ (ίηοίικϋη§ 
ννίηΗοννδ), \ν3ΐ1 3 η(ί εεί1ίη§ 1ΐηίη§5 ϊη βΙΙ ριιΒΗε δραεεδ, εκνν 3οεοπιπκχ}3ίιοη, δετνίεε 
δρ& 088 , οοηίτο! 5 ί 3 ίίοηδ αηά ϊηίεΓηηΙ αδδεπιΒΙγ 3ηά εν3θΐΐ3ΐίοη $ί3ίΐοη8; 

.2 δυτίδεεδ ίη εοηεε3ΐε<1 ογ ϊηβεεεδδίΒΙε δρ&εεδ ίη εοπί<1θΓ5 3 γκ1 δίαίηναγ εηεΐοδίιτεδ, ριιΒΗε 
8 ρ 3 θε$, ετενν ΕεεοτηιηοίΐΒίίοη, βεΓνϊεε δροεεδ, εοηίτοί δί3ίίοηδ Εη<1 ίηίεπηιΐ 35δεπίΒ1γ 3ηά 
εν3ειΐ3ίϊοη δίβίίοηδ. 

7.43.5 Αηγ ίΗεπηβΙ βηά αεοιίδίίο ίηδΐιΐ3ΐίοη δΗπΙΙ Βε οί ηοη-εοτηΒιΐδίϊΒΙε ογ οί βτε-Γε8ίηείίη§ 
πιβίετίαΐ. ναρουτ Β 3 τηετ 8 πη<1 βάΚεδίνεδ ιΐδε<3 ίη εοη]ιιηεΐίοη ννίίΗ ϊηδΐιΐ3ίϊοη, 35 ννεΐΐ αδ ϊη5υΐ3ίίση οί 
ρίρε δίίίη§δ ίοΓ εο1<1 δβτνίεε δγδίεηΐδ ηεεά ηοί Βε ηοη-εοΓηΒιΐδίίΒΙε ογ ίϊτε-Γε5ίπείίη§, Βυί ίΗεγ δΒ3ΐ Ββ 
Ιτερί ίο ίΗε πιίηϊτηνιηι (ρΐ 3 ηίί 1 γ ρκιείίεΗΒΙε 3η<1 ίΗείτ εχροδβά δΐιτίποεδ δΒαΙΙ Βανε 1ο\ν (Ιπηιε δρτεβίΐ 
εΒβΓαείεπδίίεδ. 

7.43.6 Εχροκεά δυτίηεεδ ίη εοιτίίΙοΓδ 3ηΒ 5ί3Ϊην3γ εηεΐοδητεδ, 3η<1 οί ΒιιϋτΗεβίΙδ (ίηε1υ<ϋη§ 
ννίικίοχνδ), \ν·3)1 3 ηά εείΗη§ 1ίηίη§δ, ίη 311 ριιΒΙίε δραοεδ. ετενν 3εεοηιιηο<ΐ3ίίοη, δετνίεε δραεεδ, εοηίτοί 
δίβΐίοηδ αη<3 ίηίετηαΐ 388 βιηΒΙγ ζηά ενβειίΕίίοη δίβίίοηβ δΒ3ΐ1 Βε εοηδίηιείθά οί ηΐΕίετίβΙβ ννΒίεΗ, ννΗεη 
εχροδεοί ίο βτε, 3 τε ηοί οαρδΒΙε οί ρπχΗιείη§ εχεεδδίνε ςιΐίΐηΐίΐίεδ οί «ιτιοΐίε ογ ίοχϊε ρπχΐυείδ, ΐΒίδ 
Βείη§ άείεπηιηεά ίη βεεοκίΗηεε ννίίΗ ίΗε Ρίτε Τεδί ΡτοοεΛιτεδ Τοάε. 

7.43.7 νοί4 εοπφατίτηεηίδ, ννΗετο Ιονν-άεηδίίγ εοιηΒυδίίΒίε ηταίεη3ΐδ ατε αβεά ίο ρτονί<1β Βοογαηεγ, 
δΒβΙΙ Βε ρΓΟίβείεά ίτοτη 3 ^ 3 εεηί βτε Η3Ζ3 γΗ 3τε35 Βγ ίΐΓε-Γ68ίδίίη§ ώνίδίοηδ, ίη ΗεεοΓϋαηεε ννίίΒ 
ίηΒΙεδ 7.4-1 Άηά 7.4-2. Α1δθ, ίΗε δρ 3 εε ζηά εΐοδατεδ ίο ίί δΗαΗ Βε δΕδίίβΒί Βυί ίί δΒπΙΙ Βε νεηίίΐ3ίε<1 ίο 
3Βηο8ρΒετε. 

7.43.8 Ιη εοηιρΒΓίπιεηΙδ ννΒετε 8ηιο1αη§ ί$ 3ΐ1ο\νεί1, δηίίβΒίε ηοη-εοηιΒιΐδίίΒΙε 38Β οοηίβΐηεΓδ δΒβΙΙ Βε 
ρΓονίάεβ. Ιη εαιηρβΓίτΏβηίδ ννΒετε δηιοίίΐη^ ίδ ηοί πΐΐοννεβ, 3(ΐ8ί}ΐΐ3ίε ηοίίεεδ δΒβΙΙ Βε 4ί$ρΐ3γεά. 

7.43.9 ΤΗε εχΒ 3 υδί §38 ρίρεδ 8 !ιε 11 Βε 3ΓΓ3η§ει1 δο Ιΐΐ3ί ίΗε τίδΐί οί βτε ίδ Κερί ίο 3 ηηηίτηυπι. Το ίΗίδ 
είϊεεί, ίΗε εχΗαιΐδΙ δγδίετη δΗ3ΐ1 Βε ίηδΐιΐ3ίεί1 3η<1 311 οογπ ρετίηιεηί$ 3η<1 δίπιείοτεδ ννΗίεΗ 3Γ8 
εσηίί§ιιοηδ ννίίΗ ίΗε εχΗβηδί δγδίεηι, ογ ίΗοδο ννΗίεΗ τηαγ Βε ββεείεβ Βγ ίηετεβδεά ΙετηρεΓΗΡιτεδ 
ε 3 ΐιδε<1 Βγ ν/ 35 ίε §3885 ίη ηοπηαΐ ορεΓαΙίοη ογ ίη 3η επιεΓ§εηεγ, δΗ3ΐ1 Βε εοηδίηιοίειΐ οί 
ηοη-εοπιΒιΐδΙίΒΙε ηιβίεπαΐ ογ Βε δΗίε1<3ε<Ι 3η<ί ίηδίιΜεβ ννίίΗ ηοη-οοηιΒυδί&Ιε ηιβίεήβΐ ίο ρτοίεεί ίτοιη 
Ηί§Η ΙεπιρεΓ3ΐηΓβ5. 

7.43.10 ΤΗε <ΐ8δί§η αηά ΕΓΓ 3 η§ 6 ΐηεηί οί ίΗε εχΗΕΐΐδί ηιβηίίοΐίΐδ ογ ρίρεδ 5 Ηβ11 Βε βιιεΗ 38 ίο εηδίιτε ίΗε 
$ 3 ίε <1ί8εΗ3Γ§ε οί εχΗ3υ$1 §3888. 
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7.4.4 ΑιτΗη^βιηεηί 

7.4.4.1 Ιηίετηαΐ δίαίτννβγδ εοηηεείίη§ οηΐγ Γννο <3εε1<δ ηεε<1 οηΐγ 1)6 εηεΐοδεά αί οηε (Ιεείί Βγ ιηεαηδ οί' 
(Ιίνίδίοηδ αη<1 δε1ί-ε1θδίη§ 4 οογ 5 Βανίη§ ίΒε δίηιείυταί ίϊτε ρτοίεοίίοη ίιιηε αδ ΓεςαίτεΩ Βγ ΙαΒΙεδ 7.4-1 
3 Π(1 7.4-2 ίοΓ ώνίδίοηδ δεραΓ3ίίη§ ίΒοδε ατεαδ ννΒίεΒ εαεΒ δίαίηναγ δεΓνεδ. δίαϊηναγδ ηιαγ Βε ΩίίεεΙ ίη 
ίΒε ορεη ίη α ρυΒΗε δραεε, ρΓονίάεύ Λεγ Ηε ννΒοΙΙγ ννίιΒίη δυεΒ ρυΒΙίε δραεε. 

7.4.4.2 ΕίΛ Ιηιηΐίδ δΚ&11 Βε δο ϋίΐε<1 αδ (ο ρτενεηί ίΒε ραβδα^ε οί’ δίποδε αηά ίίαιηε ίτοπι οηε (ΙεεΒ Ιο 
αηοίΒετ αηά δΚβΙΙ Βε ρτονίίΐεά ννίίΒ τηεαηδ οί' ε1οδΐη§ δο 35 ίο ρεπηίί ίΒε εοηΐτοί οί ώηυβΒί αηΩ δτηοίίε. 

7.4.4.3 Ιη ραΒΠε δραεεδ, ετενν αεεοηιπκχίαΐίοη, δετνίεε δρ3εεδ, εοηΐτοί βίαίίοηδ, εοιτί(1θΓ8 3ηύ 
δίαίτνναγδ, 3Ϊγ δρβεεδ εηεΐοδενί ΒεΗίηΒ οείΐίηβδ, ρ3ηε11ίη§ οτ 1ίηιη§δ δΒαΙΙ Βε δΐιϊίαΒΙγ <ϋνί<3ε<3 Βγ 
ε1θδβ-βΚΐη§ ώ-αυ^Βί δίορβ ηοί ιηοΓε Ιιαη 14 ιη αρατί. Οη εαΐε^οτγ Α εταίί ρτονίτίείΐ ννίίΒ οηΐγ 3 δίη§1ε 
ρυΒΙίε δραεε, άταυ^Βί δίορδ ηεε<3 ηοί Βε ρτονΐάείΐ ίη δΐιεΒ ρηΒΙίε δραεε. 


7.5 ΡυεΙ αικί οίΒετ ΠααιιηαΒΙε Πιιϊ(1 ίαηΒδ »π<1 δγδίειηδ 

7.5.1 Ταηΐίβ εοηίαίηϊη§ ίΐιεί 3ΐκ1 οίΒετ ίΙαπυηαΒΙε ίΐυκίδ δΗαΙΙ Ββ δεραταΐεύ ίτοπι ραδδεη^ετ, ετενν, 
αη<1 Βα§§α@ε εοτηραΓΐτηεηίδ Βγ ναροιιτ-ρΓΟοί εηεΐοβυτεδ οτ εοίΐεπίαπίδ ννΒίεΒ 3τε δΐιίίαΒΙγ νεηίί1αίβ<1 
αη<1 άταϊηείΐ. 

7.5.2 ΡυεΙ οϊΐ ΐαηΐςδ δΗαΙΙ ηοί Βε 1οε3ΐε<1 ίη, Βε ίοπηεά Βγ αηγ ρατί οί ίΗε δίπιείαταί ΒοιιηΒατγ οί, 
3 Γ 635 οί τηα^τ 6 γ8 Β ΛΎΆτ ά Ηοννενετ, ίΙατηπιβΒΙε ίΐυκίδ οί 3 ίΙαδΒροϊηί ηοί Ιεδδ ίΗαη 60Χ ηιαγ Βε 
Ιοεαίετί ννίίΒίη δΐιεΒ ατεαδ ρτονίάεΒ ίΒε ΐαηΐίδ ατε τηαιΐε οί δίεεί ογ οίΒεΓ εςυίναΐεηί πιαίετίαΐ. 

7.5.3 Ενετγ ήιεί οϊΐ ρίρε ννΒίεΒ, ϊί (Βυηο^εά, ννουΐά αϋονν οίΐ ίο εδεαρε &οηι α δίοτα^ε, δείί1ίη§ οτ 
(Ιαίΐγ δεΓνίεε ίαηΐε δΒαΙΙ Βε ΩΜεά ννίίΒ 3 εοείς ογ ναΐνε <Βτεεί1γ οη ίΒε ίβηΐε εαραΒΙε οί Βείη§ εΐοδεά 
(τοτη 3 ροδίίίοη ουίδϊάε ίΒε δραεε εοηεεπιεύ ίη ΙΒε ενεηί οί α ϋτε οεεηιτίη^ ίη ίΒε δρ3εε ίη ννΒίεΒ δαεΒ 
Ιβηΐίδ ατε δίίυαίεά. 

7.5.4 Ρίρεβ, ναΐνεβ αη(1 εουρίίη^δ εοηνεγίη§ ίΙατητηαΒΙε Ωυκίδ δΒαΙΙ Βε οί δίεεί ογ αιεΒ αΐίεπιαΐινε 
ηιαίετίαΐ δαίΐδίαείοτγ ίο α δίαηάαπί*, ΐη τεβρεεί οί δίτεη§ΐΒ αηά βτε ίηίε§ηίγ Βανΐη^ Γε§αηΙ ίο ΙΒε 
δετνίεε ρτεδδατε αη<ί ίΒε δραεεβ ίη \νΒίεΒ ίΒεγ ατε ίηδίαΙΙεΩ. \νΒετενεΓ ρταείίεαΒΙε, ΙΒε ϋδε οί ΠεχίΒΙε 
ρίρεδ δΒαΙΙ Βε ανοίοΙεΒ. 

7.5.5 Ρίρεδ, ναΐνεβ 3 ηά εοιιρ1ίη§δ εοηνεγίη^ ίΙατηηιαΒΙε ί1ιιί(ΐ5 δΒαΙΙ Βε αιταη§ε<1 αβ ίατ &οιη Βοί 
δυτίβοεδ ογ 3 Ϊτ ίηίαΒεδ οί εη^ίηε ϊηδίβΐΐαίίοηδ, εΐεείτίεβΐ αρρίίαηεεδ αη<1 οίΒετ ροΐεηΐίαΐ δοητεεδ οί 
ί^ηιίίοη 3 δ ίδ ρταεΒεαΒΙε απ(1 Βε Ιοεαίεά οτ δΒίε1<1ε<1 $ο ίΒαί ίΒε 1ϊΚε1ίΒοο(1 οί Ποιεί 1ε3ΐία§6 εστηίη§ ΐηίο 
εοηίαεί ννίίΒ δυεΒ δουτεεδ οί ι§ηιϊιοη ίδ Ιεερί ίο α ηιίηίπιυηι. 

7.5.6 ΡυεΙ ννϊίΒ α ίΙαδΒ ροίηί Βείοχν 35° δΒαΙΙ ηοί Βε ηδε<1. Ιη ενετγ εταή ίη ννΒίεΒ ίΐιεί ννίίΒ 3 
ίΙαδΒροϊηί Βείονν 43 0 ^ ίδ ικεά, ΙΒε απ-αη^εηιεηΐδ ίοτ ίΒε δίοταβε, ώδίπΒυίίοη αηά ιιΐίΐίζβΐίοη οί ΙΒε 
ίΐιεί δΒαΙΙ Βε βιιεΒ ίΒαί, Βανίη§ τε§3Γά ίο ΙΒε Βαζαηί οί Γηε αη4 εχρίοδίοη ννΒίεΒ ίΒε υ&ε οί δυεΒ ίιεί 
πιαγ εηίαΐΐ, ΙΒε βαίείγ οί ΙΒε εταίΐ βηύ οί ρετδοηδ οη Βοατύ ίδ ρτεδετνεΩ. ΤΒβ αιταη^επιεηίδ δΒαΙΙ 
εοπιρίγ, ίη αείάίΐίοη ίο ΙΒε τεφίίτεπιεηίδ οί 7.5.1 ίο 7.5.5, ννίίΒ ΙΒε ίοΐΐοννίη^ ρτονίδίοηδ: 


Κείετ ίο ίΒβ ΟιιίάεΗπδχ ίοτ ίΗβ Αρρίίοαίϊοη οί ΡΙαδίΐο Ρίρεδ οη δΐιΐρδ, 3<1ορίε<1 Βγ ίΗε θΓ§<ιηίζ3ΐίοη Ηγ 
Γβδοΐαΐίοη Α. 753 (> 8 ). 
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.8 
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ίαηΐίδ Γογ ΙΗε 5 (ογ 3§6 οί δΐιεΗ ήιεί δΗαΙΙ Ηε ΙοεαίεΟ ουίδίάε αηγ ιηβεΗίηεΓγ δρβεε 3 η<ί 3 ί 
3 (Ηδίβηεε οί ηοί Ιεδδ ϋιαη 760 ηιτη ίηΒοβκ! ίτοηι ΰιε δΗεΙΙ δΐ<3ε απά Βοίϊοιη ρΐ 3 ΐΐη§. 
Άηά ήοιη (ΙεεΗδ αη<1ΒυΙΗΗεαάδ; 

3ΐτ3η£6Γη6ηί8 δΗαΙΙ Ηε ηιαάε Ιο ρτενεηί ονετρτεδδΐίΓε ϊη 3ηγ ίχι©1 Ι3η1ς ογ ίη βηγ ρ 3 Π οί 
Ιΐιε οίΐ ήιεί δγείετη, ιηο1υί1ίη§ ίΗε ή11ίη§ ρίρβδ. Αηγ τεΙίεΓ ναΐνεδ 3Π(1 αίτ ογ ονετίΐονν 
ρϊρβδ δΗαΙΙ (ϋδοΗβτ^ε Ιο 3 ροδϊίϊοη ννΗϊοΗ, ίη ίΗε ορίηίοη οΓ ίΗε Αώηίηί$ίΓ 3 ίϊοη, ίδ 83 ίε; 

ΐΗβ κραοεδ ίη ννΗίεΗ ήιεί Ιβηΐίδ 3Γ8 Ιοεαίεά δΗαΙΙ Ηε ηιεεΗβηίεαΙΙγ νεηΐίΐαΐείΐ, υδϊη§ 
εχΗ3ϋδΙ Γηηδ ρτονκ1ίη§ ηοί Ιεδδ ίΗαη κιχ 3ϊγ εΗβηβεδ ρβΓ Ηοατ. ΤΗε Γβηδ δΗβΙΙ Ηβ δαεΗ 
35 ίο ανοίίΐ ίΗε ροδδϊΒϋίίγ οΓ ί§ηίίίοη οί ίΙβηιιηβΒΙε §38-αίΓ ηήχίυτεδ. δυίίαΒΙε \νΐτε 
πιεβΗ §ιΐ3Γ(ΐ5 δΗαΙΙ Ηε ήίΐείΐ ονβΓ ΐηίεί 3η<1 ουίΐεί νεηΐίΐαΐϊοη ορεηίη§δ. ΤΗε οιιΐΐείδ Γογ 
βιιοΗ εχΗαιΐδίδ δΗαΙΙ <ήδεΗ3τ§ε ίο 3 ροδϊίϊοη \νΗίςΗ, ίη ίΗε ορίηίοη οΓ ΐΗε 
Αώηίηίδίπιίίοη ίδ $αΓε. 'Νο 8ηιο1αη§' δΐ§ηδ δΗαΙΙ Ηβ ροδίε<3 3 ί ίΗε εηίταηεε ίο δΐιεΗ 
δραεεδ; 

εατίΠετί εΐεείτΐεαΐ άΐδίπΒιιΙίοη δγδίεπίδ δΗαΙΙ ηοί Ηε υδβά, \νίίΗ ίΗε εχεερίίοη οΓ εαιΐΗεά 
ίηίηηδίεαίΐγ 83Γε εΪΓευΐίδ; 

δυίίαΗΙε εετίΐβείΐ $3ίε ίγρε εΐεείήεαΐ εςιιίρπιβηί Ηε υδε<3 ίη η.11 δραεεδ ννΗετε ήιεί 
1εαΗα§ε εου1<1 οοευτ, ίηε1ικίίη§ ΙΗε νεηίίΐαίϊοη δγδίβηι. Οηΐγ εΐεείτίεαΐ εήυϊριηεηί 3η<1 
ήίίιη§$ εδδεηίϊαΐ Γογ ορεΓ3ίίοη3ΐ ριιτροδβδ δΗαΙΙ Ηε Γιίίε<3 ίη δΐιοΗ βραεεδ; 

3 ήχε<3 ναροιιτ-(1είεείίοη δγδίεηι δΗαΙΙ Ηε ίηδίαΐΐεή ίη εαεΗ δραεε ίΗτου§Η \νΗίεΗ ήιεί 
Ιίηεδ ρβδδ, \νίΐΗ αίαιτηδ ρτονκίεά 3ί ίΗε εοηίιηυοιίδΐγ ηιαηηεί! εοηίτοί δίαίίοη; 

ενβΓγ ήιεί ΙαηΗδ δΗαΙΙ, ννΗετε ηεοεδδατγ, Ηε ριονίάειΐ \νίίΗ "δανεαίΐα" ογ §υίίεΓδ ννΗίεΗ 
ννοιχίά εαίεΗ 3ηγ ήιεί ννΗίεΗ ηΐ3γ ΙεβΗ ίτοηι $ιιοΗ ίαηΗ; 

δηΓε οποί εΓΒείεηί ιηεαηδ οΓ αδεβτίαίηίη^ ίΗε αηπουηί οΓ ήιεί εοηίαίηεά ίη αηγ ΐαηΗ δΗαΙΙ 
Ηβ ρΓονί(1ε(1. 5ουηώη§ ρίρεδ δΗαΙΙ ηοί ίεηηίηΕίε ίη 3ηγ δραεε ννΗειε ίΗε πδΗ οΓ 
ι§ηίίιοη οΓ δρι1!α§ε ήοη ίΗε δοιιη<Ηη§ ρίρε ηιί§Ηΐ 3τίδε. Ιη ρατίίουΐατ, ίΗεγ δΗαΙΙ ηοί 
ίεπηίηΒίε ίη ρ3δδεη§6Γ ογ ετε\ν δρβεεδ. ΤΗε αδε οΓ εγΙίη(ίηε 3 ΐ § 3 υ§ε §135588 ίδ 
ρπ>ΗίΒίίε<1, εχεερί Γογ οεγ§ο ογεΛ ννΗετε ιΗε υδε οΓ οϋ-ΐενεί §αυ§εδ \νιίΗ ίΐβί §135888 
3η<1 8β1Γ-ε1ο5ίη§ ναΐνεδ ΗεΚνεεη ίΗε §3α§ε$ αη(1 ήιεί ΙαηΗδ τηαγ Ηε ρετπήίΐείΐ Ηγ ίΗε 
ΑίΙητΙηίδίΓΕίϊοη. ΟΰιεΓ Γηεαηδ οΓ 3δεεΓί3ίηίη§ ίΗε ηηιοιιηί οΓ ήιεί εοηίαϊηείΐ ίη αηγ ίβηΗ 
ηιαγ Ηε ρεπηίίίείΐ ίΓ βηεΗ ηιεαηδ <1ο ηοί τεφηιε ρεηείταίίοη Ηε1ο\ν ΙΗε ίορ οΓ ίΗε ίβηΗ, 
οπή ρΓονκϋη§ ίΗείτ Γαίΐατε ογ ονετβ11ίη§ οΓ ίΗε ΙαηΗ ννίΗ ηοί ρεπηίί ΙΗε τεΐεαδε οί' ήιεί; 

<1ιιπη§ Ηιιη1ίεηη§ ορεταΐίοηδ, ηο ρ3δ8εη§ετ δΗαΙΙ Ηε οη ΗοατΗ ιΗε εταή ογ ίη ίΗε 
νίείηίΐγ οΓ ίΗε ΗηηΗεηη§ $ί 2 ίιοη, αηϋ αΟεςπαίε 'Νο 8ηιο1άη§' 3 η(3 'Νο ΝαΗεΗ Ηί§Ηίδ’ 
δϊ§η5 δΗ3ΐ1 Ηε ροδίεΗ. νεβδεΙ-ίο-δΗοΓε ήιεί εοηηεείίοηδ δΗαΙΙ Βε οΓ ε1θ8β<1 ίγρε αη(1 
δυίίβΗΙγ §τουη(3ε<1 Λιηη§ Ηηη1τ8πη§ ορεταΐίοηδ; 

ίΗε ρτονίδϊοη οΓ ήτε <3είεείίοη 3Π(1 8χίίη§ιιίδΗίη§ δγδίετηδ ίη δραεεδ \νΗεΓε ηοη-ϊηίε§Γ 3 ΐ 
ήιεί ΙβηΗδ ατε Ιοεαίεή δΗαΙΙ Ηε ίη αεεοηίαηεε \νϊίΗ ΓεςηίτεπιεηΙδ οΓ 7.7.1 ίο 7.7.3; αηά 

Γεήιε11ίη§ οΓ ίΗε οΓβή §Η3ΐ1 Ηε Οοηε 3ί (Ηε αρρΓονεή Γεήιε11ϊη§ Γ3εί1ίίίεδ, <3εί3ί1ε(3 ϊη ίΗε 
Γουίε ορεΓΗίίοηβΙ ηιβηυβί, 3ί \νΗίεΗ ίΗε ΓοΙ1οννίη§ Γιτε αρρίιαηεεδ 3 τε ρτονίεΐεεί: 


ΙΙεΓεΓ ίο Λε ΚεοοΓηοιεηάαίίοηκ ραΗΙίδΗεα Ηγ (Ηε ΙηίειτοΙίοηαΙ ΕΙεείΓΟΙεοΗηϊε») Οοηιηιίδϊίοη αηιί, ίη 
ραηίειιΙαΓ, ρυΗΙίοΒίιοη 60092 - Εΐεοίτίεα! ΙηχΟΠαΐίοηχ ίη δίιίρκ. 
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.11.1 α δυίΐ3Η1ε Γοηιώ 3ρρ1ίε3ίοτ δγδΐεηι εοηδϊδΐ3η§ οί τηοηίίοτδ αικί ίθ3ΐη-πΐ3ΐίίη§ ΗτβηεΗ 
ρίρεδ 03ρ3Με οί (1βΗνβπη§ Γοβπι δοΐιιίίοη 3ί α Τ3ΐε οί ηοί 1ε$δ ΐΗαη 500 1/τη ίοΓ ηοί 
1688 ίΗβη 10 ιηίη; 

. 11.2 <3τγ ρο\νεΙεΓ εχίίη^ιιίδΗετδ οί ΙοίπΙ εαρΗείίγ ηοί 1685 ίΗβη 501ί§; βηΩ 
.11.3 εατΗοη άίοχκΐε εχΙϊη^υίδΗετδ οί Ιοίαΐ ε3ρ3είίγ ηοί Ιεδδ ΙΗβπ 16 


7.6 νεηίϊΙβίίοη 

7.6.1 Τίιε πΐ3ίη ΐηίείδ 3η<1 ουίΐείδ οί 311 νεηίίΐΕίίοη δγβίεηΐδ δΗηΙΙ 6ε εαρ3Η1ε οί Ηείη§ εΐοβείΐ &οηι 
οιιίδΐάε ίΗε βρ3εεδ Ηείη§ νεηΐίΐβίεά. Ιη ατίίϋΐίοη, §υοΗ ορεηίηβδ ίο 3Γ638 οί πι3]ογ Ωιε Ηηζ3τ<1 δΗβΙΙ 6ε 
επρβΗΙε οί Ηείη§ εΐοδεά &οηι 3 εοηίιηυοιίδΐγ τηβηηεά εοηίτοί δί&ίϊοη. 

7.6.2 Α11 νβηίϊΐΗίίοη ί3Π8 5 Η 3 Η Ηε εαρβΗΙε οί Ηείηβ δίορρεά ίτοηι οιιΐδϊίΐε ΙΗε δραεεδ \νΗίεΗ ίΗεγ 
δετνε, 3ΐκ1 &οπι ουίδίάε ίΗε δρβεεβ ίη \νΗίεΗ ίΗεγ 3Γ6 ϊηδίΗΐΙεά. νεηΐΐΐΕίίοη ίαηδ δετνίη§ 3"638 οί π^οτ 
ίΐτε ΥαζΒΐά δΗβϋ 1>ε εαρβΗΙε οί Ηείη§ ορεηίεΟ ίτοηι 3 οοηίίηυουδίγ τηβηηετί εοηίτοί δίαίίοη. ΤΗε πιεβηδ 
ρΓονΐίΙείΙ ίοτ δίορρίη§ ίΗε ρο\νετ νεηΐίΐβίϊοη ίο ίΗε ηΐ3εΗίηετγ δρπεε δΗβΙΙ Ηε 3ερατ3ίεί1 ίτοηι ίΗε τηεαηδ 
ρΐΌ\Ί<1ε<3 ίοτ 8ίορρίη§ νεηίΐΐ3ΰοη οί οίΗετ $ρ3εε5. 

7.6.3 Αγ 638 οί τϊι^ογ ίΐτε Η3Ζ3Τ(1 3ηά δραεε$ δετνίη§ 35 ηδβειηΗΙγ 8 ί 3 ίίοη 8 δΗβΙΙ Ηβνε ϊικίερβητίεηΐ 
νβηίϊΐ3ΐίοη δγβίεηΐδ 3ητΙ νεπΗΙαΙίοη <ίιιείδ. νεηίίΐβίίοη Λιείδ ίοΓ ατεβδ οί η^οτ ίίτε \ΐΆΖΆτά δΗαΙΙ ηοί 
ρ388 ίΗτοιι§Η οίΗετ δραεεδ, ιιηίεδδ ίΗβγ 3Γ6 ςοηί3ίηε(1 ννίίΗίη 3 ίηιηΐί ογ ίη 3η βχίεηύείΐ τηαεΗιηετγ δρβεε 
ογ 03δίη§ ίη8ηΐ3ΐε<1 ϊη 3εεοτά3ηεε ννίίΗ ίβΗΙεδ 7.4-1 3ηά 7.4-2; νεηίίΐπίίοη ώιείδ οί οίΗετ δρβεεδ δΗπΙΙ 
ηοί ρ355 ίΗτου§Η 3Γβ3δ οί π^οτ ίίΓε \ιαζ3ΐά. νεηίίΐαίίοη οιιίΐείδ ίτοηι 3Γ635 οί τηα]οτ ίΐτε Η3ζ3Γ<1 δΗαΙΙ 
ηοί ίεπηϊηΕίε \νίίΗίη 3 ώδίβηεε οί 1 πι ίτοηι 3ηγ εοηίτοί δίαίίοη, ενβευβίίοη δίηίίοη οτ εχΐετη3ΐ εβεαρε 
τουίε. Ιη αΛΗίϊοη, εχΗαιΐδΐ (Ιιιείδ ίτοηι £3ΐ1εγ Γ3η§68 δΗβΗ Ηε ίΐίίεά \νίίΗ: 

.1 3 §Τ6386 Ιτ3ρ Γ63<1ί1γ τετηονβΗΙε ίοτ ε1ε3ηιη§ ιιηίεδδ 3η αΙίεπτΗίίνο βρρτονετί ^τεαβε 

τετηον3ΐ δγδίετη ϊδ Γιίίε<1; 

.2 3 ίΐτε <ΐ3Γηρ6Γ 1οε3ίε<1 ίη ίΗε Ιοννετ εηά οί ίΗε άυεί ννΗίεΗ ί$ 3«ίοηΐ3ΐίε3ΐ1γ 3η<1 τετηοίεΐγ 

ορβΓ3ΐεά, 3η(1 ίη 3άάιίιοη 3 τετηοίβΐγ σρείΉίετ! ίΐτε <33ΐηρετ 1οο3ίε<1 ίη ίΗε υρρετ εηΩ οί 
ΙΗε (Ιηεί; 

.3 3 ίιχετί ηΐ63η8 ίοτ εχίίη§αίδΗίη§ 3 βίε \νίίΗίη ίΗε <1υοί; 

.4 τεπιοίε εοηίτοί 3ΓΓ3η§επιεηΐ8 ίοτ δΗυίίίη§ οίί ίΗε εχΗηοβί ίβηδ 3η(1 δΐιρρίγ ίβηδ, ίοτ 
ορβΓ3ΐίη§ ίΗε ίΐτε ώτηρετδ τηεηίίοηεά ίη .2 αη<1 ίοτ ορβΓ3ίιη§ ίΗε Ωτβ-6χΙίη§ιιί8Ηίη§ 
δγδίεπι, ν/ΗίεΗ δΗβΙΙ Ηε ρίβεετί ίη 3 ροδίίίοη εΐοδε 1> ίΗε εηίτ3ηεε ίο ΙΗε §3ΐ1εγ. λνΗετε 
3 τηυ1ό-Ητ3ηεΗ δγδίετη ίδ ίηδί3ΐ1ε<1, ηιεβηδ δΗπΙΙ Ηε ρτονκίεύ ίο εΐοβε 3.11 ΗτΒηεΗεδ 
εχΗ3ΐΐ5ΐίη£ ίΗτοη^Η ίΗε 83τηε πΐ3ίη άοεί Ηείοτε 3η εχίίη§υίδΗίηβ ηιεάίυηι ίδ τε1ε3δε<1 
ίηίο ίΗε δγδίεηι; 3ηϋ 

.5 δυίίαΗΙγ Ιοεβίετί Η3ΐεΗβ8 ίοτ ίηδρεείίοη 3η<1 ε1ε3ηίη@. 
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7.6.4 λΜιετε α νεηύΑϋίοη (Αεί ραδδεδ Ατοιι@β α βΓε-ΓεδίδΐΑ§ Λνϊδίοη, 3 ίβϋ δ3ίε 3αίοηΐ3(ίο ε1οδΑ@ 
βτε (ΑιηρεΓ δΗβΗ 6ε βίίεά 3(1]366ηί Ιο Αε άίνίδίοη. Τ6ε Αιεί 6εΡνεεη Αε Ανΐδϊοη 3ΐκ1 Αε (Ατηρετ 
δΙίδΗ 6ε οί δίεεί ογ οΑετ βςιιίνβίεηί ιτιβίετΐβΐ 3η<1 Αδίιΐβίείΐ !ο Αε δαιηε δΐ3η<3βτ<1 3$ ΓεςΑτεϋ ίοτ Αε ίιτε 
Γεδίδίίη@ <1ίνίδίοη. Τ6ε ίιτε (Ιπτηρετ ηιαγ 6ε οηιίίίε<1 \ν6ετε Αιείδ ρ3δδ ίΑου@6 δραεεδ $υιτοιιη<1β(1 6γ 
ίΐΓε-Γε$ίδΐΑ@ «Ιίνϊδϊοηδ \νϊΑουί δ8ΓνΑ@ Αοδε δρ306δ ρτονί<1Α@ Α3ί Αε Αιεί 635 (6ε δητηε δίηιείυΓΗΐ 
βίε ρΓοίεείίοη ίίιηε 35 Αε (Ιίνϊδϊοηδ ΐί ρεηεΐΓ3ίεδ. νΥΙιετο 3 νεηίίΑίίοη (Ιιιεί ρ35565 Αγοιι@6 3 
δηιο!ίε-ΐί@Ηί Ανΐδϊοη, 3 δτηοΑί (Ατηρετ §6311 6ε βίίε<1 3ί Αε ρεηεΙίΉίίοη ιιηίεβδ Αε (Αεί ννΗϊεΗ ρ 3556 δ 
Αγοιι@6 Αε δρ3εβ (Ιοεβ ηοί δετνε Αβί δρηεε. 

7.6.5 \νΤΐ6Γε νβηίϊΑίϊοη δνδίεηΐδ ρεηεΑιΙε ίΐεείίδ, Αε 3Π·3η@εηιεηΐ8 δΗ&11 6ε δΐιεΗ Α3ί Αε 
εβεείϊνεηεδδ οί Αε (ΙεεΙ: ϊη Γβδϊδϋη§ βτε ίδ ηοί Αετε6γ Αιραίιεά αη<1 ρτεεβυίίοηδ 86311 6ε Ιαίίεη Ιο 
τεΑιεε Αε 1ΑεΙί6οο<1 οί δτηοίκ 3Π(1 Ηοί @386$ ρ38δίη§ ίτοτη οηε 6εί\νεεη-άεε1<: δρ 3 εε ίο 3 ηοΑετ 
Ατοιι@6 Αε δγδΐετη. 

7.6.6 Α11 (ΑτηρεΓδ βίίετί οη βτε-Γεδίδβηβ ογ 8ΐηο1ί8-6@6ί Ανίδίοηδ δΗθΙΙ 3ΐδο 6ε ε3ρ361ε οί 6είη@ 
πΐ3η«3Ηγ εΐοδεά &οηι εηεΗ δϊ(1ε οί Αε Ανίδίοη ίη \νΑεΗ Αεγ 3τε βίίε(1, εχεερί ίοΓ Αοδε (ΐ3πιρεΓδ 
Γιίίεά οη (Αείδ 3ετνΑ@ βραεεδ ηοί ηοπηβΐΐγ Π3ηηε<1 δΐιεΗ 38 δίοΓεδ εγΑ ίοϊΐείδ Αβί πΐ 3 γ 6ε ητΐ3ηιΐ3ΐ1γ 
ορεΓ3ίεά οηΐγ βοπι οιιίδΑε Αε δετνείΐ δρ3εβδ. Α11 ΑιηιροΓδ $6311 3ΐ$ο 6ε ε3ρ361ε οί 6είη@ τβιηοίεΐγ 
ε1οδε<1 ίτοηι Αε εοηίΑιιοιίδΙγ ηΐ3ηηε<1 εοηίτοί δ&ίίοη. 

7.6.7 ϋυείδ 363 ΙΙ 6ε ηΐ3<1ε οί ηοη-οοπΑοδί&Ιε ογ Γηε τεδίτίεΐΑβ ΓηπίειΑΙ. 81ιοι1 <Αείδ, Ηοννενετ, 
ΓΠ3γ 6ε οί εοπΑυδίΑΙε ηΐ3ίεηα1$ δ«6)εεί ίο Αε ίο11ο\νϊη@ εοηΑίϊοηδ: 

. 1 Αείτ οΓΌδδ-δεείΐοη <1οεδ ηοί εχεεεά 0.02 τη 2 ; 

.2 ΐΗεΐΓ Ιεη@Α άοεχ ηοί εχεεεό 2 Γη; 

.3 Αεγ ήταν οηΐγ 6ε ιΐδε<3 3ί Αε ίεητηΑβ! εη<1 οί Αε νεηίίΑίίοη δγδίετη; 

.4 Αεγ δΗαΙΙ ηοί 6ε δίίααίετί Ιεδδ Ααη 600 γπιτι βοηι 3η ορεηΑ@ Α 3 βιε-ΓεδίδίΑ§ ογ βτε- 

Γ6δίπείίη§ ώνϊδίοη; 3η<3 

.5 Αοϊγ δυΓίηεεδ 63νε Ιο\ν ββηιε 5ρΓε3(1 ε63Γ3εΙεπδβεδ. 


7.7 ΡΪΓ€ άβίεείΐοη 3η(1 εχ(ίη@υΐ$6ΐη@ δνδίειηδ 

7.7.1 Ρίιε (Ιείεείίοη δγδίειηδ 

Αγ63$ οί γπ3|ογ 3η(1 ηιοάεΓΕίε ίΐΓ6 63Ζ3Γ(1 3Π(1 οΑετ εηε1οδ6(1 δρβεεδ ηοί τε^υίητίγ οεειιρϊείΐ 
νν'ίΑΑ ριι61ϊε δρ3εεδ 3η(1 0Γε\ν ΗοεοηίΓηοϋαβοη, δ«ε6 35 ίοϊΐείδ, ${3Ϊπν3γ εηεΐοδίιτεδ, εοηίίΙοΓδ 3ηά 
εδεαρε οιιίεδ δ63ΐ1 6ε ριονϊίίειΐ ν/ίΑ 3η 3ρρτονε4 3υίοπΐ3ΐίε δτηοΐίε (Ιείεείϊοπ δγδίεηι 3η<1 ηιβηιιβίΐγ 
ορεταίειΐ εηΐΐ ροίηίδ εο?ηρ1νίη@ \νίΑ Αε ΓεςαΪΓεηιεηίδ οί 7.7.1.1 3ηά 7.7.1.3 ίο ίηΑεβίε 3ί Αε εοηίτοί 
δί3ίϊοη Αε Ιοεβίίοη οί ο«ΑΓ63ΐί οί 3 ίίτε ίη 3.11 ηοπη3ΐ ορεπιίίη§ εοηώβοηδ οί Αε ίη8ΐ3ΐΐ3ίίοηδ. 
ϋείεείοΓδ ορεί'βΑά 6γ Ηεαί ίη§ίε3<1 οί δητοίτε ηιαγ 6ε ίηδί3ΐ1ε(1 Α §3ΐ1εγ$. Μβίη ρτορΑδϊοη ηιβεΗΑεΓγ 
Γθοτη(δ) ΑβΙΙ ίη 3<1Αίίοη 63νε (ΙείεείΟΓδ δεηδΑ@ οΑετ Αβη δτηοΐίε 3η<1 6ε δΐιρετνίδείΐ 6γ Τν εβτηεΓβδ 
τηοΑίοτεί! Αογπ Αε ορεταβη@ οοΓηρ3ΓίτηβηΙ. Μ3ηιΐ3Ηγ ορεπιΙε(] εβίΐ ροΑίδ βΚεΙΙ 6ε Αδίπΐΐείΐ 
ίΑοη@6ουί Αε ριι6Ηε δρβεεδ, ετενν 3εεοΓητηο(ΐ3ΐίοη, εοττκίοτδ 3πά 5ί3ίτν,'αγ εηεΐοδυτεδ, δετνίεε δρβεεδ 
3η<1 \ν6ετε ηεεεδδ3τγ εοηίτοί δΑϋοηδ. Οηε τηβηυηΐΐγ ορεΓ3ίε<1 εβΗ ροίηί δβπΐΐ 6ε 1οε3ΐε<ί *3ί ε3ε6 εχίί 
ίτοτη Αεδε δρηοεδ 3ηά &οτη ατβαδ οί ηΐ3|θΓ βτε ΗοζβγΑ 
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7.7.1.1 Οεηεταί τεφΗΓετηεηίδ 

.1 Αηγ τεςαίτεό ΗχεεΙ βτε-<1είεείίοη αη<1 Ητε εΙεππ δγδίεηι \νίίΗ ηΐ3ηιΐ3ΐ1γ ορεταίεά εαΐΐ 
ροϊηΐδ δΗαΙΙ Βε εαραΒΙε οί ιτητηε<1ι&ΐε ορεταίίοη αί αΐΐ ίΐηιεδ. 

.2 Ροννετ ΒυρρΙιεδ αηά εΐεείχίε είτευίίδ ηεεεδδατγ ίοτ ίΗε ορεΓ3ΐίοη οί' ίΗε δγδίετη δΗαΙΙ Βε 
πιοηίίθΓε(1 ίοτ Ιοδδ οί' ροννετ ογ ίαυίί εοη(Βίίοηδ 38 βρρτορτίβίε. Οεεηττβηεε οί' 3 ίαυίί 
εοητίίΐίοη δΗβΙΙ ϊηίΐίαίε 3 νΐδυαΐ 3ΐκ1 αικΗΒΙε ίΗυΚ δί§ηα1 αί ίΗε εοηίτοί ραηεΐ ννΗίεΗ 
δΗαΙΙ Βε (ϋδΐίηεί &οπι 3 ίίτε δί^παΐ. 

.3 ΤΗετε δΗαΙΙ Βε ηοί Ιεδδ ίΗαη ίννο δουτεεδ οί ροννετ δυρρίγ ίοτ Ιίιε εΐεείτίεαΐ βςιιίριηεηί 
ιΐδεά ίη ίΗε ορετΕϊίοη οί ίΗε ίίχε<1 ίίτε-<1είεεΐίοη αηά ίίτε 3ΐ3πη δγδίεηι, οηε οί' ννΗίεΗ 
δΗαΙΙ Βε αη επΐ8Γ§6ηεγ δουτεε. ΤΗε δΐιρρίγ δΗβΠ Βε ρτονκίεό Βγ δεραταίε ίεεάετδ 
Γ886Γνε(1 δθίεΐγ ίοτ (Ηαί ριπροβε. δυεΗ ίεείίετδ δΗαΙΙ ηιη Ιο 3η αυίσιηΒίίε οΗβη^ε-ονετ 
δννίίεΗ δΐίυαίεά ίη οτ αφβεεηί Ιο ίΗε εοηίτοί ρβηεΐ ίοτ ίΗε Ητε-Ηείεείίοη δγδίετη. 

.4 ϋείεείΟΓβ αηά ΓΠ3ηιΐ3ΐ1γ ορετΕίε<1 εβΗ ροίηίδ δΐιβίΐ Ηε §τοιιρεά ίηίο δεείίοηδ. ΤΗε 
3είϊν3ίϊοη οί' 3ηγ (ΙείεείΟΓ ογ πΐ3ηιΐ3ΐ1γ ορεταΐεύ εαΐΐ ροίηί δΗαϋ ίηίΐίαίε 3 νίδυαΐ 3η<3 
αικΗΒΙε ίίτε δί§ηα1 3 ί ώιε εοηίτοί ρ3ηε! 3η<1 ιη<Ιίε3ίιη£ ιιηίίδ. Ιί' ίΗε δίβηαΐδ Η3νε ηοί 
τεεείνε<1 3 ίίεηίίοη ννϊΐΗιη ί\νο ππηιιίεδ 3η αικΗΒΙε βίβπη δΗη.11 Βε αυίοτηαΐίεαίΐγ 
δοιιη<ίο(1 ίΗτου^Ηουί ίΗε οτενν αεεοτηΓηοΒαίιοη &ηά δετνίεε δραεεδ, εοηίτοί 8ΐ3ίΐοη$ αηά 
ιηβεΗίηβΓγ δρ 3 εεδ. ΤΉετε δΗ 3 Η Βε ηο ίίηιε (1εΐ3γ ίοτ ΙΗε αικϋΒΙε 3ΐ3ττηδ ίη ετενν 
αεεοτηηκκίαίίοη 3 Γ 03 δ \νΗεη 3.11 ίΗε εοηίτοί δίβίίοηδ 3Γ8 ϋηΒίίεηάε^. ΤΗε Εΐαττη δουηάβτ 
δγδίετη ηεβ<3 ηοί Βε αη ίηίε^ταί ρατί οί ίΗε άείεείίοη δγδίεηι. 

.5 ΤΗε εοηίτοί ραηεί δΗαΙΙ Βε Ιοεαίβό ίη ίΗε ορετ3ίίη§ εοτηρ3Γίτηεηί οτ ίη ίΗε οι&ίη ήτε 
εοηίτοί 8ΐ3ίίοη. 

.6 Ιη<1ϊε3ίίη§ υηίίδ δΗαΙΙ, 38 3 τηίηίπινιηι, (ίεηοίε ΙΗε δεείίοη ίη ννΗίεΗ 3 άβίεείοτ οτ 
τηαηυαίΐγ ορεταίειΐ εβίΐ ροίηί Ηαδ ορετ3ίε(1. Αί 1ε3δί οηε ιιηίί δΗαΙΙ Βε $ο 1οοεΙο(1 ίΗ&ί ίί 
ϊδ εΕδίΙγ βοεεδδίΒΙε ίο τεδροηδίΒΙε τηετηΒετδ οί ίΗε οτενν αί ε!1 ίίτηεδ, \νΗεη 3ί §εα οτ ίη 
ροτί, εχεβρί ν/Ηεη ίΗε επιίί ί$ ουί οί δετνίεε. Οηε ίη<Ηεαίίη§ υηίί δΗαΙΙ Βε Ιοε3ίε<1 ίη ίΗε 
ορεταίίη§ εοτηρατίτηεηί ίί ίΗε εοηίτοί ραηεί ίδ 1οε3ίε<3 ίη (Ηε δραεε οίΗετ ίΗβη ίΗε 
ορετ3ίίη§ εοτηρΕΓίτηεηί. 

.7 0183Γ ίηίσπηαΐίοη δΗαΙΙ Βε (Ιίδρίαγειΐ οη οτ αφ'αεεηί ίο εΕεΗ ίη<ϋεβΙίη§ ιιηίί ΕΒουί ΙΗε 

δραεεδ εονετε<1 αη<1 ΙΗε ΙοεΕίίοη οί ΙΗε δεείίοηδ. 

.8 \νΗετε ίΗε ίιτε-<ίείεείιοη δγδίεηι <1οεδ ηοί ίηεΐυάε πιεΕηδ οί τετηοΐεΐγ ίάεηίί<γίη§ εαεΗ 
(ΙείεείΟΓ ίηώνϊάυαίΐγ, ηο βεείίοη εονετίη§ τηοτε (Ηβη οηε Βεεί λνϊίΗίη ρηΒΗε δρβεεδ, 
ετε\ν 3 εεοηΐΓηο(ΐΕΐίοη, εοτπΒοτδ, δετνίεε βρβεεβ 3ΐκ1 εοηίτοί δίΕίίοηδ δΗβΙΙ ηοιτηβΗγ Βε 
ρεπηίΐίεά εχεερί 3 δεείίοη ννΗίεΗ εονετδ βη εηε1οδε<1 βίΕίπνβγ. Ιη οτάετ ίο ανοίϋ άείβγ 
ίη κίεηΐίίγιηβ ίΗε δοιιτεε οί Ητε, ίΗε ηητηΒετ οί εηεΐοδειΐ δρβεεδ ίηείικίεά ίη εαεΗ 
δεείίοη δΐιαίΐ Βε ΙίιηίΙείΙ Εδ (Ιείεπηίηείΐ Βγ ίΗε ΑώηίηίδίτΕίίοη. Ιη ηο εβδε δΗαΙΙ πιοτε 
ιΗεπ 50 εηεΐοδεεί δραεβδ Βε ρεπηίίί8<1 ίη 3ηγ δεείίοη. Ιί Ιίιε Βείεείιοη δγδίεηι ίδ ίιίίεΗ 
ννίίΗ τεηιοίεΐγ απά ίηΛνίΑιαΙΙγ ώεηίίβαΒΙε ίίτε ϋείεείοτδ, ίΒε δεείίοηδ πιαγ εονετ 
βενετα! άεείίδ 3ηϋ βετνε βηγ ηυτηΒετ οί εηεΐοδεύ δραεεδ. 
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Ιη ρΕδδεη^εΓ ογηΠ, ϊί ίΗετε ίδ ηο Ητε-ίΐεΐεείίοη δγβίειη εβρ 36 Ιε οί τεπιοίεΐγ 3 η <1 
ϊη< 1 ΐνκΠΐ 3 ΐ 1 γ ί<1εηίίίγίη§ οηοΗ (ΙείεείΟΓ, 3 δεείίοη οί άείεείοτδ $ΗηΙ 1 ηοΐ δετνε δρ 3 εεδ ση 
βοίΗ δκίεδ οί ίΗε εταΛ πογ οη ιηοΓε ίΗηη σηε άεείί ηικ! ηεηΗετ δΗπΙ! ϊί 6 ε δίίιΐ 3 ΐε (1 ϊη 
πιοΓε ιΗηπ οηε ζοηε 3 εεοκ 1 ίη§ Ιο 7.11.1 βχεερί ΐΗβί ίΗε Αώηΐηίδίτηίίοη, ΐί ϊί ϊδ 
δ 3 ίίδίϊε <1 Ιΐΐ 3 ί ΙΗε ρτοΐεοΐίοη οί ίΗε ετβΠ 3 § 3 ΐηδί ίίΓε \νίΙ1 ηοί ΰιετεΗγ 6 ε τεβυεεεί, πΐ 3 γ 
ρεπηϊΐ δΐιεΚ 3 δεείίοη οί (ΙείεείοΓδ ίο δετνε 6 οί 6 δίάεδ οί ΙΗε ογ 3 Λ αη<1 ιηοΓε ίΗβη οηε 
<ίεεΙί. Ιη ρ»δδεη§εΓ εταίί ίι«ε<ί \νίί 6 ιη< 1 ίνί< 1 υ 3 ΐ 1 γ ί( 1 εηίίίΐ 361 ε ίιτε (ΙείεείοΓδ, α δεείίοη 
ΓΠ 3 γ δεΓνε δρβεεδ οη 6 οίΗ δί<1βδ οί ίΗε εταίί αηά οη δενεΓ 3 ΐ (ΙεεΗδ. 


.10 


.11 


Α δεείίοη οί Γιτε (ΙείεείοΓδ ννΙιίεΗ εονεΓδ 3 εοηίτοί δΐ3ίϊοη. α δεπ/ιεε $ρ 3 εε, 3 ριΛΙίε 
δραεε, ετενν 3εεοτηηιο(ΐ3Είοη, εοπκΙοΓ ογ 8ί3ίην3γ εηεΐοδυτε βΗαΙΙ ηοί ίηείικίε 3 
ιηβεΗίηεΓγ δρ3εε οί πί3]ογ Γιτε ΗηζοπΙ 

ϋείεείοΓδ δΗαΙΙ 6ε ορεΓ3ίε«1 6γ Ηε3ί, δΐηοΐεε ογ οίΗετ ρτοίΐυείδ οί εοιηΗιΐδίίοη, Παπιε, ογ 
αηγ εοιηΗίηαΙιοη οί ίΗεδε ίβείοΓδ. ΟείεείοΓδ ορεταίείΐ 6γ οίΗετ ίηείοΓδ ίκϋεπίίνε οί 
ϊηεΐρίεηί Πτεδ πΐ3γ 6ε εοηδίβετεύ 6γ ίΗβ ΑώηίηίδίτδΙίοη ρτονίάείΐ ΐΗαί ί6εγ 3 τε ηο Ιεδδ 
δεηδίίινε ίΗβη δΐιεΗ (ΙείεείοΓδ. ΡΙβηιε (ΙείεείοΓδ κΚαΙΙ οηΐγ 6ε υδε<3 ϊη 3(1ί1ίΙίοη ίο δηιοΐίε 
ογ Ηεβί «ΙείεείοΓδ. <- 


.12 


.13 


.14 


.15 


δυίίηΗΙε ϊηδίηιείϊοηδ 3η<1 εοτηροηεηΐ δρ3τεδ ίοτ ίβδίίηξ 3η<1 πίΕίηίεηηηοε δΗαΙΙ 6ε 
ρΓονκΙεΟ. 

Τ6ε Λιηείίοη οί ίΗε «Ιείεείίοη δγδίεηι βΐιαίΐ 6ε ρεπο<1ΐε3ΐ1γ ίεδίεύ 6γ πΐ 63 η 8 οί 
εςαΐρΓηεηΐ ρτοάιιείηβ Ηοί 3 ϊγ 3ί ίΗε ΒρρίΌρπΕίε ίεηιρετΒίυΓε, ογ δίποδε οτ 3εΓθ$ο1 
ρΕτίίεΙεδ 1ΐ3νίη§ ί6ε Ερρτορηβίε π«ι§ε οί άεηδίίγ ογ ρβτίίείε δίζε, ογ οίΗετ ρΗεηοπιεηΒ 
3δδοεί3ίε(1 \νίί6 ίηείρίεηί ίιτε$ ίο ννΙιίεΗ Λε (Ιείεείοτ ϊδ άεδί^ηαΐ ίο τεδροηά. Α11 
(ΙείεείοΓδ $6311 6ε οί 3 ίγρε δΐιεΗ ί63ί ίΗεγ εβη 6ε ίε8ίε<1 ίοΓ εοιτεεί ορεπιίίοη 3η<3 
τεδίοΓεϋ ίο ηοππηΐ δΐιτνείΠΕηεε \νίί6ουί ί6ε τεηεννβΐ οί 3ηγ εοηιροηεηί. 

Τ6ε ίίΓε-άείεείιοη δγδίεηι δΗβΙΙ ηοί 6ε ιΐδβίΐ ίοΓ αηγ οίΗετ ριίφοδε, εχεερί ιΗβί ε1οδίη§ 
οί ίΪΓε ίΙοοΓδ από $ίηιίΐ3Γ ήιηείίοηδ πΐ3γ 6ε ρεηηίίίείΐ αί 16ε εοηίτοί ρβηεΐ. 

Ρίτε-άεΐεοΐίοη δγδίβηΐδ \νΐΐ 6 3 ζοηε Εάώεδδ ίεΐεηίιίιεβίιοη ε 3 ρ 36 ϋίίγ δΗαΙΙ 6 ε βο 
3ΓΤ3η§ε<1 ΐΗβί: 


.1 

.2 

.3 


3 Ιοορ εαηηοί 6ε <ΐ3ηΐ3@0ί1 3ί ιηοΓε ίΗβη οηε ροίηί 6γ 3 Πτε; 

ηιε3ηδ βτε ρτονί<1ε4 ίο εηδυτε ίΗαί αηγ ίαηΐί (&.§., ρο\νετ Ητεβίί; δΗοιί είτειιΐί; 
εαη6) οεεητηηβ ίη ίΗε Ιοορ $6311 ινηάβτ ίΗε ννΗοΙε Ιοορ ίηείίεείίνο; 

311 3ΐΤ3η§εηιεηίδ 3τε ιη3(1ε ίο εηαΗΙε ΙΗε ϊηϊΐίβΐ εοηβ§υτ 3 ΐϊοη οί ίΗε δγ$ίειη ίο 
6ε Γεδίοτεβ ΐη ΙΗε ενεηί οί ίδίΐατε (εΙεείποΕί, εΐεείτοηϊε, ίηίοππΕίϊε); 3η<1 

16ε ίιτδί ϊηί63ΐε<1 βτε 3ΐ3πη $6311 ηοί ρτενεηί 3ΐιγ οίΗετ άείεείοΓ ίο ίηϊίΪ 3 ίε 
ΛιτίΠετ Πιε 3ΐ3τηΐ8. 


7.7.1.2 Ιηδΐαΐΐαποη ΓεςυίΓεηιεηΙδ 


.1 


Ιη αίΜίΐίοη ίο 7.7.1, ηΐ3ηυ3ΐ1γ ορετ3ίε(1 οεΙΙ ροϊηίδ δΗβΙΙ 6ε Γ83(1ί1γ 3εεεδδί61ε ίη ίΗε 
εοΓπβοΓδ οί εβεΗ εΐεείε δυεΗ ί63ί ηο ραη οί ίΗε εοιτίιΙοΓ ίδ τηοτε ίΗβη 20 τη ίτοηι α. 
πΐ3ηιΐ3ΐ1γ ορεΓ3ίει! εαΐΐ ροίηί. 
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.2 \νΗετε η 11x6(1 ήτε-άείεείϊοη 3ηά Ητε αΐβπη δγδίεηι ίδ Γεςυιτεά ίοΓ ίΗε ρτοίεείίοη οί 
8 Ρ &068 οίΗοτ ίΗ&η 8ΐ&ίην&γ8, εοιτίάοΓδ πηά εβεπρε τοιιίεδ, 3ί Ιεαδί οηε άείεείοτ 
εοηιρίγίηβ \νίίΗ 7.7.1.1.11 3 Η 3 ΙΙ Βε ίηδίβΐΐεά ίη εαεΗ δΐιεΗ δρπεε. 

.3 ΟεΙεεΙοΓδ 5 Η 3 ΙΙ Βε ΙοοΒίεά ίοτ ορίπηυιη ρεΓίοπηβηεε. Ροδίίίοηδ ηεατ Βεαηΐδ 3ηά 
νεηίϋβίίοη άαείδ ογ οίΗετ ροδίίίοηδ ινΗετε ρΒίίετηδ οί 3ΐτ ίΐονν οουΐά ΕάνεΓδεΙγ αίϊεεί 
ρεΓίοππΒηεε αηά ροδίίίοηδ \νΗετε ίτηρΕοί ογ ρΗγδίοαΙ ά3τη3§ε ίδ ΗΗεΙγ δΗπΗ Βε 
ανοί(1ε(1. Ιη §εηεΓ 3 ΐ, άεΐεοίοτδ ννΗίεΗ ατε Ιοεβίεά σι ίΗε ονεΓΒε3<1 δΗβΙΙ Βε α Γηϊηϊιηυηι 
άϊδίΕηεε οί 0.5 τη ανναγ ίτσιη ΒυΝάιεπάδ. 

.4 ΤΒε τηηχίηιιπη δρ3ειη§ οί άεΐεείοτδ δΐιαίΐ Βε ίη δεοοτάοηςε \νίίΗ (Βε ί3Β1ε Βε1ο\ν. 


Τγρε οί 
άείεείοΓ 

ΜΕχίιηυιη Ποογ 
3τεα ρετ 
άείεείοΓ 

Μηχιπιιιπι 
άϊ$ίαηεε βρατί 
Βείινεεη εεπίτεβ 

Μαχϊιηυπι 
άΐδίΗηεε 3>ν 3 ν 
ίτοιη ΒυΙΗΗεαάδ 

Ηεαί 

37 ίη 2 

9 ηι 

4.5 πι 

3ηιοΗε 

74 ιη 2 

11 τη 

5.5 τη 


ΤΗε ΑώηίηΐδΙτ3ΐίοη Γηαγ Γεφίϊτε ογ ρεπηίΐ οίΗετ δρ3εϊη§δ Β3δε<1 ιιροη ίεδί ννΗίεΗ 
άετηοηδίταίε ΙΗε εΒαΓΕεΙετίδΙίεδ οί ίΗε άείεοίοτδ. 

.5 ΕΙβείΓίεαΙ \νΐπη§ ννΗίεΗ ίοπηδ ρ3ΐΐ5 οί ΐΒο δγδίεηι δΗβΗ Βε 80 ατπιηβεά 3δ Ιο 3νοί<1 
πΐΗεΗίηετγ δραεεδ οί ιτοίοτ βτε Β3Ζ3Γ(1, 3η<1 οίΗετ εηε1οδε(1 δρ3εεδ οί ιϊ)3]ογ ίίτε Βαζ^τά 
εχεερί, ννΗετε ϊ( Ϊ8 ηεεεδδαιγ, Ιο ρτονίάε ίοτ ίϊιε άείεείίοη ογ ίϊτε αΐβτηι ίη δΐιεΗ δρβεεδ 
ογ Ιο εοηηεεί Ιο ΙΗε 3ρρΓθρη3ίε ρο\νετ δΐιρρίγ. 

7.7.1.3 Ώεδϊβη ΓεφίΪΓειηεηίδ 

.1 ΤΒε δγδίετη 3 ηά εςιιίρΓηεηί δΗβΗ Βε δΐιϊίαΒΙγ άβδΐ§ηεά Ιο \νίΐΗ3ί3ηά δηρρίγ νοΙί3§ε 
ν 3 Π 3 ΐίοη 3η<1 ίΐΐΐηδίεηΐδ, ΕΓηΒίεηί ίετηρετΕίυπ; ε1ΐ3η§εδ, νϊΒΓ3ίίοη, Ηιιηικίιίγ, δΗοεΗ, 
ίτηρ3εί 3ΐΐ(1 εοιτοδίση ηοττηβΗγ επεουπίετεά ίη δΐιίρδ. 

.2 δίποδε άείεείοτδ δΗαΙΙ Βε εεΓίίίίεά Ιο ορεταίε ΒείοΓε Ιΐιε δίτιοΐιε άεηδίίγ εχεεεάδ 12.5 % 
οΒδευτΗίίοη ρετ πιείτε, Βιιί ηοί ιιηΐίΐ ίΗε δπιοΒε άεηδίίγ εχεεβίΐδ 2 % οΒδουτδίίοη ρετ 
πιείτε, δτηοΐίε άείεείοτδ Ιο Βε ΐη8ί3ΐ1ε<1 ίη οίΗετ 8ρ3εβδ δΗβΗ ορετβίε ννίΐΗίη δβηδίίινιίγ 
ΙίιηίΙδ Ιο ίΗε δβίϊδίΒείϊοη οί ίΐιε Αώηΐηίδ1ΐ3ίίοη Η3\'ίη£ τε§3Γά ίο ίΗε βνοϊάληεε οί 
(ΙβίεεΙοΓ ίπδεηδίίϊνίΐχ ογ ονεΓ-δεπδίίινίίγ. 

.3 Ηε 3 ί (Ιείεείοτδ δΒβΗ Βε εετίίίιεά ίο ορεταίε Βείοτε ίΗε ΙετηρεΓΕίατε εχεεεάδ 78°€ Βιιί 
ηοί αηίίΐ ίΗε ίετηρετΕίιίΓε εχεεεάδ 54°€, \νΗεη ίΗε ίεηιρεπιίϋΓε ϊδ ΓΕίδεά ίο ίΗοδε Ιϊτηϊίδ 
3 ί 3 Γ 3 ίε Ιεδδ ίΗβη Γ€ ρετ ηιΐηιιίε. Αί Ηί§Βετ ταίεδ οί ΙετηρεΓΗΐατε ηβε, ΙΗε Ηε3ί 
άείεείοΓ δΗαΙΙ ορεΓΕίε ννϊΐΗίη ίετηρεταίατε ΗηιϊΙδ Η3νίη§ τε§3τά ίο ίΗε ανοίάπηεε ίο 
άείεείοΓ ιηδεηδίίίνίίγ ογ ονετ-δεηδίίϊνίίγ. 

.4 Αί ίΗε άίδΟΓείϊοη οί ίΗε ΑώηΐηίδίτΕίίοη, ΙΗε ρεπηϊδδίΒΙε ίεηιρεΓ3ΐιΐΓε οί ορετβίϊση οί 
Ηε 3 ί άείεείοΓδ ηΐΕγ Βε ίπετεαδεά ίο 30°€ 3Βονε ίΗε ηΐΕχίπιυηι άεεΗΗεαά ίεηιρβΓΗίιίΓε 
ίη άιγίη§ γοογπϊ 3ηά δϊτηϊΐβτ δραεεδ οί 3 ηοπη&1 Ηϊ§Η βπιΒίεηί ίετηρεΓβίιχτε. 
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.5 Ρίαιτιε εΐείεείοτβ εοιτεδροηάίηβ Ιο 7.7.1.1.11 δΐιαίΐ Ηανε ά δεηδίίίνίίγ δυίΚείεηΙ [ο 
<1είειτηίηε ΠϋΓπβ 3£3ΐηδί αη ίΠυτηίη3ΐε<1 δραεε Ββείί^τοιηκΐ 3η<1 ά ί3ΐδε 8ί§η»1 
ί<ΐ0ηίίίιε3ίίοη δγδίειη. 

7.7.2 Ρίτε άείεείίοη Γοτ ρεήοίΐίεαίΐγ υη3ίίεη<1ε<1 ηΐ3εΙιίηβΓγ δρβεεδ 

Α βχ6(1 1ΪΓε-<3είεείιοη 3η<1 ίϊτε 3ΐ3ΐτη δγδίετη Γογ ρεπο<ϋο3ΐ1γ υη3ίίεη<3ε<1 τη3εΗίηετγ δρ 30 βδ 
δΚβΙΙ εοτηρίγ ννίίΐι ΰιε ίο11ο\νϊη£ Γεςυϊτεηιεηίδ: 

.1 ΤΒε βτε-άείεείίοη δγδίειη δΐιβίΐ Ρ»ο δο <1βδί§τΐ6(1 βτκΐ Οιε άείεείοτδ δο ροδίίίοηε<1 35 ίο 
(ΙεΙεοί Γ3ρί(ϋγ ίΗε οηβεί οί ίϊτε ϊη 3ηγ ρ3Γΐ οί ίΗοδε δρ30βδ 3Π(1 οικΙογ Εηγ ηοπηαΐ 
εοηίΐϊΐϊοηδ οί ορεταίιοη οί ίΐιε ιηβεΗϊηετγ 3η<1 νβτίηίίοηδ οί νεηίϊΐβίΐοη 35 Γβρυίτείΐ Βγ 
ίΗε ροδδίΒΙε Γ3ΐι§6 οί 3τηΒίεηί ίβΓηρεΓβίυτεδ. Εχεερί ίη δρβοβδ οί τεδίηεΐε<1 Ηεί§Ηί 3 ΐκί 
ν^Βετε ΰιβίτ ϋδε ίδ δρεειαίΐγ 3ρρτορτΪ3ίε, (Ιείεείΐοη δγδίεπίδ υδίη§ οηΐγ ίΗβπη3ΐ 

(Ιείεείοηί δΗβΗ ηοϋ Βε ρεπηίίίεά. ΤΗε (Ιείεείΐοη δγδίειη βΗβ.11 ίηίίϊαίε αικϋΒΙε 3η<1 νί$ιΐ 3 ΐ 
3ΐ3τηΐ8 (ΙίδΙίηεΙ ϊη ίοοίΗ τεβρεείδ &οιη ίΗε βίαπηδ οί αηγ οίΗετ δγδίειη ηοί ίη<1ίθ3ΐιη§ 
δτε, ίη δϋί'βοίεηί ρΐηεεδ ίο εηδίιτε ΐΗαί ίΗε 3ΐ3πη8 3τε Ηε3Γ<1 3η<1 οΒδετνεύ οη ίΗε 

η3νΪ£3ίΐη§ Βη<1§ε 3η<1 Βγ 3 τεδροηδίΒΙε εη§ΐηεβΓ οίϊίεεΓ. ν/Ηεη ίΗε ορετ 3 ίίη§ 

εοΓηρβιΤιηεηΙ ίδ ιιητηαηηεεί ΙΗε 3ΐ3πη 5 Ι 13 ΙΙ δοιιη<1 ίη 3 ρΐ3εε ννΗετε 3 τεβροηδίΒΙε 

ητιετηΒετ οί ίΗε ετενν ίδ οη Λιίγ. 

.2 ΑίΙεΓ ίηδίβΐΐαίίοη, ίΗε δγδίειη δΗηΙΙ Βε 1ε8ίε<1 ιηκίετ ν3τγίη§ εοη<ϋίίοηδ οί εη§ίηε 
ορεΓΒίιοη 3ηά νεηίίΐ3ίίοη. 

7.7.3 Ρίχειΐ ΓίΓε-εχίίη^ιιίδΙιίη^ δγδίετηδ 

7.7.3.1 Ατ63δ οί Γη 3 ]θΓ Γιτε 1ΐ3Ζ3Γ(1 δΗαΙΙ Βε ρτοίεείεά Βγ 3η 3ρρτονε(1 ί!χε<1 βΓ6-εχίίη£υίδ1ιίη§ δγδίειη 

ορεταΒΙε δοτή ίΗε εοηίτοί ροδίίίοη \νΗίεΗ ίδ 3(1εφΐ3ίε Ρογ ίΐιε βίε \ΐ3Ζ3ΐά 1±ΐ3ί ηιηγ εχίδΐ. ΤΗε δγδίεηι 

$Η3ΐ1 εοΓηρΙγ \νίΐΗ 7.7.3.2 3η(1 7.7.3.3 ογ \νίίΗ 3ΐίεπΐ3ΐίνε 3ΐτ3η§βπιεηΐ8 αρριονεά Βγ ίΗε 

Α<1πιίηΐδΐΓ3ίίοη ΐ3ΐαη§ ίηίο 3εεοιιηί ίΗε τεεοιηιηεηί&ίίοηδ 3η(1 §υί<3εΙίηεδ (Ιενείορεεί Βγ ίΗε 

θΓ§3ηϊζ3ίίοη 3η(1 Βε εηρβΒΙε οί ΙοεαΙ ιηαηιιβΐ εοηίτοί 3η<1 τεηιοίε εοηίτοί &αηι ίΗε εοηίίηυοιίδΐγ 
ηΐ3ηηε(1 εοηίτοί δΐ3ίίοηδ. 


Κβίετ (ο Μ5€/€ίΓς.668 - ΑΙίειτιαΙίνε απ-3η§εΓηεηΐ8 Γογ Ηβίοη ίίΓε-εχίίηβϋίχΗίη^ δγδίετηδ ίη τηβοΠίπετγ 
δραεεδ 3η<1 ριιπιρ -τοοηΐδ, &η<1 ίίπιεηίίητεηΐδ ίΒετείο εοηΐ3ίηεί! ίη Μ50/ΟΪΓ0.728 - Κενίδβίΐ ίεδΐ ΓηείΗοΐΙ 
Γογ εςυίναΐεηί νν»ΙβΓ-ΐ5386<ί ίΪΓε εχ1ίη§αίδ1τϊη§ δγδίεπίδ Γογ ηιαοΗίηειγ δρ^εεχ οί'εαίε^ΟΓγ Α 3 η<1 03 Γ§ο 
ρυιηρ -Γοοηΐδ οοηί3Ϊηε(1 ίη Μ5Ο/ΟΪΓ0.668; 3η<1 ίο ΜδΟ/ΟΐΓε.848 - Κενίδείΐ Ουίάεΐίηεδ Γογ Λε αρρΓονβΙ 
οΓ εςυίνβίεηί Ωχβά §35 ΠΓε-εχίίη§υϊδ1ιϊη§ δγδίεηΐδ, 35 τεΓεττε·! ίο ίη 801.Α5 74, Γογ ιηβεΙιίηεΓγ δρβεεδ 
3ηι1 ο3γ§ο ριιηιρ -Γοοτηχ. 
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7.7.3.2 Οεηετ3ΐ τεςιιίΓετηεηίδ 

.1 Ιη αΐΐ ογηΛ \νΗετε §3$ ίδ ιΐδεΠ 38 ίΗε εχίίη§υίδΗίη£ πιαϋιιτη, ίΗε ςμίΗηίίίγ οί § 3 $ 8ΗεΗ Ηε 
δΐιίδείεηί ίο ρτονίύε πνο ίηάερεηάεηί (Ηδ€Η3τ§εδ. ΤΗε δεεοικί (ϋδεΗΕΤ§ε ίηίο ίΗε δραεε 
δΗβΙΙ οηΐγ 1)6 ΕείίνΕίεά ηι&ηιιβίΐγ ίτοιη ε ροδίίίοη ουίδίάε ίΗε δραοε Ηείη§ ρτοίεείε<1. 
\νΗεΓ6 ίΗε δρβεε Ηε3 3 ΙοοεΙ ίίΓε-δΐιρρΓεδδίοη δγβίεπι ίηδί3ΐ1ε<1, Ηβδεί! οη ΙΗε §ιιί<3ε1ίηεδ 
(Ιενείορετί Ηγ ίΗε Οτ§3ηίζ3ίίοη’, (ο ρτοίεεί ήιεί οίΐ, 1υΗπε3ίίη§ οιΐ 3τκ1 Ηγ&ΕΐιΙίε οίΐ 
1οεΕίε<3 ηε3Γ εχΗΕυδΙ ηιαηίίοΐίΐδ, ίιιτΗο οΗ3γ§6Γ5 ογ δίηιίΐΕΓ Ηεβίεά δυιΤΗεεδ οη ιώεϊπ 3η<1 
3ΐιχϊ1ί3Γγ ίηίεπίΕΐ εοηιΗιΐδΐίοη εη§ίηεδ, 3 δεεοη<3 (ΙίδςΗΕΓ^ε ηεετί ηοί Ηε ιεφητεά. 

.2 ΤΗε υδε οί - 3 ΓΐΓ6-εχΐίη§ιιίδΗιη§ ηιεϋίιπη ν/ΗιοΗ, ίη ΙΗε ορϊηίοη οί ίΗε ΑώηίηίδΰΕίίοη, 
βίίΗετ Ηγ ίίδείί ογ ιιιηΙεΓ εχρεείε<1 εοη<ϋΐίοη$ οί ιίδε \νί11 3(1νεΓδε1γ 3 ίΤεεΙ ίΗε εΕτίΗ'δ 
οζοηε ΐ3γεΓ Εηιΐ/οτ §ίνεδ οίί ίοχίε §3868 ΐη δΐιεΗ ςυαηίίίίεδ 38 Ιο εη(ΐ 3 η§ 6 Γ ρεΓδοηδ 
δΙίΗΐΙ ηοί 1>ε ρεπηί11ε<1. 

.3 ΤΗε ηεεε883τγ ρίρεδ ίοΓ εοηνεγίη§ ίη·ε-εχίίη§ιιίδΗίη£ ιηε<1ίυηι ίηίο ρτοίεεί ε<1 δρ 3 εεδ 
§Ηε11 Ηε ρτονίάεεί ννϊίΗ εοηίτοί ναΐνεδ δο ιώεΗ<:8(1 38 ίο ηκϋεαίε είεβτΐγ ίΗε δρ 3 εε$ ίο 
χνΗίεΗ ίΗε ρίρεδ 3ΐε Ιε<1 Νοη-τείιιπι νβίνεδ δΗβΙΙ Ηε ίηδΐ3Ηε<1 ίη <ΗδεΗ 3 τ§ε Ιίηεδ 
Ηεϋννεεη εγΙίηεΙεΓδ 3Π(1 ηιβηίίοΜδ. δυίΐΕΗΙε ρτονίβίοη βΗαΙΙ 6ε Γπαάβ ίο ρτενεηί 
ίηΕίΙνεΓίεηί βίΗηίδδίοη οί ίΗε πιεώυιη (ο βηγ δρΕεε. 

.4 Πιε ρίρίη§ ίοΓ ίΗε (ΠδίτίΗιιΰοη οί ήιε-εχίίη§ιιϊδΗίη§ ηιε<ϋιιηι χΗεΙΙ Ηε ΕΐτΕη§ε<1 αητί 
<1ίδεΗ&Γ£ε ηοζζίεδ δο ροδίΐίοηε<1 ίΗπί α αηίίοπη <3ίδΐήΗυΙίοη οί ηιείΐίιιηι ί$ οΗΐ3Ϊηε<1 

.5 Μββηδ δΗβΙΙ Ηε ρτονίάεΠ ίο εΐοβε 311 ορεηίη§δ ννΗίεΗ ηι&γ Εώηίί 3ΐΓ Ιο, ογ 3ΐ1ο\ν §Εδ ίο 
εκεαρε ίτοηι, 3 ρτοΐεοίβά 8ρ3εβ. 

.6 ν/Ηετε ίΗε νοΙίΜηε οί ίτεε αίτ εοηΐ3Ϊηε<1 ίη 3Ϊτ τεοείνετε ίη 3ηγ δρ3εβ ίδ χυεΗ ίΗαί, ίί 
Γε1ε3$ε(1 ίη δΐιεΗ δρβεε ίη ίΗε ενεηί οί Ητε, δΐιεΗ τεΙεΕδε οί εϊγ ννίίΗίη ίΗβί δρβεε \νου1<1 
δεποιίδΐγ 3ίΤεεί ίΗε εΠιείεηεγ οί ίΐιε ίίχε<1 ίίΓε-εχώι§ηί8Ηίη§ δγβίεηι, ίΗε 
Αώηίηίδίιηίίοη βΗεΗ Γεςαήε ίΗε ρΓονίδίοη οί 3η 3<1<ϋΐίοη3ΐ ςιΐ3ηίϊίγ οί 
βΓε-εχίίη§ηίδΗίη§ πιε<1ίιιηι. 

.7 Με3Π3 δΗ3ΐ1 Ηε ρτονίάεά ίθΓ ΕηίοΓηβίίεαΙΙγ §ίνίη§ 3ΐκϋΗΙε \ν3τηίη§ οί ίΗε τείεβδε οί 
βτε-εχΙίη§αίδΗίη§ Γηεώυπι ίηίο 3ηγ δρ&οε ίη ννΗίεΗ ρετδοηηεΐ ηοητΐ3ΐ1γ \νοΑ ογ ίο 
\νΗίεΗ ίΗεγ 1ΐ3νε Εεεεδδ. ΤΗε αίππη ,$Η3ΐ1 ορεΓΒίε ίοΓ 3 3ΐιίΐ3Η1ε ρετίο<3 ΗείοΓε (Ηε 
πιείΐίιιηι ίδ τε1ε38ε<3, Ηιιί ηοί Ιεδδ ΐΗπη 20 δ. νίδίΗΙε 3ΐ3ηη δΗαΙΙ Ηε 3ΓΓ3η§ε<1 ίη πάίΗΗοη 
ίο ίΗε αικΰΗΙε εΙεγγπ. 

.8 ΤΗε πιεβηδ οί εοηίτοί οί 3ηγ βχε<1 §3δ ίΪΓε-6χΙίη§υίδΗίη§ δγδίβιη δΗβΠ Ηε τεπΛίγ 
βεεεδδίΗΙε 3η(1 δίηιρίε ίο ορεταίε 3η<1 8 Ηβ 11 Ηε §Γοηρε<3 ΙοβείΗετ ίη 38 ίενν 1οε3ίίοηδ 38 
ροδδίΗΙε 3ί ροδίίίοηδ ηοί Ιίΐίεΐγ ίο Ηε ειιί οίϊ Ηγ 3 ίιτε ίη 3 ρτοίεείείΐ δρΕεε. Αί 6 εοΗ 
ΙοεΕίίοη ίΗετε ηΗεΙΙ Ηε εΙβΕΓ ίηδίπιείίοηδ Γε1αίίη§ ίο ίΗε ορετΕίίοη οί ΙΗε βγδίεηι, 1ΐ3νίη§ 
Γε§3π1 ίο ίΗε δΕίείγ οί ρετδοηηεΐ. 


* 


ΚείβΓ Ιο ίΗβ Οϋΐ<3ε1:π€5 Γογ Λβ Ερρτοναΐ οί ννΕΐεΓ-Ηϋδε^ ΙοοεΙ αρρΙίοΕΐίοη οί Λχβιί ίΪΓβ-δυρρΓβδδίοη δ^δίβιτίδ, 
ίο Ηβ <1ενβ1ορε4 Ηγ ιΗε ΟτβΕηίζΕίίοη. 
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,9 ΑυΙοιπαΐίο Γείεαδβ οί ίΪΓε-εχΐίη§υί5Βίη§ Γηαϋατη δΒαΙΙ ηοί Βε ρεπϋίίίαί. 

.10 \ΥΒεΓε ίΒε ψιαηΐίίγ οί εχίίη§υίδΒίη§ πιαϋιιηι ϊδ ΓεςυίΓεεΙ Ιο ρτοίεεί ιηοΓε ΐΒαη οηε 
δραεε, ίΒε ςυαηίίίγ οί Γηε<Βιιηι αναίΙαΒΙε ηεεά ηοί 6ε ιτιοτε ίΗβη ίΒε 1ατ§εδί ηυαηίίίγ 
ΓεφΐΪΓε<ί ίοΓ αηγ οηε δραεε 80 ρτοΙβείε<1. 

.11 ΡΓ 6881 ΙΓ 6 εοηίαϊηεΓδ ΓεφίίΓε<1 ίοΓ ίΗε δίθΓα§ε οί ίΰ·8-εχίίη§υίδΒίη§ ιηείΙϊΐΗη »Ηα11 Βε 

Ιοεαίεά ουΐδϊίΐε ριοίεείε<1 δραεεδ ίη αεεοΓίΙαηεε λνίίΒ 7.7.3.2.14. ΡΓεβδίικ εοηίαϊηεΓδ 
ιηαγ 1>8 Ιοεαίεά ίηδίίΐε ίΒε δραεε ίο Βε ρΓΟίεείεά ίί ίη ίΐιε ενεηί οί αεεκίεηίαΐ Γε1ε3δε 
ρεΓδοηδ \νίΙ1 ηοί Βε εη<1αη§ετε<1. 

.12 Μεαηδ δΒαΙΙ Βε ρΓονί(1ε<1 ίοτ ίΗε εΓ 0 \ν ίο δαίεΐγ εΗεεΒ ίΒε ςοαηίίίγ οί τηεώυηι ίη ίΗε 
εοηΐ3ΪηεΓ5. 

.13 (ΕοηίαϊηεΓδ ίοΐ' ίΒε δίθΓα§ε οί ίΪΓε-εχίίη§υίδΒίη§ πιεΛυτη 3η<1 αδδοεϊαΐείΐ ρτεδδΐίΓε 

εοηιροηεηίδ δΒαΙΙ Ββ (1εδί§ηε(1 Ηανίη§ Γε§ατ(1 ίο ίΗείτ Ιοεβίίοηδ αη<1 ηιαχίιηιιιη αιηΒίεηί 
ΙεΓηρετβίϋΓεδ εχρεείε<1 ίη δΟΓνίεε. 

.14 νΥΒεη ίΒε ΓΐΓε-εχίιη§υίδΒίη§ ηιε<ϋιπη ϊδ δίατεό οιιίδίάε 3 ρΓοίεείείΙ δραεε, ίί δΒαΙΙ Βε 
8ΐθΓε<3 ίη 3 γοοπι \νΒίεΒ δΒαΙΙ Βε δίίοαΙο<1 ίη 3 δίε αηά Γεβώΐγ αεεεβδίΒΙε ροδίίίοη αηά 
δΒ3ΐ1 Βε είΤεείίνεΙν νεηΐΠ3ίε<1 Αηγ εηίταηεε ίο δυεΒ α 8ΐσΓα§ο γοογπ δΗβΗ ρΓείείαΒΙγ 
Βε ίτοηι ίΒε ορεη <3εε1< από ίη αηγ εβδε δΒαΙΙ Βε ίη<1ερεη£ΐεηί οί ίΒε ρΓθίεείε<1 δραεε. 
Αεεεβδ <3οογ5 δΒαΙΙ ορεη ουίνναπίδ, αη<3 ΒιιΙΙίΒεαιίδ αη<1 <1εεΒδ ιηε!ικ!ιη§ άοοτδ αη<1 οίΒετ 

ηιεαηδ οί ε1οδίη§ αηγ ορεηίη§ ίΒεΓεϊη, \νΒίεΒ ίοιτη ίΒε Βοαηϋαηεδ Βεί\νεεη δυεΒ 

Γοοπίδ αικί αφοίηϊη§ εηεΙθ8ε<3 δραεεδ, δΒαΙΙ Βε §38 ίί§Βί. διιεΒ δίθΓα§ε τοοηΐδ δΒαΙΙ Βε 
ίΓεαιε(1 αδ εοηίτοί Γοοηΐδ. 

.15 δρατε ραΛδ ίοτ ίΒε δγβίεηι δΒαΙΙ Βε δίοΓεά οη Βοατ<1 ογ αί α Βαδε ροιί. 

.16 Ιί ίΗε Γείεαδε οί α ίΪΓε εχίίη§υϊδΒϊη§ πιείΐίυπι ρτοάυεεδ δί§ηίήεαηί ονεί ογ υηύεΓ 

ρΓεδδυπδαίίοη ίη ίΒε ρΓθίεείε<1 δραεε, ηιεαηδ δΒαΙΙ Βε ρΓονίϋεά ίο Ητηίί ίΒε ήκΐυοείΐ 
ρΓεδδυτεδ ίο αεεερίαΒΙε Ιίιηίΐδ ίο ανοίΟ δίηιείιίΓαΙ {Βκηα§ε. 

7.7.3.3 ΟατΒοη <Βοχί(1ε δγδίβηΐδ 

.1 Ρογ εατ§ο δραεεδ, ίΒε ςυαηίϊίγ οί εατΒοη <3ίοχί<1ε αναϋαΒΙε δΒαΙΙ, υηίεδδ οίΒεπνίδε 
ρτονκίβύ, Βε δυίΒείεηΙ ίο §ΐνε 3 ιηίηίηιιίΓη νοίιηηε οί Ιτεε §35 εςιιαΐ ίο 30 % οί ΙΒε 
§Γθδδ νοίιυηε οί ίΒε 1ατ§εδί εαι§ο δραεε δο ρΓθίεείε<1 ίη ίΒε οταΛ. 

.2 Ρογ ιηαεΒίηεΓγ δραεεδ, ίΒε ςυαηίϊίγ οί εατΒοη (Βοχίάε οατπε«3 δΒαΙΙ Βε δυβίείεηί ίο 
§ίνε α ΓηίηίτηυΓη νοΒπηε οί ίτεε §αδ εςυαΐ ίο ίΒε 1ατ§εΓ οί ίΒε ίο!1ο\νίη§ νοίυτηεδ, 
είίΒεπ 


.2.1 40 % οί ίΒε §τοδδ νοίυηαε οί ίΒε 1ατ§εδΙ ΐίΐαεΒίηετγ δραεε δο ρΓοίεείείΙ, ΙΒε νοίιιτηε 

ίο εχείικίε ίΐιαί ραΛ οί ΙΒε εαδίη§ αΒονε ίΒε Ιενεί αί ννΒίεΒ ΙΒε Βοπζοηίαΐ ατεα οί 
(Βε εαδίη§ ίδ 40 % ογ Ιεδδ οί ίΒε Βοπζοηίαΐ ατεα οί ίΒε δραεε εοηεεπιεά ίαΒεη 
Γηϊίίνναγ Βείννεεη ίΒε ίαηΒ ίορ αηά ΙΒε 1ο\νβδί ρατί οί ίΒε εαδίη§; ογ 

.2.2 35 % οί ίΒε §τοδδ νοίυηιε οί ΙΒε 1ατ§εδί ΓηαεΒίηεΓγ δραεε ρΐΌίεείεύ, ίηε1υί!ίη§ ίΒε 

εαδίη§; 
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ρτονίβεβ &2ί ίΚβ 35ονε-ιηεηίίοηεβ ρβΓεεηί3§ε$ ιηβγ 5ε Γββυοεβ ίο 35 % αηβ 30 % 

Γβδρβοίϊνβΐγ ίοΓ 03Γ§Ο ΟΓΕίί οί Ιεδδ ίΗ&Π 2,000 §Γ05$ ίθΙΚ13§ε; ρΓθνΪ£ίβ(3 3150 βΐ3ί ϊί ηνο ΟΓ ΠΙΟΓβ 

ΓηαοΗϊηβτγ δρβοβδ ηοί εηίϊτεΐγ 3ερ3Γ3ίε Ι5εγ $5311 5ο εοηδϊβεΓεβ 35 ίοπηϊη§ οηε δρπεε. 

.3 Ρογ ί5ε ρικροδε οί ίΗίδ ραΓ3§Γ3ρ5 ί5ε νοίοτηε οί ίτεε 03 γ5οπ βϊοχίβε δΗβϋ 5ε 

ε3ΐευΐ3ίεβ 3ί 0.56 ητ'/1(§. 

.4 Ρογ πΐ3θ5ίηεΓν κρβεεδ, 15ε ίϊχεά ρϊρϊη§ δγδίεηι 85311 5ε δυε5 Ιΐΐ3ΐ 85 % οί ί5ε §38 εβη 
5ε βίδε53Γ§εβ ίηίο 15ε 5ρ3εβ \νίΐ5ΐη 2 πύη. 

.5 Τννο 5ερ3Γ3ίε εοηίτοΐδ 85311 5ο ρΓονί< 1 θ (1 Ιογ Γθ1ε38Ϊη§ 03τ5οη <1ϊοχί<1ο ίηίο 3 ρΓΟίεείεβ 
$ρ306 3τκ1 ίο βηδίΐΓβ 15ε βείίνβήοη οί 15ε βίαπη. Οηε εοηίτοί 85α11 5β ιΐδβίΐ ίο βίδε53τ§ε 
Ι5β §35 ίτοπι ϊί8 8ΐθΓ3§β εοηΐλϊηετδ. Α δβοοΓκΙ οοπίτοί δΐιπίΐ 5ε ιΐδεβ ίοτ ορεηίπ§ ί5ο 
νβίνε οί 15ε ρϊρϊη§ \ν5ίε5 εοηνενδ ί5ε §38 ίηίο ίΗε ρΓΟίεείεβ 8ρ3εβ8. 

.6 Τ5ε ί\νο εοηΐτοΐδ δ53ΐ1 5ε 1οε3ίεβ ίηδίάε 3 Γείεββε 5οχ εΐεκτίγ ΐβεηίίβεβ ίοΓ 15ε 

ρ3ΐίϊειιΐ3Γ 8ρ3οε. Ιί ί5ε 5οχ εοηίαίηίη§ (5ε εοηίτοΐδ ίδ Ιο 5ε Ιοε^εά, 3 Ιιεγ ίο ί5ε 5οχ 
85311 5β κι 3 5τε3ΐί-§ΐ385 ίγρε επείοδίιιε εοηδρΐειιοιίδΐγ Ιοεαίείΐ 3<1|3εεηΙ ίο ί5ο 6οχ. 


7.7.4 ΡθΓί351ε ίϊτε εχ6η§υΪ85εΓ8 

ΟοηίΓοΙ 5ί3ίίοη$, ρυΡΙιε 8ρ3εε8, ετειν 3εεοιηιηοβ3ΐΐοη, εοττίβοΓδ 3τκ1 δεΓνΐεε δρβεεδ δΚβΗ 5ε 
ρΓονϊβεβ \νιί5 ροΓί351ε ίκε εχβη§υΪ85ετ8 οί αρρΓονεβ ίγρε 3ηβ βε8Ϊ§η. Αί 1ε3δί ήνε ρθΓΐ351ε 
οχίΐη§υί85θΓ8 $5α11 5ε ρΓονϊβεβ, 3ηβ $ο ρο$ί6οηεβ, 38 ίο 5β Γβ3βί1γ 3ν3Ϊΐ351β ίοτ κηπιεβϊαίε υβε. Ιη 
αββίίιοη, 3ί 1θ35ί οηε εχίΐη§ιιΪ85βτ 8ΐιίΐ361ε ίοτ πΐ3θ5ίηετγ βρβεε ίπεβ 85311 5ε ροδϊ6οηε<1 ουίδΐάε εβε5 
ιηαεΗϊηειγ $ρ3οε εηίταηεε. 

7.7.5 ΡίΓε ρατηρδ, 5 γ 6 ηιβίηδ, 5νβτ3ηίδ 3ηβ 5ο§εδ 

ΡΐΓ6 ρικηρδ, βη (1 3ρρΓορπ3ίε 358οεί3ίε(1 εφίίριηεηί, ογ αΙίεπίΕΐίνε είίοείίνε βτε-εχ1ίη§υί$5ϊη§ 
δγδίεηΐδ $5311 5ε βίίεβ 38 ίο11ο\νδ: 

.1 Αί 1ε35ί ί\νο ϋηβερεηβεηίΐγ βτίνεη ρικηρδ 85311 5ε 3ΤΓ3η§εβ. Ε3ε5 ρικηρ 85311 1ΐ3νε 31 
Ιεαδί 1\νο-ΐ5ΪΓ(ΐ5 ίΗε οβρβειίγ οί 3 5Π§ε ρυηιρ 38 βείεπτιίηεβ 5γ 10.3.5 3Π(1 10.3.6 5υί 
ηοί 1ε58 ίΗ3Π 25 ηί/5. Ε3ε5 ίΐτε ραιηρ 4ΐ3ΐ1 5ε 351ε ίο βείΐνετ δυίΚεΐεηΙ ςιΐ3ηΐίΐγ 3ηά 
ρΓεδδΐιτε οί ν/3ίεΓ ίο δίηιυΐίβηεοιίδΐγ ορεΓ3ΐε ί5ε Ργβτκηίδ 38 τεςιιίτεά 5γ .4. 

.2 Τ5ε 3ττ3η§ειηεηϊ οί ίΗε ρικηρδ 85311 5ε βιιε5 15 εΙ ίη ί5ε ενεηί οί 3 βΓε ΐη 3ηγ οηε 
οοτηρ3ΓίηιεηΙ, 31115ε βτε ριπηρ8 \νϊ11 ηοί 5ε ριιί οιιί οί 30ίϊοη. 

.3 Ιδοΐ3ίιη§ νβίνβδ ίο 8ερ3Γ3ίε ί5ε δεείϊοη οί ί5ε ίκε πΐ3ίη \νίΐΗίη ί5ε ΓηβεΗϊηειγ 3ρ3εε 
εοηΐ3ίηϊη§ ί5ε ηΐ3ΐη ίηε ρυτηρ ογ ρικηρδ &οηι 15ε τεδί οί ί5ε βΓε ηιβίη $5311 5ε βίίεβ 
ϊη 3η ε3δί1γ 3εεε5δϊ51ε 3ηβ ίεη351ε ροδίύοη ουίδίβε ί5ε πΐ3ε5ίηεΓγ δραεεδ. Τ5ε βΓε 
ηΐ3ίη 85311 5ε 50 3ΐτ3η§ε<1 ί53ί νν5εη (5ε ί5θΐ3ίΐη§ νβίνεδ 3τε $5ιιί αΐΐ 15ε 5γ<ΐΓ3ηί8 οη 
ί5ε 0Γ3β, εχεερί ίΗοδε ίη βίε ηιβεΚίηεΓΥ δραεε τείεττεβ ίο 35ονε, 03η 5ε δπρρίϊεβ \νίί5 
ννβίετ 5γ 3 βίε ρικηρ ηοί Ιοεαίεβ ΐη ίΚίδ Γη3ε5ΐηετγ δρβεε ί5τοα§5 ριρεδ ιν5Ϊε5 βο ηοί 
εηίετ ίΗίδ 8ρ3εε. ΤΗε 8ρίηβ1ε$ οί ηΐ3ηιΐ3ΐ1γ ορεταίεβ ναΐνεδ 5 Η 3 ΙΙ 5ε ε38Ϊ1γ 3εεε55Ϊ51ε 
3ηβ ηΙΙ ν3ΐνε$ $5311 5ε ε1ε3τ1γ πΐ3ΓΡεβ. 

.4 Ηγβτ3ηί8 85311 5ε δο 3ΐτ3η§εβ 8ο 1531 3ηγ 1ο€3ηοη οη ίΗε 0Γ3β 03η 5ε τε3ε5εβ 5γ ί5ε 
\ν3ίεΓ ]είδ ίτοηι ίινο βτε Ηοδεβ &ογπ ί\νο βίίΤετεηί 5γβτ3ηίδ, οηε οί ί5ε ]εί8 5είη§ &οπ» 
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3 βίη§1ε Ιεη^ϋι οί Ηοδε. Κ,ο-γο δραεεδ ίιγάταηίδ δΙίΒΐΙ 5ε Ιοεαίεύ δο ίΗαί αηγ Ιοεβίίοη 
ν/ϊΐΗίη ίΗε δραεε εβη 5ε τεαεΚεά 5γ ί\νο \ν3ίετ ]είδ ίτοτη ίννο (ϋβετεηΐ Ηγώ-αηίδ, εαεΗ 
]βί 5είη§ $υρρ1ϊε4 ίτοιη α δίη§Ιε Ιεη^ίΚ οί Ηοδε. 

.5 ΕαεΗ ίΪΓε 5οδε δΚβΙΙ 5ε οί ηοη-ρεη$5α51ε ιηαίετΐαΐ αη<1 Πάνε ά τηαχίπΗίτη 1εη§ΐΗ 
αρρτονεεί 5γ ίΗε ΑώτιίηίδίΓαΙίοη. Είτε Ηοδεβ, ϋο§είΗοτ ννί(5 βηγ ηεεεδδβτγ ίΐίίίη^δ αη<1 
Ιοοίδ, δΗαΙΙ 5ε Κερί τεαύν ίοτ ιιβε ϊη εοηδρίευοιίδ ροδίίίοηδ ηε3Γ 15ε 5γ(1ταηΙδ. Α11 ίίτε 
Ηοδβδ ίη ίηίβηοτ Ιοεαίίοηδ δ5α11 5β εοηηεείε»! Ιο ί5ε Ηγάταηίδ αί 311 Ιίττιεδ. Οηβ ίίτε 
5οδε δ53Η 5ε ρτονϊ<ίε<1 ίοτ εαεΗ 5γ<3ταηΙ 38 τβςιιχτεά 5γ .4. 

.6 Ε3ε5 Γιτε Κόβε $5311 5ε ρΐΌνί<3ε<1 \νίί5 3 ηοζζΐε οί 3η 3ρρτονε(1 (1ιΐ3ΐ ρυιροδε ίγρε (ί.ε. 
δρταγ^εί ίγρε) ίηοοφοτ3ΐίη§ 3 δΗυΙοίί. 

7.7.6 Ρτοίεείίοη οί <1εερ-Γαί εοοΚίη^ εηιιίριηεηί 

ν/5ετε <1εερ-ί3ί οοοΚίη§ εςυίρηιεηΐ ϊδ ίηβίηΗείΙ, αΐΐ δΐιεΗ ϊηδίαΐΐαίίοηδ δ53ΐ! 5ε δΟεό ννίίΗ: 

.1 3η 3ϋΙοπΐ36ε ογ ιη3ηιΐ3ΐ ίϊχείΐ εχίϊη£ΐίίδ5ίη§ δγδίετη ίεκίεά Ιο 3η αρρΓορπαίε δίαηίΐαπί 
αεεερΙηΒΙε Ιο ί5ε Οτ§3ηίζ3ίϊοη*; 

.2 3 ρπΓΠΕτγ 3ηά 53εΚ ορ [5επποδΐ3ΐ ννίίδ πη βίαπη £ο βίετί ίΗε ορεταίοτ ΐη ί5ε ενεηί οί 

ί3ϋυτε οί είίδετ £5επηοδίαΙ; 

.3 3ΓΓ3η§εηιεηΙδ ίοτ βιιίοηιαίίοαίΐγ δΗαΙΐίη^ οίί 15ε εΐεείπεαΐ ρο\νετ ίο ί5ε άεερ-ίβΐ 
εοοΚίη§ εςιιίρηιεηΐ ιιροη αεύνβίίοη οί ίΗε εχίίη§ιιί8δίη§ δγδίετη; 

.4 3η βΙηπη ίοτ ϊη<1ίθ3ΐίη§ ορβΓ3ΰοη οί ίΗε εχίίη^ιιίδΗίη^ δγδίετη ίη ίδε §3ΐΙεγ \ν5ετε ί5ε 
εφιίρηιεηί ί$ ίηδίβΐΐεεί; αη<1 

.5 εοηίτοΐδ ίοτ τηαηααΐ ορεταΐίοη οί ίδε εχίίη£ϋίδδίη§ δγδίετη \νΗίε5 ατε ε1ε3τ1γ ΙαΗεΙΙετΙ 
ίοτ τεατίγ υδε 6γ ί5β ετενν. 


7.8 ΡΓοΙεείΐοη οί δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεεδ αηά γο-γο δραεεδ 

7.8.1 δίτϋοΐατβΐ ρτοίεείίοη 

7.8.1.1 Βοωκίατίεδ οί δρεείαΐ ε3ίε§οτγ δρ3οεδ δΗβΗ 5ε ίηδυΐ3ίε(1 ίη βεεοπίαηεε \νίί5 ί351εδ 7.4-1 αηά 
7.4-2. ΤΗε 5ΐ3η(ϋη§ 4εεΚ οί 3 δρεεΪ3ΐ θ3ίε§οτγ δραεε οτ 3 γο-ιό δραεε ηεε(1 οηΐγ 5ε ίηδυΐβίεά οη (5ε 
ηη<3ετδί<1ε ίί τεςυίτεά. 

7.8.1.2 ΙηάίεαίΟΓδ δΗαΙί 5ε ρτονιτίετί οη ώε η3νϊ§3ΐίη§ 5τί(1§ε \ν5ίεΗ 85 η 11 ήκΐίεαίε \ν5εη 3 ηγ <1οοτ 
1ε3ί1ίη£ ίο οτ ίτοηι ίΗε δρεεΪ3ΐ εαίε§οτγ δραεε οτ γο-γο δραεε ίδ εΐοδεά. 

7.8.1.3 Ρίτε (Ιοοτδ ίη Ιχηιητίατίεδ οί δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεεδ Ιεαάίη^ ίο δραεεδ 5ε1ο\ν ίΗε νεΗίεΙε άεεΚ 
δΚαΙΙ 5ε 3Γταη§ε<1 \νίίΗ εοαηιίηβδ οί α 5εί§5ί οί 3ί Ιεαδί 100 ιητη. 


Κε&Γίο 150 1537] - δΐιίρβ επ 4 τηαπηβ ΐεοΗηοΙο^γ - Ρίτε-εχΐίη§ιιΐ5ΐιίη§ χγδίεηΐδ Γογ ρΓοιβςΐίοη οί'βαΐΐεγ 
(Ιεερ-Γαί ςοο1ίϊη§ εςιιίρηιεηί - Ρίτε ίβχίδ. 
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7.8.2 Ρίχείΐ δτε-εχίίη§ιιίδΗίη@ δγδίεηι 

ΕαοΗ 8ρ€013ΐ 03ί6£ΟΓν δρ306 3Π(1 ΓΟΓΟ δρ306 δΗβΗ 1)6 ϋ(ΐ6(1 \νΐίΗ 3Π 3ρρΓ0νβ(1 ίίχε<1 ρΓ 6 δδ 11 Γ 6 
\ναΐ6Γ-δρΓ3γϊη@ δγδίεηι ίοΓ ηιβηιίΕΐ ορεηίίοη ννΗίεΗ δΗβΙΙ ρτοίεεί β 11 ρΒτίδ οί 3ηγ οΙοςΚ βικ! νείιίοίε 
ρΐ3ίίοπη ϊη δαεΗ δρβεε, ρπ>νί(Ιε(1 ίΐι&ί ίΗε ΑάπιίηίδίΓβΙίοη πιβγ ρεπτιιΐ ΙΗε πδβ οί Βηγ οίΗετ βχε<1 
βιε-εχίίηβυίδΗίη^ δγδίεηι ίΗ3ί Ηβ 8 Βεεη $Ηο\νη Βγ ίΰΐΐ-δεβίε ίεδί ίη οοικίίΐίοηδ 8ΐηιιιΙαΡη§ 3 ίΙο\νίη^ 
ρείτοί ίίΓε ϊη ίΗε δρ3εε ίο Βε ηοί Ιεδδ εβεεΙίνε ϊη εοηίτο1Ιίη§ ίΪΓεδ ΗΗεΙγ ίο οοειιτ ίη δΐιεΗ 3 δρ3εβ. 

7.8.3 Ρ3ίτο1δ 3)ΐ(1 (Ιείεείΐοπ 

7.8.3.1 Α εοηίϊηαοιίδ ίσε ρ3ίτο1 δΚπΙΙ Βε ηΐ3ίηΐ3ίη6(1 ίη βρεείβΐ ΟΒίεβοτγ δρβεεδ 3η(1 γογο δρ3εεδ 
υηίεδδ 3 ίΐχείΐ ίιτε όείεεϋϊοη βηά ίίτε βΙβιγπ δγδίεηι, εοτηρ1γίη§ ννίίΗ ίΒε Γεςαίτεοιεπίδ οί 7.7.1, αηϋ 3 
ίεΐενίδίοη δυτνείΐίβηεε δγδίεηι 3Γε ρΓονί<1ε(1. ΤΗε βχε<3 βίε άείεείίοη δγδίεηι δΗβ! Βε εαρβΒΙε οί 
Γ3ρί(11γ (1ε1εε1ίη§ ίΒε οηδεί οί βίε. ΤΗε δρ3εϊη§ 3η(1 ΙοεΗΐίοη οί άεΙεείοΓδ δΗοΙΙ Βε ίεδίεύ ΙεΙοπε ΐηίο 
αεεοιιηΐ ίΗε εβεείδ οί νεηίιΐηίιοη αη<3 οίΗεΓ τεΙενΕηί ίβείοΓδ. 

7.8.3.2 Μβηιιηΐΐγ ορεΓ3ίε<1 οβΙΙ ροίηίδ $1ΐ3ΐ1 Βε ρτονκίεβ 35 ηεεεδδατγ ίΗτοϋ§Ηοαί ίΗε δρεοΪΒΐ οαίεβοτγ 
δραεεδ αηβ γογο δρβεεκ 3η<1 οηε δΗ3ΐ1 Βε ρΐαεεό εΐοδε ίο εαεΗ εχίί ίτοηι $ιιεΗ δραεεδ. ΜαπυαΠγ 
ορεΓ3ΐε<1 εβϋ ροίηίδ δΗηΗ Βε δρπεείΐ δο ίΗβί ηο ρ3τί οί ίΗε δρ3εε δΗαΙΙ Βε γπογ 6 ίΗαη 20 ηι ίτοιη 3 
ηιβηυαίΐγ ορεΓ3ίε(1 εαΐΐ ροίηί. 

7.8.4 Ρ ίτε-εχίίη§ϋί5Ηϊη§ εςυίρηιεηί 

7.8.4.1 ΤΗεΓε δΐιαίΐ Βε ρΓΟνίάεά ίη εβεΗ δρεείηΐ ε3ίε§θΓγ δραεε 3ΐκ1 γογο δρ3εε: 

. 1 3ί ΙεβδΙ ίΗτεε \ν3ίετ ίο§ 3ρρ1ίε3ί0Γδ; 

.2 οηε ροΓίπΒΙε ίθ3ΐη 3ρρ1ίε3ίθΓ αηίί οοηδίδίίη^ οί 3ΐι 3Ϊτ ίοαιη ηοζζΐε οί 3η ίηΛιείοτ ίγρε 
εβρβΒΙε οί Βείη§ εοηηεείεΗ ίο ίΗε βτε ηΐΕΐη Βγ 3 Ηγο Ηοβε, Ιο^είΗεΓ ννϊίΗ & ροτίβΒΙε 
ί3η1ε εοηί3ίηίη§ 20 I οί ίοΒΓΠ-ηΐΒίοηρ Ικμικί 3η<1 οηε δρατε ίαηίε. ΤΗε ηοζζΐε δΗηΙΙ Βε 
εηρηΒΙε οί ρπχ1υείη§ εΐϊεείίνε ίοατη δυίίβΒΙε ίοΓ εχΐίη§ιιίδΗίη£ 3η οί! Ητε οί 3ί Ιεαδί 
1.5 πί/ιηίη. Ρί 1ε3δί ί\νο ροΓίηΒΙε ίο3ηι 3ρρ1ίθ3ίθΓ υηίίδ δΗβΙΙ Βε 3ν3ί1αΒ1ε ίη ίΗε εΓαβ 
ίοΓ ιίδε ίη δΐιεΗ δρπεε; 3η(1 

.3 ροιΙηΒΙε Ηγο εχίίη§αίδΗεΓ$ οί 3ρρτονε<1 ίγρε 3η<1 Ηεδί§η δΗοΙΙ Βε ΙοεαΙεΠ βο ίΗηί ηο 
ροίηί ίη ίΗε δρβεε ίδ ηιοτε ιΗεπ αρρΓοχίτηβίεΙγ 15 ηι \ν3ΐ1άη§ <1ί$ί3ηοε ίτοηι αη 
εχΗη§ιιίδΗεΓ, ρτονίάε^ ΙΗβΙ 3ί ΙεβδΙ οηε ροΓίπΒΙε εχίίηβΐιίδΗετ ίδ Ιοεαίθά 3ί επεΗ 3εεεδδ 
ίο δαεΗ δρ3εε. 

7.8.5 νεηίίΐηίίοη δγδίετη 

7.8.5.1 ΤΗεΓε δΗηΙΙ Βε ρΓθ\ι<1ε<1 3η είϊεείίνε ροννετ νεηίίΐβίίοη δγδίεηι ίοΓ ίΗε δρεείβΐ Ο3ΐε§οτγ δρ3εεδ 
αηΗ γογο δραεεδ βιιίΡείεηί ίο §ίνε 3ί ΙεΒδί 10 βιγ εΗ3η§εδ ρεΓ Ηοιιτ ννΗίΙε η3νί§3ίίη§ 3ηά 20 3 ιγ 
οΗηη^εδ ρβΓ Ηοιιτ 3ί ίΗε ςυηγδίάε άαηη§ νβΗίεΙε 1θ3(1ίη£ ηηΗ ηη1οα<1ί)ΐ§ ορετ3ίίοηδ. ΤΗε δγδίεηι ίοΓ 
δαεΗ δρ306δ δΗ3ΐ1 Βε εηΐίΓβΙγ δερ3ταίε<1 Ιτοηι οίΗετ νβηίίΐαίίοη δγδίεηΐδ 3η«1 δΗβΙΙ Βε ορετ3ΐίη@ 3ί 311 
ίίηιεδ ινΗεη νεΗίεΙεδ 3Γ8 ίη δΐιεΗ δρΕεεβ. νεηίίΐΕΐίοη άαείβ δετνίη§ δρβείαΐ 03ίε§0Γγ δρ3εεδ 3η<1 γογο 
δρηεεδ εηρβΒΙβ οί Βείη§ είίεείίνβΐγ δεπίεβ βΒεΙΙ Βε δερατΕίε^ Γογ εβεΗ δΐιεΗ δρβοε. ΤΗε δγδίεηι δΗβΗ Βε 
οαρβΒΙε οί Βείη§ εοπίτοΠεΗ ίτοπι & ροδίίίοη οιιΐδίίΐε δΐιεΗ δρβεεδ. 

7.8.5.2 ΤΗε νεηίίΐβΐίοη βΗαΙΙ Βε δηεΗ 3δ ίο ρτενεηί 3 ϊγ δίτΕίιΗοβίίοη 3ηΗ ίΗε ίοπηβΐίοη οί 3ίτ ροεΗείδ. 
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7.8.5.3 Με3Π8 δΗ»!! 6ε ρτονί<1ε<Ι ίο ίπάίεβίε ίη Αε ορεηιΐίης εοιηρβΓίιηεηί αηγ Ιοδδ ογ τεΑιείϊοη οί Αε 
Γεςυίπχ} νεηΗΙίΐίίηα 03ρ3εϊίγ. 

7.8.5.4 ΑιταηβεηιεηΙδ δΗ&ΙΙ Βο ρτονίίΐβίΐ Ιο ρεπηίΐ β τ&ρϊά δΐιιιΐάοννη 3ηι1 είϊεείινε εΐοδίιτβ οί Αε 
νεηίϊΑίίοη δγδίειη ίη 03δε οί ήτε, ί3ΐάη§ ίηίο ΒεεοιιηΙ Αε ννεΒΑετ 3η<1 δεα εοηΑίίοηδ. 

7.8.5.5 νεηίϋβίίοη Λιεΐδ, ιηεΙυάΑβ (ΐΒηιρετδ, δΙίΒΐΙ 6ε ηΐ3(ίε οί δίεεί ογ οΑετ εςιιίναΐεηΐ πΐΒίεηαΙ. 
ϋοείδ 1γίη§ ΑδΑε Αε βετνεά δρβεβ τη3γ 6ε ηΐ3<3ε οί ηοη-εοηΑηδίΑΙε ογ βτε-ΓθδίηείΑ^ ηΐ3ίβη3ΐ. 

7.8.6 δευρρβΓδ, 6ίΐ£6 ριπηρΑ§ αη6 άτ3πΐ3^ε 

7.8.6.1 Ιη νίε\ν οί Αε δεήοηδ Ιοδδ οί δί36ί1ίίγ \ν6ΐε6 οου1(Ι 3Πδε 6ιιε Ιο ΐ3Γ§ε ςιίΒηΐίίΐεδ οί νναίετ 
Βοουτηυΐαίίη^ οη Αε (ΙεεΕ ογ <1εε1ίδ εοηδεςαεηί Ιο Αε ορετΒίίοη οί ΐ6ε ί»χε<1 ρτεβδητε \ν3ίεΓ-δρπιγίη£ 
δγδίειη, δευρρετδ δ6&11 6ε ίιαεά δο 38 Ιο εηδηιε ΛεΙ δΐιεΗ νναίετ ίδ Γ3ρί<11γ (1ίδε63Γ@ε6 Ατεοίΐγ 
ονεΓ6θ3Τ<1 ΑΐίεπίΒίινεΙγ, ριπηρίη§ ηπ(Ι ώ·&ιη3§6 ίΒεϊΙΐίγ δΗοΙ! 6ε ρτονκίείΐ 3<1Αίίση3ΐ Ιο Αε 
ΓβφΟΓετηεηΙδ οί ε63ρίετ 10. \Υ6εη ϊί ΐδ Γερυίτεά Ιο τηβΑίαίη ννβίειίίβΗί ογ ννεβΑετίί^Ηί Αίββτϊίγ, 35 
3ρρΓθρπ3ίε, Αε δειιρρετδ δΗβΙΙ 6ε 3ΓΓ3η§ε<1 δο Αβ( Αεγ ε&η 6ε ορετΒίεά ίτοτη οιιίδΑε ίΗε δρ3εε 
ρτοΐεείείΐ. 

7.8.7 Ρτεεαιιϋοηδ 3§3Ϊηδί ϊ§ηίίίοη οί ί1ατηηΐ361ε ν 3 ρουτ$ ογ 1ϊςυί<3δ 

7.8.7. 1 Οη αηγ (ΙεεΡ ογ ρΐβίίοπη, ϊί Ωίίεϋ, οη νΑίεΗ νείιίοΐεδ 3Γε 03ηίε6 3η<3 οη ννΗκΑ εχρίοδίνε 
ναροιιτδ Γηί§Ηΐ 6ε εχρεείε<1 Ιο Βεεωηυΐβίε, εχεερΐ ρΐαίίοπηδ ννΐΑ ορεηίη§5 οί δυίΤιείεηΐ δίζε 
ρεππιίΐίηβ ρεηείΓΒίιοη οί ρείτοί §3$εδ «Ιοννηννβπΐδ, εςυίρηιβηί ννΗΐεΗ ηιαγ εοηδίίίυίε 3 δουιεε οί 
ί§ηϊίίοη οί ίΐ3τηιη36Ιε ναροιιτδ 3η<1, ίη ρατίίευΙβΓ, εΙεοίτίοΒΐ ερυίρτηεηί 3η<1 \νίηη§, ΑβΗ 6ε ίηδίπΐΐείΐ βΙ 
ΙεβδΙ 450 ηττη 36ονε Αε άεεΡ ογ ρΐαίίοηη. Εΐεείηεδΐ εςυίριηεηΐ Αδΐα1ίε<1 31 ιηοιε Ααη 450 ηυη β6ονε 
Αε άεείί ογ ρΐΒίίοπη βΗηΙΙ 6ε οί 3 Ιγρε δο εηε1ο$ε<1 αηά ρΓΟίεείεά 3δ Ιο ρτενεηί Αε εδεαρε οί δροΑδ. 
Ηοννενετ, ίί Αε ΑδΑίΙαΙίοη οί εΐεείπεαΐ εςιιίρτηεηΐ 3η<1 \νίηη§ 31 Ιεδδ Αβη 450 ηιτη 36ονε Αε άεείί ογ 
ρΐαίίοπη ίδ ηεεεδδβτγ Ιογ Αε $αίε ορεταίϊοη οί Αε ογηΛ, δΐιεΗ εΐεείτΐεβΐ εφ,ιίριτιεηί αηά ννϊηη§ πιαγ 6ε 
ίηδίαΐΐεά ρΓονίάείΙ Απί ίί ΐδ οί 3 Ιγρε πρρΓονε6 ίοΓ υββ ίη 3η εχρίοδίνε οιίχίιιτε οί ρείτοί 3η<1 3ϊγ. 

7.8.7.2 Εΐεείηοβΐ εςιιίρΓηεηί 3ηά \νίπη§, ί ίη$ΑΠε<1 Α 3η εχΙίΕυδί νεηϋΙβΟοη <3«εί, $6α11 6ε οί 3 Ιγρε 
3ρρτονε(1 ίοΓ υδε ίη εχρίοδίνε ΓηκΑΓεδ οί ρείτοί 3η<1 αίτ ηηϋ Αε ουίΐεί δοτή Εηγ εχίωυδί Αιεί δΗπΙΙ 6ε 
δί[θ4 ίη α $3& ροδίίίοη, 63νίη§ τε^Ητά ίο οΑετ ροδδί61ε δουτεεδ οί ίςηίδοη. 

7.8.7.3 Ιί ρητηρίηβ αηό Α3Ϊη3§ε 3ΤΓ3η@εηιεηίδ ατε ρΓθνΐ(1ο<1, ΐί δΗβΠ 6ε εηδυτεά Ααί: 

.1 ννβίεΓ εοηΐ3Γηίη3ΐε<Ι ννΐΑ ρείτοί ογ οΑετ ίΐ3πτηΐ36ΐ6 8ϋ6$ί3ηεε$ ίδ ηοί <1τ3ΐηε<1 ίο 
Γη3ε6ΑεΓγ δρ3εεδ ογ οΑετ δρ3εεδ \ν6ετε δοιχτεεδ οί ί^ηίίίοη ηιαγ 6ε ρτεδεηί; βηιΐ 

.2 εΐεείτίεβΐ εςυίρπιβηΐ βΡείΙ ίη £3η1ί$ ογ οΑετ εοητροηεηίδ οί Αε <3Γ3Ϊη3§ε δγδίειη δδβΗ 
6ε οί 3 ίγρε δυίί361ε Ιογ υδβ ίη εχρίοδίνε ρείτοΐ/αϊτ ηιίχίιίΓεδ. 

7.8.8 Ορεη γο-γο δρ3εεδ 

7.8.8.1 Ορεη γο-γο δρ3εεδ δΗαΙΙ εοτηρίγ \νΐΑ Αε ΓεψιίτειηεηΙδ δεί ουί Α 7. 8. 1.1, 7.8.2, 7.8.3, 
7.8.4 αη<1 7.8.6. 

7.8.8.2 Ρογ Αοδε ρ3Γίδ οί 3 γο-γο βρβοε ννΗίεΗ 3τε οοτηρίείεΐγ ορεη ίτοτη α6ονε, Αε ΓεςυίτεηίθηΙδ δεί 
ουί ίη 7.8.2, 7.8.3.1 αηά 7.8.6 ηεε(1 ηοί 6ε εοπιρίίεβ ννΐΑ. Ηοννενετ, 3 εοηίίηυοιίδ Γιτε ρ3ίτο! ογ 3 
ίεΐενίδΐοη δυτνείΐίβηεε δγδίετη δΗβΙΙ 6ε ηΐ3Ϊηί3Αεά. 
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7.9 ΜΐδεεΙΙ&ηβοαδ 

7.9.1 ΤΗετε δΗαΙΙ 1>β ρεπηαηεηΐΐγ εχΗί6ϊίε<1, Γογ Αε §υΐ<1αηε8 οί Αε ιποδίετ αη<1 οίϊΐεεΓδ οί Αε ΟΓαίΙ, 
ςοηίτοί ρΐαηδ δΗο\νϊη§ εΐεατίγ Γογ εαοΗ Λ** Αε ίο11ο^η 8 ροάϋοηβ: Αε οοηΐτοί δίαίΐοηδ, Αε 

δεείίοηβ οί Αε εταίΐ ννΗϊεΗ ατε εηεΐοδειΐ 6γ βτβ-ΓβδίδΙΐηβ Ανίδίοηδ ίο^εΑετ ννϊΑ ρατίΐευΙαΓδ οί Αε ίϊτε 
αίαπηδ, Αε άεΐεείίοη δγδίετηδ, Αε δρηηΙϋεΓ ίηδίαΐΐαίιοηδ, Αε ήχε<3 από ροτίαΗΙε ϊΪΓε-εχΗηβΐιίδΗιη^ 
αρρίίαηεεδ, Αε ηιεαηδ οί αεεεδδ ίο Αε νατίουδ εοιηραιΐπιεηΐδ αηύ ίΐεείίδ ΐη Αε εταΛ, Αε νεηίιΙαίιη§ 
δγδίεηι (ΑεΙικίΑβ ρατίίειιΙαΓδ οί Αε ηιαδΙεΓ ίαη εοηίτοΐδ, Αε ροδίίίοηδ οί (ΙαιηρεΓδ αηΠ Αεηίΐβεαίίοη 
ηιιπΑεΓδ οί Αε νεηίίΐ 3 ΐΑ§ ίαηβ δετνΐηβ εαεΗ δβείϊοη οί Αε εταίΐ), Αε Ιοεαίίοη οί Αε ΑίεΓηαΙΐοηαΙ 
δΗοΓε εοηηεείϊοη, ίί Γιίίβά, &ικ! Αε ροδίΐίοη οί αΐΐ ηιεαηδ οί οοη&οΐ Γβίεττε^ ίο ιη 7.5.3, 7.6.2, 7.7.1 
&η<1 7.7.3.1. ΤΗε ίεχί οί δυοΗ ρΐαηβ* δΗαΙΙ 6ε ίη Αε οίΤιοίαΙ 1αη£ηαΐϊε οί Αε ί!α§ δίαίε. Ηοχνενετ, ίί Αε 
1αη§ιια£ε ϊδ ηοί Εη§1ϊδΗ, ΡτεηεΗ ογ δραηίδΗ, α ίταηδίαύοη ίηίο οηε οί Αοδε Ιαη^υα^εδ δΗαΙΙ 6ε 

ίηείικίεΐΐ. 

7.9.2 Α Αιρίίεαίε δεΙ οί Αε εοηίτοί ρΐαηβ οτ 3 Ηοοίάεΐ εοηίαϊηίη^ δΐιεΗ ρΐαηδ 8 Ηη 11 6ε ρειτηαηεηΐΐγ 
δίθΓ8(1 ΐη α ρτοηιΑεηίΙγ τηοή^ά ΛνεαΑετίίβΗί εηεΙοδΚΓε ουΙδίΗε Αε άεεΙΑοαδβ ίοΓ Αε αδδΐδίαηεε οί 
δΗοΓβ-δϊάε Αε-β§6ίίη§ ρεΓδοηηεΙ. 

7.9.3 Ορεηιη^δ Α Ητε ΓεδίδΙίη§ Λνίδίοηδ 

7.9.3.1 Εχεερί ίοΓ 3 ηγ ΗαίεΗεδ Ηετννεεη οεγ§ο, δρεεί&Ι εαίε^ΟΓγ, γο-γο, δίοτε, απύ 6 α§§α§ε δραεεδ αη<1 
6 εΕνεεη δΐιεΗ δραεεδ αηά Αε ννεαΑετ άεείνδ, αΐΐ ορεηΑ§δ δΗαΙΙ 6 ε ρΓονΑεά ννϊΑ ρεπηαηεηΐΐγ αΐίαεΗεβ 
πιεαηδ οί εΐοδΐη^ \ν 6 ΐε 6 δΗαΙΙ 6 ε αί Ιεαδί αδ είίεεήνε ίοΓ τεδίδίίηβ ίιτεδ αδ Αε Ανίδίοηβ Α ννΗϊεΗ Αεγ 
ατε βίίεΑ 

7.9.3.2 II 56311 6ε ροδδΑΙε ίθΓ εαεΗ ίΙοοΓ Α 6ε ορεηε<1 αη<1 οΙοδεΗ ίτοιη εαε6 δΐάε οί Αε ΗυΙΚΗεαϋ 6γ 
οηε ρεΓδοη οηΐγ. 

7.9.3.3 ΡΪΓ8 <1οοΓ8 6οιιη<1Α§ ατεαδ οί ηια] 0 Γ Ητε Ηαζαπί 3Π(1 δίαϊηναγ εηεΐοδυτεδ δΗαΙΙ δαίϊδίγ Αε 
ίο11ο\νΑ§ Γεςιιίτεηιεηίδ: 

.1 ΤΗε 6 οογ 5 δΗαΙΙ 6 ε δεΙί-οΙοδΑ^ αηά 6 ε ε3ρα61ε οί ε!οδΐη§ ννϊΑ αη αη§1ε οί Αείϊηαΐίοη 
οί υρ ίο 3.5° ορροδΐη§ εΐοδυτε. ΤΗε αρριοχίηιαίε ΐηιε οί εΐοδυτε Ιογ ΗΑ§«1 Αε (ΙοοΓδ 
δΗαΙΙ 6 ε ηο πιογο Ααη 40 δ αηΠ ηο Ιεδδ Ααη 10 δ ίτοηι Αε 6 ε§ϊηηϊη§ οί Αεΐτ 
πιονειηεηί ννϊΑ Αε επΑ ΐη Αε υρπ§Ηί ροδίΐίοη. ΤΗε αρρΓοχίιηαίε υηΐίοπη ταίε οί 
εΐοδυτε ίοΓ δ1ϊ(1Α§ Ώγο <1οογ 8 δΗαΙΙ 6 ε οί ηο ιηοΓε Ααη 0.2πι/δ αηά ηο Ιεδδ Ααη 0.1 ιη/δ 
ννϊΑ Αε εταΩ Α Αε υρη§Ηί ροδίΐίοη. 

.2 Κεηιοίε Γείεαδειΐ δίκϋηβ ογ ρο\νεΓ-ορεταίε<1 ΗοοΓδ δΗαΙΙ 6ε εψηρρεά \νίΑ αη αίαιτη Ααί 
δουηΗδ αΐ 1ε3δί 5 δ 6ιιί ηο ιηοΓε Ααη 10 δ αΛεε Αε (Ιοογ ίδ τεΙεαδεΠ ίτοιη Αε 
εοηίΑηοϋδΙγ τηαηηεΗ ωηίΐΌΐ δίαίίοη αηά 6είοτε Αε <ίοοτ 6ε§Αδ Α ητονε αη<1 εοηίΑυε 
δουηΑη» ιιηίίΐ Αε Ηοογ ίδ εοπιρίείεΐγ εΐοδεβ. ϋοοτδ άεδί^ηεΟ ίο τεορεη ηροη 
εοηίαεώι§ αη ο6]εοί Α Αείτ ραΑδ δΗαΙΙ κ-ορεη ηο ηιοτε Ααη 1 ΐη ίτοιη Αε ροιηί οί 
εοηίαεί. 

3 Α11 (ΙοοΓδ δΗαΙΙ 6ε εαραΗΙε οί τεηιοίε τεΐεαδε ίτοιη α εοηίϊηιιοαδίγ πιαηηεά εεηΐταί 

εοηίχοΐ δίαίίοη, εϊΑετ δίπιΑίαηεουδΙγ ογ Α §ιοαρδ, αηΗ δΗαΙΙ 6ε οαρ361ε οί Γβίεαδε αΐδο 
ΑΑνίάυΑΙγ ίτοιη α ροδίΐίοη αί 6οΑ δίόεδ οί Αε (Ιοογ. ΤηΑεαίίοη δΗαΙΙ 6ε ρτονΑεΗ αί 


Κείετ ίο ΟταρΗΐοαΙ δγηιΗοΙδ ίοτ Ρίτε (ΓοπΙγοΙ Ρΐαηκ, αΗορίεΗ 6ν Αε Ο^απιζαίιοη 6ν τεδοΐιιΐίοη Α.654( 16). 
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ίΐιβ ίΐτε < 1 οογ ΐηί1ίθ3ίθΓ ραηεΐ ίη ίΗε εοηίίηυουδίγ ηΐ3ηηε<1 οοηίτοί δ&ίίοη χνΒβίΒετ βαεΒ 
οί ίΒε τετηοίε Γείεαδεά (Ιοοτδ ϊδ ε!οδε<1 Πιε τε1ε3δβ ιηεεΗαηΐδΐη 3 Βη 1Ι Βε βο 4ε$ΐ§ηε(1 
ΰΐ3ί ίΒε (Ιοογ χνίΐΐ αιιίοηιβίίεαίΐν εΐοδβ ίη ΙΒε ενεηί οί {ΠδτυρΙίοη οί ιΗβ οοηίτοί δγδίεηι 
ογ ηΐ3ίη δοιιτεε οί εΐεείηεαΐ ροχνετ. ίΐεΐεαδε δχνίίεΗεδ βϊιαίΐ Βανε 3 η οη-οίί ίωιείίοη ίο 
ρΓενβηί 3υίοηΐ3ΐιο τεδε«ίη§ οί ίΗε δγδίεηι. ΗοΜ-Β 3 εΙί ΒοοΗδ ηοί δΐ*]'εεί ίο 
εοηίίηυουδίγ τη3ηηε<1 οοηϋτοί δίβίίοη Γε1β3δε δΗαΙ Ι Βε ρτοΗίΒίίε<1 

.4 Α (Ιοογ εΐοδβιΐ τβηιοίεΐγ &οηι ίΗε εοηίίηυουδίγ ιηαηηειΐ εοηίτοί δίυΐιοη δΜΗ Βε επρβΒΙε 
οί Ββίη§ Γβ-ορεηεά 3 ί ΒοίΗ δί&δ οί ίΗε άοοτ Βγ ΙοοεΙ εοηίτοΐ. ΑΛετ δυεΗ Ιοεαΐ 
ορεηΐη§, ίΗε άοοτ δΗαϋ βυίοΓηαΐίευΙΙγ οΐοδβ 3 § 3 Ϊη. 

.5 ίοεαΐ ροχνετ 3εευιηυΐ3ίοηδ ίοΓ ροχνβτ-ορεπιίεά Βοοπ; δΗβΙΙ Ββ ρΓονϊάείΙ ίη ιΗε 
ϊτηηιεώΗΐε νίείηΐίγ οί ίΒε άοοτβ Ιο επαΒΙε ίΗε άοοτδ ίο Ββ ορεταίεά 3 Λογ ώδηιρίϊοη οί 
ίΗε οοηίτοί δγ$ίειη ογ πι 3 ϊη δοιιτεε οί εΐεείηε ρο\νοΓ 3 ί 1ε 3 $ί ίεη ίΐπιεδ (ίΐιϋγ ορεηεά 
3 η<1 εΐοδεφ υδίη£ ώβ 1οε 3 Ι εοηίτοΐδ. 

-6 Οίδτυρίϊοη 3ί οηε <3οοτ οί ΙΗε εοηίτοί δγδίεηι ογ τηαίη δουτεε οί εΐεείτίε ρο\νετ κΗαΙΙ 
ηοί ίηιραίΓ ίΒε ββίε ήιηείίοηϊη§ οί ίΒε οίΒεΓ <3οοτδ. 

.7 ϋουΒΙε-Ιεβί (Ιοοτδ εςυϊρρεά χνίίΗ 3 1 3 ίεΒ ηεεεδδατγ ίο ίΒεΪΓ Γιτε ίηίε§ηίγ δΗ 3 11 Ηανε ά 

1 3 ίεΒ ίΗαί ΐδ 3 ηίοηΐ8ίίοα1Ιγ 3 είΐνα1ε<] Βγ ίΒε ορεΓ 3 ίίοη οί ίΒε ίΐοοτδ ννΒεη Γε1ε 3 8ε<1 Βγ 
ίΒε δγδίεηι. 

.8 ϋοοΓδ §ίνίη§ χΐίτεεί αεοεδδ ίο βρεείβΐ οαίε^οτγ δρβεεδ \νΒϊεΗ 3 τε ρο\νετ-ορεπιΙε<1 3 η<3 
πυίοηιαίίεαίΐγ εΐοδεά ηεετί ηοί Βε εςιιίρρεά χνίίΗ βΙ 3 ηηδ αη4 τεπιοίε-τείεβδε 
Γηεείΐίΐηϊδηΐδ τεψιίτείΐ «η .2 αη<3 .3. 

9 ΤΒε εοηιροηεηίδ οί ίΒε 1οε 3 1 εοηίτοί δγδίετη δΒ 3 Η Ββ αεεεδδίΒΙε ίοτ ιη 3 ϊηίεη 3 ηεβ 3η<1 
αάίιΐδίίη^. 

10 Ρο\νετ ορεταίείΐ <1οοτδ δΗαΙΙ Ββ ρΓονϊ<1ε(1 \νίίΒ 3 εοηίτοί δγδίεηι οί 3 η 3 ρρτονεί1 ίγρε 
λνΒίεΗ 5Η311 Βε 3 Β1ε ίο ορεηιίε ίη εβδε οί ίΐτε, ίΒίδ Βειη§ <1είβτηιϊηε(1 ίη αεεοκϊαηεε 
\νιίΒ ίΒε Ρίτβ Τεδί Ρτοεε^ητεδ Οοιίε. ΤΒίδ δγδίεηι δΗβΙΙ δβίίδίγ ίΒε ίοΙΙοχνίηε 
ΓβςαίΓετηβηίδ: 


.1 ίΒε εοηίτοί δγδίεηι δΒβΙΙ Βε αΒΙε ίο ορεπιίε 3 ί 3 ΐβπιρβ τα ίυτε οί 3 ί Ιεαδί 200°Ο ίοτ 3 ί 
Ιβαδί 60 ηιίη, δετνεεί Βγ ίΒε ροχνετ κυρρίγ; 

.2 ίΒε ροχνετ δυρρΙγ ίοτ 3 |1 οίΒβτ (Ιοοτδ ηοί δυΒ]εεί ίο ίΐτε βΗβΙΙ ηοί ΐηραίηχΐ; 3η<1 

.3 3ί ίετηρετΗίυτβδ εχεεε<Βη§ 200°Ο ίΒε εοηίτοί δγδίεηι 3 Β 3 ΙΙ Βε αυίοηιαίίεαίΐγ 
ΐδοΐ3ίε<1 ίτοτη ίΒε ροχνετ κυρρίγ αηά δΒαΙΙ Βε εαρβΒΙε οί Βεεριη^ ίΒε ϋοοτ εΐοδεά υρ 
ίο 3ί Ιβαδί 945°€. 


7.9.3.4 ΤΒε τεςυιτεηιεηίδ ίοτ ίηίε§τίίγ οί ίιτε-τεδίδίιη^ (Ιίνίδίοηδ οί ΙΒε οηίετ Βοιπκίαπεδ ίβείη^ ορεη 
δραεβδ οί α ετ3β 5 Β 3 ΙΙ ηοί 3ρρ1γ ίο §ΐ3δδ ρατίίΒοηδ, ννίη^οχνδ 3 η (1 δίιΐε δευίίίβδ. δηηίΐβτΐγ, ίΒε 
Γβςυιτετηεηίδ ίοτ ίηίβ§πίγ οί ίιτβ-τεδίδ1ίη§ (Ιίνίδίοηδ ίαείη^ ορεη δραεεδ δΒ 3 ΐΙ ηοί αρρίν ίο εχίεποτ 
αοοΓδ ίη δυρετδίηιείιιτβδ 3ηά (Ιεείς Βοιίδεδ. 


?π·1 0θΟΓ5 ΐη , 8010 ^ 6 ·^* Λνίδίοηδ $Β3ΐΙ Βε δείί-ε1θδίη§. Οοοτδ χνΒίεΒ 3 τε ηοπηαΐΐγ Κερί ορεη 
5Π3ΙΙ εΐοβε 3ΐχίοηΐ36ε 3 11γ οτ Βγ τεηιοίε εοηίτοί &οηι α εοηίίηυοιίδΐγ ηιβηηείΐ εοηίτοί $ί 3 ίίοη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3941 


7.10 ΡίΓβΠϋΗίβΓ’* οιιίίϊίδ 

7.10.1 Α11 ογβΛ οίΒετ ίΒβη ε 3 ίε§οΓγ Α ραδδεη^εΓ ετ3ίΙ δΗβΙΙ εβηγ 3ί 1ε3δί ίννο βτείΐβΒίεΓ’δ ουίΒίδ 
εοιηρ1γιη§ ννϋ±ι ίΒε Γεφίίτετηεηίδ οί 7.10.3. 

7.10.1.1 Ιη 3<ί(1ίίίοη, «Βετε δΐιπίΐ 1)6 ρΓονκΙειΙ ΐη ε3ίε§θΓγ Β ρ38δεη§εΓ ετ3ίΙ Ιογ ενετγ 80 τη, ογ ρβΓί 
ίΗειεοί, οί ίΒε 3 §§Γ 6 § 3 ΐ 6 οί ίΒε Ιεη^ΐΗ οί αΙΙ ρ3δδεη£βΓ δρ30€δ 3ΐκ1 δβΓνίοο $ρ3068 οπ ίΒε άεοί: ννΒίεΒ 
03 ΓΠ 6 δ δΙΙοΗ δρ306δ ΟΓ, ϊί ΐ1ΐ6Γ6 ΐδ ΙΠ0Γ6 ίΒβη ΟΠ6 δ 11 θΒ ύεοΒ, ΟΠ ίΒε <1εεΒ ννΒίεΒ Β35 ίΒε ΐ3Τ§6δΙ 
3 &με§ 3 ίε οί δΐιεΒ Ιβη^Η, ί\νο βτεββΒίεΓ'β ουίβίδ 3ΐκ1 ίν/ο δείδ οί ρετδοηα! εςυιρτηεηί, 63εΒ 
οοιηρπδίη§ ΙΒε ΐίετηδ δίίριιίΕίεά ΐη 7.10.3.1.1 ίο 7.10.3.1.3. 

7.10.1.2 Ιη 03 ΐ 6 £θΓγ Β ρ 3 δδεη§εΓ ογεΛ, Γογ ε 3 θΒ ρηϊγ οί ΒΓ63ίΒΐη§ 3ρρ3Γ3ίιΐδ6δ ίΒετε δΐιαίΐ Βε ρτονΐίΐείΐ 
οηε ννΕίετ ίο§ βρρΙίεΕίοτ, \νΒίεΒ δΐιβίΐ Βε δίοΓειΙ 3 <^ 3 οεηΐ ίο δυεΚ ΕρραΓΕίαδ. 

7.10.1.3 ΤΒε ΑώηίηίδίΓΒίίοη πι&γ τεςιχίΓε ΕίΜίίίοηΕΐ βείδ οί ρεΓβοηαΙ εςιιίρπιεηΐ 3η<1 ΒΓ63ίΒίη§ 
3ρρ3Γ3ί\ΐδ, Η3νΐη§ άιιε Γ6£3Γ(1 ίο ίΒε δϊζ6 3τκ1 ίγρε οί ίΒε ΟΓβίί. 

7.10.2 ΤΒε βτεββΒίεΓ'δ οαίήίδ ογ δείδ οί ρεΓδοηαΙ εφίΐρπιεηί δΐιαίΐ Βε δο δίοτεά 3$ ίο Βε εβδΐΐγ 
ΕεεεδδΐΒΙε 3 ηά Γ 63 (Ιγ ίοΓ ιίδε βηά, \νΒετε πιοτε ΙΒεπ οηε ΓιτεββΗίείδ οιιίίιΐ ογ πιοτε ιΒβπ οηε δεί οί 
ρεΓδοηα! εφίϊριηεηί ϊδ ε3τπε(1, ίΗεγ δ1ΐ3ΐ1 Βε 5ίθΓε<1 ΐη χνκίεΐγ δερΕΤΕίει! ροδΐίΐοηδ. 

7.10.3 Α βτεββΒίετ'δ ουίίΐί δΒπΙΙ εοηδϊδί οί: 

. 1 ΡεΓδοηβΙ εςαιρηηεηί εοπιρηδίη^: 

11 ρτοίεείϊνε ε1οίΒϊη§ οί πιβίετίΕΐ ίο ρΓοίεεί ίΒε δίαη &οιη ώε ΒεΕί πκϋ3ίιη§ ίτοιη ίΒε 

βτε ηπΟ &οιη Βατηδ ζηά δ 03 ΐάιη§ Βγ δίεβιη οτ βΕδβδ. ΤΗε ουίετ δοτίΒεε δΒβΙΙ Βε 

\ν3ΐ6Γ-Γ6δίδΐ3ηΙ; 

. 1.2 Βοοίδ 3η(1 §1ονεδ οί ηιΒΒεΓ ογ οίΒετ εΐεείτίεβίΐγ ηοη-εοηόαείίνε ηΐΕΐεπαΙ; 

13 3 η§κΙ ΒβΒηεί ρτονίάίηξ βίίεείίνε ρτοίεείίοη Ε^ΕΪηδί ίπιρΕΟί; 

14 αη εΐεείπε βαίεΐγ Ιβτηρ (ΒπηΒ ΐΕηΙετη) οί 3η 3ρρΓονε4 ίγρε ννίίΚ 3 ιηΐηϊηηιπι 
Βυτηιη§ ρεποίΐ οί 3 Β; 3η(1 

.1.5 3η 3χε. 

.2 Α ΒΓε 3 ίΒίη@ 3 ρρ 3 ταίιΐδ οί 3η Ερρτονεά ίγρε ν/ΒιεΒ ηΐ3γ Βε εΐίΒεΓ. 

2.1 3 δίποδε Ηεΐιηεΐ ογ δίποδε ηΐ 3 δΙ, ννΒίεΒ βΒεΙΙ Βε ρτονίάεΒ \νίίΒ 3 δυίίβΒΙε 3ίτ ριηηρ 

βηά 3 Ιεη^ΐΒ οί βίτ Βοδε βυΗΐαεηί ίο Γ63εΗ ίτοιη ίΗε ορεη άεείς \νε11 εΙεΕΓ οί ΒεΙοΒ 
ογ (ΙοοτννΕγ, ίο 3 ηγ ρ 3 τί οί ίΗε Ηοΐάδ ογ ιηαεΗίηετγ βρΕεεδ. Ιί, ϊη οπίετ ίο εοιηρίγ 
\νίίΒ ΐΒϊ$ 5 ΐιΒρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ, 3 η 3 ΐΓ Βοδε εχεεβιΒη^ 36 ιη ίη 1εη§ίΒ \νοιι1<1 Βε ηεοεβδατγ, 
3 δείί-εοηίαίηείΐ ΒΓ 63 ίΒίη§ 3ρρ3πιίιΐ5 δΒαΙΙ Βε δαΒδίίΠιίεά οτ ρτονΐόβεί ίη αάώΐϊοη, 
38 (ίεΐειτηίηειΐ Βγ ίΒε ΑώηϊηϊδίπιΙίοη; ογ 

.2.2 3 86ΐί-εοηί3Ϊηε(1 εοιηρΓ6δδ6(1-3ίΓ-ορ6Γ3ΐ6<1 Βτε3ΐΒίη§ 3ρρ3Γ3ίιΐ8, ΙΒε νοίιιιηε οί 3 ϊγ 

εοηί3ίηε<1 ΐη ίΒε εγΙΐηάεΓδ οί ννΒίεΒ δΒ3ΐ1 Βε 3ί 1ε3δί 1,200 /, οτ οίΒετ 
8ε1ί-εοηΐ3Ϊηε<1 ΒΓεβίΒΐηβ αρρ3Γ3ίιΐδ, \νΒίεΒ δΒ3ΐ1 Βε 03ρ3Β1ε οί ίίιηείίοηιηβ ίοΓ 3ί 
1ε35ί 30 τηίη. Α ηυπιΒεΓ οί δρβτε εΒ3Γ£6δ, δυίί3Β1ε ίοτ υδε \νΐίΒ ίΒε 3ρρ3Χ3ίηδ 
ρτονΐάετί, δΒβΠ Βε ΕνΕίΙβΒΙε οη Βο3πΙ. 
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Ρογ εβεΗ ΒτεβίΗιη^ 3ρρ3Γ3ΐυδ ά ΕτερΓΟοί Ιίίεΐίηε οΓ δΐιίίϊείεηΐ Ιεη^ίΗ »η<1 δίτεη§ίΗ δΗαΠ 
1>β ρτονκίεύ εΕρβΒΙε οί Βείη Ε είίεοΗεί! Βγ πιεεηδ οί 3 δηαρΗοοΚ: ίο ίΗε ΗΕτηεβδ οί ίΗε 
3ρρ3Γ3ίϋ8 ΟΓ ίο 3 βερβταίε Βείί ίη ΟΓΐΙεΓ ίο ρτενεηί ίΗε Βτε 3 ίΗίη§ 3ΡΡ3Γ3ΡΙ8 Βεεοτηίη§ 
<1εί3εΗε<1 \νΗεη ίΗε Ιίίεΐίηε Ϊ8 ορβτ3ίε<1 


ΡΑΚ.Τ Β - ΚΕ0υΐΚ£ΜΕΝΤ8 ΡΟΚ. ΡΑ33ΕΝΟΕΚ ΟΚΑΡΤ 


7.11 Αιτβη£ειηβηί 

7.11.1 Ρογ 03ίε Ε οτγ Β ογεΑ, ίΗε ρυΒΙίε δραεεδ δΗπΙ! Βε <1ίνί<1ε<1 ίη!ο ζοηεβ 3 εεοπίίη§ ίο ίΗε ίο11ονναη Ε : 

. 1 ΤΗε εταίΐ δΗαΙΙ Βε <3ϊνϊε1ε<1 ίηίο 3ί Ιε38ί Ρνο ζοηεδ. ΤΗε τηεαη 1εη§ίΗ οί' ε3ε1ι ζοηε δΗβΠ 
ηοί εχεεε<3 40 ίη. 

-2 Ρογ ίΗε οεευρΕηίδ οί' εβεΗ ζοηε ίΗετε δΗαΙΙ Βε 3η βΙίεπίΕΐίνε 33 ίε 3 Γ 83 Ιο ννΒΐεΗ ίί Ϊ8 
ροδδίΒΙε ίο 6803ρε ίη 0386 οί' ΐΐτε. ΤΗε 3ΐίβπΐ3ίίνε δαίε 3 τε 3 *ΗαΙΙ Βε δερΕπιίεά ίτοιη 
οίηεΓ ρ3888ΐι§ετ ζοηεδ Βγ δτηοΙίε-ίί^Ηΐ (Ιίνίδϊοηδ οί ηοη-εοπιΒιΐδϋίΒΙε πίΕίετίβΗ ογ 
ΡΐΓε-Γε8ΐπε1ίη§ πτ3ΐεη3ΐδ εχίεηϋίηβ ίτοπι ίο όεείε. ΤΒε 3 ΐίεπΐ 3 ΐίνε δηίε 3 τε 3 οεπ Βε 
βηοίΗετ ραδδεη^ετ ζοηε. ΑΗεπίΕΐίνε &α& 3Τ83δ δΒ3ΐ1 Βε <1ίτηεηδίοηεί1 οη ίΗε Ββδίδ οί 
οηε ρετδοη ρετ δεβί 3η<1 0.35 ηι 2 ρετ ρετδοη οί ΙΗε ηεί τεπΐ 2 ίηίη Ε εγοε, ΒϊδεΒ οη ΙΗε 
ΐΏΗχίππιτη ηπτηΒετ οί ρετδοηδ ίΗεγ 3Γ8 εβΠεά ίο 3 εεοπυηοίΐ 3 ίε ίη αη επΐ8Γ Ε εηεγ. 

.3 ΤΗε 3ίίεπΐ2(ίνε βαίε ατεα δΗβΙΙ, 35 ίπτ 38 ρτβείίεαΒΙε, Βε 1οεαίε<3 3 φεεηί ίο ίΗε 
ρ3556η§εΓ ζοηε ίί ΐδ ίηίεη<1ε<3 ίο δετνε. ΤΒετε δ1ΐ3ΐ1 Βε 3 ί 1ε35ί Βνο εχίίδ ίτοΐη επεΗ 
ραδδεη^ετ ζοηε, 1οε3ίε<1 38 ίπτ 2\ν3γ ίίοηι εηεΗ οΰιετ 3 $ ροδδίΒΙε, 1ε3(ϋη§ ίο ίΗε 
3ΐΙει-η3ίϊνε δ3ίε ατε3. Εδε3ρε τουίεδ δΐιαίΐ Βε ρτονίάοά ίο εηβΒΙε αΐΐ ραβδεη^εΓδ ζηά 
ετε\ν ίο Βε δβίεΐγ ενβευαίεά ίτοπι ίΗε αίίετηβίίνβ δαίε 3 τε 3 . 

7.11.2 Γαΐεβοτγ Α εταΛ ηεε<1 ηοί Βε άίνί(1β<3 ίηίο ζοηεδ. 

7.11.3 εοηίτοί δίαίίοηδ, δίοχνα^ε ροδίίϊοηδ οί 1ίίε-53νίη Ε 3ρρ1ίαηεεδ, εβεαρε τουίεδ αη<1 ρΐ 3 εε$ οί 
εοιΒβτκαίιοη ίηίο δϋΓνίναΙ ετα« δΗαΙΙ ηοί, 35 ίατ 35 ρτ30ίίε3Β1ε, Βε ΙοεαίεΗ 3 φεεηί ίο 3ην 3 τε 38 οί 
πι3|ογ ογ πιοαεταίε ίιτε Ηαζαπί. 


7.12 νεηίϊΐαίίοη 

ΕβεΗ 83ίε ζοηε ίη ΙΗε ριιΒΗε δρβοοδ δΗβΙΙ Βε δετνεά Βγ 3 νεηίίΐαίίοη βγδίετη ϊηάερεηΗεηί οί ίΗε 
νεηίιίαίιοη δγδίεηι οί 3ηγ οίΗετ ζοηε. ΤΗε νεηίιίαίιοη ίαηδ οί εβεΗ ζοηε ίη ίΗε ρυΒΙίε $ραεεδ 5 Η 3 ΙΙ 3 ΐδο 
Βε 03ρ3Β1ε οί Βειη§ ιηάερεηίΐεηΐΐγ εοηίτοΐΐείΐ &οτη 3 εοηίιηυοιίδΐγ ιηαηηε(1 εοηίτοί δίαίιοη. 


7.13 Ρΐχετί δρηηΗΙετ *γ$ίεπι 

7.13.1 ΡυΒΙίε δραεβδ 3ηό δετνίεε βρβοεδ, ετενν 3εεοηιηιο<ΐ3ίίοη Ετεεδ ννΗετε δίεερίηε ΒειΐΗδ 3 τε 
ρτονιαεα, δίοτε^ε τοοηΐδ οίΗετ ιΗεπ ίΗοδε εοηί3ίηίη Ε «εηιπίβΒΙε ΙίςυκΕ, 3ητ1 δίητίΐετ δρβεεδ δΗβΙΙ Βε 
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ρτοΐεείεά Βγ 3 ίϊχεά δρητΑΙετ δγβίεπι Βοδεά οη Αε δίαικίατώ; (Ιβνβίορειΐ Βγ Αε Οτ§3ηιζ3ίίοη . 
Μαηυαίΐγ ορβκιίεά δρηηΙοΙεΓ δγδίεπίδ δΗαΙΙ Βε ΒίνίΒεύ ϊηίο δεοίίοηδ οί αρρΓορήΕίε δίζε 3ΐκ1 Αε ναΐνεδ 
ίοΓ εβοΒ βεοΐίοη, δίατί οί δρήηΜετ ρυτηρ($) αηά αΙαπηδ δΒαΙΙ Βε οβρϊΒΙε οί Ββίη§ ορετβίεά ίτοπι ηνο 
δραεεδ 86ρ3Γ3ίε(1 3 δ ννιΒβΙγ 3 δ ροδδίΒΙε, οηε οί χνΒϊοΗ δΗβΙΙ Βε 3 οοηίϊηυοιίδΐγ ηΐ3ηηε<1 οοηίτοί δίΕίΐοη. 
Ιη οαίε^οτγ Β εταίΐ, ηο βεοίίοη οΓΑε δγδίεηι δΒβΙΙ δβτνβ πιοτε Ααη οηε οί Αε ζοηεδ ΓβςυΪΓβά ϊη 7.11. 

7.13.2 Ρ13Π5 οί Αε δγδίεηι δΒαΙΙ Βε ώδρίΕγβά 3( ε3εΒ ορεΓ3ΐϊη§ δίαίίοη. δυίΐβΒΙε 3ΐΓ3η§επιεηίδ δΗβΙΙ 
Ββ ηΐ 3 <ίε ίοΓ Αε Α 3 Ϊη 3 §ε οί νναίβτ ΑδεΒβτ^εά \νΗβη Αε δγδίειη ϊδ αοίίναίειί. 

7.13.3 Οαΐε^ΟΓγ Α ογεΛ ηεβοΐ ηοΐ εοπιρίγ \νιΛ Αε ΓεφίΪΓετηεηίδ οί 7.13.1 3η(1 7.13.2 ρΓονκ1ίη§ Ααί: 


δτηο1αη§ ϊδ ηοί ρεπηί11ε<1; 

δ 3 ΐεδ δΒορδ, §3ΐ1βγδ, δετνίεε δρβοβδ, γο-γο δραοεδ 3η<1 ο3Γ£0 δρβοεδ 3τβ ηοί Αίε<1; 

Αε ιτίΕχίηιιιηι ηιιπΑετ οί ρ3δδεη§εΓδ οαπτεά <3οεδ ηοί εχοεεά 200; 3ηί1 

Αε νογ 3 §ε Αιτ 3 ίίοη 31 ορεταΐίοηοΐ δρεεά ίτοιη (Ιερβιΐυτε ροτί Ιο <3ε5ίίη3ίίοη ννΐιεη Λιΐΐγ 
Ιβίΐεη άοεδ ηοΐ εχοεεϋ 2 Β. 


ΡΑΚΤ Ο - ΚΕζ)υΙΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ €ΑΚ<30 €ΚΑΡΤ 


7.14 Οοηίτοί δΑΙϊοηδ 

Οοηίτοί δίαίιοηδ, 1ίίε-53νίη§ αρρ1Ϊ3ηεεδ 5ίο\να§ε ροδίίΐοηδ, εβοαρε τοιιίεδ 3η<ί ρίβεεβ οί εοιΒαΑαίίοη 
ϊηίο δοτνινβΐ οτβίΐ δΗαΙΙ Βε Ιοοβίεϋ 3<1]3οεηΙ ίο οτε\ν βεεοηυηοώΐίοη ατεαδ. 

7.15 ΟβΓβΟ δρβεβδ 

Οατ^ο δρβεβδ, εχεερί ορεη άεοΒ 3 τε 3 δ ογ Γε£η£εΓ 3 ίβά Ηο1<1δ, δΗαΙΙ Βε ρτονκίεύ \νιΑ αη αρρτονε<1 
3 ΐιίοηΐ 3 ΐίε δτηοΒε -ϋείεείίοη δγδίεηι εοπιρ1γίη§ \νϊΑ 7.7.1 ίο ιηάίοαίε 3ί Αε οοηίτοί δίαίίοη Αε 1οο3ίϊοη 
οί ουίΒτεΛ οί 3 Αε ϊη αΐΐ ηοτπιαΐ ορεΓ 3 ίίη§ οοηΑίίοηδ οί Αε ϊηδί3ΐΐ3ίϊοηδ 3ηά δΗαΙΙ Βε ρΓθίεοίε<1 Βγ 
3 η αρρτονεοί βχεΒ ςιιίο1<-3θΑι§ ίΐΓε-εχΙίη£ΐιί$1ιίη£ δγδίεηι οοοιρΙγίηΕ \νίΑ 7.7 3.2 ορεταΒΙε &οιη Αε 
οοηίτοί δίαίίοη. 

7.16 Ρΐχεά «ρτΐηΜετ «γβίεπι 

7.16.1 Οτβ\ν 3 θθθΓητηο<ΐ 3 ίϊοη ννΗετε δ1εερίη§ ΒειΑδ ΕΓε ρτονΑεΒ. ΙιανίηΕ 3 ίοίαΐ ΒεοΒ 3τε3 ΕτβΕίεΓ 
Ααη 50 ηί (ίηεΙικΙίηΕ οοπϋοΐδ δετνίηΕ δΐιοΗ αοεοηιιηο<ΐ3ίίοη), δΒαΙΙ Βε ρκ)ίεοίε<1 Βγ α βχε<1 δρήπίτίετ 
δγδίειη Βαβείΐ οη Αε δίοηΒατάδ άενείορειΐ Βγ Αε ΟτΕαηίζαίίοη . 

7.16.2 Ρΐαηδ οί Αε δγδίεηι δΗβΙΙ Βε Αδρίαγβύ αί εαοΗ ορετ3ίίη§ δίαίίοη. δυίίαΒΙε 3 ΐτ 3 η§εηΐ 6 ηίδ δΒαΙΙ 
Ββ ηΐ3<3β ίοτ Αε ΑαϊηαΕβ οί \ν3ίετ ΑδοΗβΓΕείΙ \νΒβη Αε δγδίεηι ίδ αοίίναίεΒ. 


ΚβίβΓ ίο ίΗβ 5ΐ»π(ΐ3Γ<35 ίοτ 6x0(1 κρπηΙίΙεΓ δγκίετηδ ίοΓ Ηί§Η κρεεά οπιίΐ, αίίορίεά \>γ ίΗε θΓ§αηιζ»ίιοη Βγ 
Γεχοΐαίίοη Μ80.44(65), αχ ηπαγ Βε αΓηεη<1ε<1. 
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ΡΑΚΤ ϋ - ΚΕρυΐΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ ΟΚΑΡΤ ΑΝΟ ΟΑΚΟΟ 8ΡΑΟΕ8 ΙΝΤΕΝϋΕϋ 
ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΑΚΚ1ΑΟΕ ΟΡ ΟΑΝΟΕΕΟΙΙ8 00008* 


7.17 ΟεηεΐΈΐ 

7.17.1 Ιη αάάίύοα Ιο εοιηρ1γίη§ \νίίΗ ίΗε πειμιίΓεπιεηΐδ οί ρβΓ 3 §ταρΗ 7.15 Γογ ε 3 τ§ο ετβΛ χηά ννιΐΗ ίΗε 

ΓεφΠΓεηιεηίδ οί ρ3Τ3§Γ3ρΗ 7.8 Γογ ΜΗ ρβ55εη§εΓ από εβΓ§ο ΟΓβή 38 βρρΓορηαίε, οήΛ ίγρεδ 3Π(1 ο 3 γ§ο 
$ ρ3εε8 Γείειτβ(1 Ιο ίη 7.17.2 ίηίεηΜΙ Γογ ίΗε 03ΐτί3§ε οΓ Μι§βΓθοδ §οο<1δ δΗβΗ εοπιρίγ ννϊΐΗ ίΗε 
ΓεφίίΓεαιεηίδ οΓ ίΗίδ ρβΓβ^ηφΗ, 35 αρρΓορηβίβ, εχεερί ννΗεη 03 πγίη§ Μι§εκ)ΐΐδ §οο<3δ ίη ϋιτΗίεϋ 
ςιωηίίίίεδ , υηίεδδ βιιεΗ ΓεςιιίΓεΓηεηίδ Ηβνε 3ΐκ3ΐ1γ Μη ηιεί Ηγ εοπιρ1ί3ηεε \νϊίΗ ίΗε Γεςυίτεηιεηίδ 
εΙβεννΗετε ίη ίΗίδ εΗβρίοΓ. ΤΗε ίγρεδ οΓ ογβΛ 3Π(1 ιώοΜ οΓ εατηβ^ε οΓ Μ§εΓθΐΐ 5 §οο<1$ 3 Γ 6 Γείειτε<ί Ιο 
ίη 7.17.2 3η<1 ίη ίαΗΙε 7.17-1, \νΗετε ΙΗε ηυιηΗεΓδ 3ρρεαηη§ ίη 7.17.2 3 Γ 8 ιεΓετΜ Ιο ίη ίΗε ίορ Ιίηε. 
Οατ§ο ετ3Λ οΓ 1888 ίΗβη 500 §Γθ85 ίοηηβ§ε εοηδίηιείείΐ οη ογ 3 &γ 1 Ιυΐγ 2002 δΗβΙΙ εοπιρίγ ννίίΗ ΐΗίδ 

ρ3Γ3§Γ3ρΗ, Ηιιί ίΗε ΑώηίηίδΙτΗΐίοη οΓ ίΗε 8ΐα1β ννΗοββ ί1β§ (Ηε ετηή ίδ εηίίίΐεά ίο ίΐγ ηιβγ, ίη 

εοη$ιι1ΐ3ίίοη \νίΐΗ ίΗε ροΠ δίβίε, τεάαεε ίΗε ΓεςυίτεηιεηΙδ βηά δΐιεΗ ΓεΜεΗ ΓεςυίΓετηεηίδ δΗβΐί Ηε 
γοοογΜΙ ίη ίΗε Μιιτηεηί οΓ εοηιρίίαηεε τεΓεττεί! ίο ϊη 7.17.4. 

7.17.2 ΑρρΙίοΒΐίοη οΓ ΙβΗΙεδ 7.17-1 αη<1 7.17-2 

ΤΗε ΓοΙ1ο\νίη§ ογηΠ ίγρεδ 3η<1 ε3Γ§ο δρ3εεδ δΗβΗ §ονεπη ίΗε βρρίίεβίίοη οΓίβΗΙεβ 7.17-1 3η<1 7.17-2: 

-1 οηΆ αη<1 εβΓ§ο 8ρ3εε$ ηοί δρεειίίεβίΐγ Μί§ηε<} Γογ ίΗε εατπ 3 §ε οΓ ίηίΐ§Ηΐ οοηί 3 ΐηεΓ 8 
Ηιιΐ ιηίεηΜ Γογ ίΗε 03ΠΊ3§ε οΓ Μ§εΐΌΐΐ3 §ο<χ1δ ίη ρβεΗββεά Γοπτι ίηείιι<1ίη§ §οο<ΐ8 ίη 
ίΐπεί§Ηΐ εοηΙβίηεΓδ αηεΐ ροΓί3Η1ε ΐαηΡδ; 

.2 ρυτροδε-ΗιιίΙί εοηίβϊηεΓ ειταΛ αηΗ €3 γ§ο δρβεεδ ίηίεηΜΙ Γοτ ΙΗε εαΓΠ 3 §ε οΓ <33η§εΐΌϋ8 
§00(18 ίη ίτεί§Ηί εοηίβίηεΓδ 3η<1 ρστίβΗΙε ίβηΕδ; 

.3 εΓ3ίί 3η(1 γο-γο δρβεεδ ίηίεηάείΐ Γογ (Ηε ε 3 ΐτί 3 §β οΓ <ΐ 3 η§εΓθυ 5 §ο<χ!δ; 3Π(1 

.4 ετ3β 3η<1 03Γ§0 δρβεεδ ιηίεηΜ Γογ ΙΗε ε3ΓΠ3§ε οΓ $ο1ί<1 (ΐ 3 η§ετοιΐ 8 §οο<1δ ίη ΗαΙΕ. 


7.17.3 ΚεηυΪΓεηιεηΙδ 

Οηίεδδ οίΗεπνίδε $ρεείίίΘ(1 ίΗε Γο11ο\νίη§ τεςυίΓετηεηΙδ δΗβΙΙ §ονβπι ίΗε βρρίίεβίίοη οΓ ΙβΗΙεδ 7.17-1, 
7.17-2 3η(1 7.17-3 ίο ΗοίΗ "οη ΜΗ" 3ΐκί "αηΜ ΜΕ" 8ίο\ν3§ε οΓ <ΐ 3 η§εΓ 0 ΐΐδ §οο(ΐ8. ΤΗε ηυιηΗεΓδ οΓ 
ΙΗε ίο11οννιη§ δΐώ-δεείίοηδ βίε ίηεΐίεβίεά ίη ίΗε ίΪΓδί εοΐιηηη οΓίΗε βΗονε-τηεηίίοηεά ίβΗίεβ. 


ΚείεΓ ίο ίΗε Ιηίετηίΐϋοηαΐ ΜατίίΪΓπε 0 3 η§εΓοοδ Οοοά* Οο<1ε (ΙΜϋΟ Οο(1ε), <κΙορΙε<3 Ην ΙΗε Οτ§ 3 η.ζαΐίοη \>γ 

Γεδοΐαΐϊοη Α.716(Ι7). αδ βηιεηΜ, 3 η<1 Λε Οοϋε οί' 8βΓε Ργ 3 ο(,οο Γογ δοΜ ΒυΙΗ € 3Γ8 οε 5 ? 2 (1ορΓε(1 Ηγ 
Γεδοΐοίιοη Α.434(ΧΙ), »§ βτηεικίείΐ. 3 


ΚείεΓ ίο οΗαρίεΓ 3.4 οΓίΗε Ιηίεπίϋΐίοηβΐ Μαπϋπιε 0 3 η 8 €Γθΐΐ5 Οοο* €θ(1ε (ΙΜΟΟ Οο<1ε) Γογ (Ηβ ρτονίχίοηδ 
οη (Ηε ε3ΐτία 8 ε οΓ’ΊίιηϊίείΙ ΐ}ϋ3ηΐίίϊεδ". 
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ΤΑΒΕΕ 7.17-1 

Αρρίίεβίίοη οΓ ίΗε ΓεςιιΪΓεΓηεηί$ οί 7.173 ίο (ϋίίεΓεηΙ ιαούες οί ε»Γη 3 £ε οί 
ά»ιι§εΐΌΐι$ §οο<ΐ5 ίη οπιΛ οικ) 03Γ§ο κρπεεβ 


$εείϊοη 7.17.2 


7.17.2.1 

7.17.2.2 

7.17.2.3 

7.17.2.4 

δβείϊοη 7.17.3 

^ 63ίΗ«Γ 

άβοίκ .1 ίο 

.4 ίηοΐιιβίνε 

Νοί 

$ρεοϊίίε3ΐ1γ 

άε8ί§ηβ<1 

Οοηΐ3ΐηοΓ 

03Γ£0 

&0-Γ0 

εραοεδ 

Ορεη 

ΓΟ-ΓΟ 

$Ρ&0€5 

8ο1κ1 <ΐ3η§6τοιΐ5 
£οο<1δ ίη 6ιι11? 

7.17.3.1.1 

X 

X 

X 

X 

X 

Ρογ 3ρρ1ίε3ίίοη οί 

7.17.3.1.2 

X 

X 

X 

X 

X 

ΓεςυίΓεηιεηίϊ οΓ Ρβπ ϋ 
ίο (ΙίίΤεΓοηί εΐ38868 οί 
άαη^εΓοιίδ 800<ΐ8, 5εο 
1361ε 7.17-2 

7.17.3.1.3 

- 

X 

X 

X 

X 

7.17.3.1.4 

- 

X 

X 

X 

X 

7.17.3.2 

- 

X 

X 

X 

X 


7.17.3.3 

. - 

X 

X 

X 

_ 


7.17.3.4.1 

- 

X 

χ 1 

X 

_ 


7.17.3.4.2 

- 

X 

χ 1 

X 



7.17.3.5 

- 

X 

X 

X 

_ 


7.17.3.6.1 

X 

X 

χ 

X 

X 


7.17.3.6.2 

X 

X 

X 

X 

X 


7.17.3.7 

X 

X 


_ 

X 


7.17.3.8.1 


X 

X 

X 

- 


7.17.3.8.2 

- 

- 

- 

χ 2 

X 


7.17.3.9 

- 

- 

* 

X 

X 


7.17.3.10 

X 

- 

- 

X 

X 



ΝΟΤΕ5: 

1 Ρογ ς1α85β8 4 3η<1 5.1 ηοί αρρίίεββίε ίο ο1θ8β<1 ίΓείβΙιΙ εοηί3ΐηεΓ8. 

Ρογ οΐ355€5 2, 3, 6.1 3η<1 8 ννΗεη 03ΐτΐ6<1 ϊη ε1ο8θ<Ι ίτεί§6ΐ εοηί3ΪηεΓ8 ίΗε νεηίΐΐΒίίοη Γ3ίε τηαγ 6ε Γειίαοεϋ ίο ηοί 
1«8« ίΗβη 1\υο 3ιγ ς1ΐ3η§68. Ρογ ίΗε ρυιροχβ οί ΐΗίϊ ΓεςυΪΓεπιεηΐ 3 ροιΐββίε ίαηΚ Ϊ5 ® είοχεί) ίΓεΐββί οοηΐ3ίηεΓ. 

2 Αρρ1ίε$ οηΐγ ίο γο-γο χραεεχ, ηοί οβρβΕΙβ οί6είη§ χεαίειί. 

χ ΝνΗεΓβνεΓ "χ" 3ρρε3Γ5 ίη ί6ε 1361ε ίί ιηεαηδ ί1ΐ3ΐ Λίχ ΓεςαίΓεηιεηΐ ϊχ βρρΙίεβΒΙε ίο 3)1 εΐβχχεχ οί ιΐ2η£€Γθΐΐ5 §οοά$ 
3χ §ϊνεη ϊη 16ε 3ρρΓορη3ίβ Ιϊηε οίί3ΐ>1ε 7.17-3, εχεερί 38 ίη<ϋθ3ίε<3 6γ ί6ε ηοίβχ. 
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ΤΑΒί,Ε 7.17-2 

Αρρίίωΐίβη οί ΙΗβ ΓβςηΪΓβπιειιϋ οί 7.17.3 ίο «ϋϊϊβΓβηί οί ά&η|6ΓθΒ* §00(1* Γογ ογβΛ 4ΐΐ(ί 

03γ§ 0 $ραοε$ εοιτ^ϊη^ δοΐίύ <ΐ3ΐι§€ΐΌΐι$ §οοά« ίη ϋηΐΐι 


01388 

δεοΐίοη 

4.1 

4.2 

■ 

5.1 

6.1 

8 

9 

7.17.3.1.1 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

7.17.3.1.2 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

7.17.3.2 

X 

χ 4 

X 

χ 5 

- 

- 

χ 5 

7.17.3.4.1 

- 

X 4 

X 

- 

- 

- 

- 

7.17.3.4.2 

χ 6 

χ 4 

X 

Χ 4 ’* 

- 

- 

X 4 · 6 

7.17.3.4.3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.17.3.6 

X 

. ■ — 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


ΝΟΤΕ8: 

3 ΤΙιο 1ΐ3ζ3Γ(1ί> οΓ ΕυβδΙαηεεδ «η Λίχ <11385 ννΙιίοΗ ιηαγ 6ε ε3ΐτίε<1 ϊη βυΐΐί &το δΐιεΗ <631 δρεείβΙ εοηδί<1ετ3ΐίοη ιηαδί 6ε 
βίνεη 6γ ί6ε Α<1ιηϊηί3ΐΓ3ΐίοη Ιο {Ηε οοηχίτυείίοη αηά εφίίρηιεηΐ οί 16ε ΟΓδίΙ ίηνοίνεά ϊη 3(1<ϋίϊοη Ιο τηεεΐίη§ 16ε 
Γεςυίτβτηεηΐχ εηιιπιεΓαίειΙ ϊη <6ϊδ Τ361ε. 

4 Οπίγ αρρΙίε^ΒΙε Ιο δεειΙεβΚε οοηΐίΐηίηβ χοίνεηΐ εχίΓΕοΙϊοηχ, (ο Ατητηοηϊαιη ηϊΐΓ3ίε 3ΐκ1 Ιο Αιηηιοηίαπι ηί(τ3ΐε 
ίοΐίΙίζεΓΧ. 

5 Οηΐγ αρρ1ίε361ε (ο ΑιτίΓηοηίυηι ηίίΓαίε αη<1 Ιο ΑιτίΓηοηίυπι ηίίπιΐε ίοΓίϊϋζεΓΧ. Ηο\νενεί\ 3 <3ε£τεε οί ρΓοΙεεΙίοη ίη 
αεεοΓ<33ηεε \νίΐ6 χίαη^απίχ εοηΐϋίηειί ίη ΐΗε "ΙηΙεπΊαΙίοπαΙ ΕΙεε(το(εοΗηίε»Ι ΟοΓητηίχδίοη, ριΛΙίεβίίοπ 79 - 
Εΐεοίτίεαΐ ΑρρατβΙαδ Γογ Εχρίοδίνε Οαχ ΑΡηοχρίιεΓεχ", ίχ κυΓΓιείεηί. 


6 ΟηΙγ 5αί(3ί>Ιε ννίϊε ηιεχΗ £ΐΐ3η1δ 3Γε τεςοίΓειΙ. 




































ΤΑΒ1Ε 7.17-3 

Αρρίϊεβίΐοη οί «ιε Γθ<|ϋΪΓΕΐηΕηΙχ οί χβείϊοη 7.17.3 ίο «ΒίΓβΓβηΙ εΙ»**ε* οΓ άηηββπιιι» «(κκΐχ κεερί χοΐΐί όβη^ΓΟίιχ 8 οο*1χ 1η 1)υΙΚ 
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7 . 17 . 3.1 \ν 3 ίβτ δυρρίίβδ 

7 . 17 . 3 . 1.1 Αη- 3 η 8 βηιβηί$ δΒαΙΙ 1 » τηβείβ ίο βήκατε ΐηαηβώβΐβ 3 ν 3 ίΐ 3 Βί 1 ίίγ οί α κυρρίγ οί ννπίβτ &ογπ 
ΐΗβ ίϊτε ηιαίη αί ΙΒβ τβςυίτβίΐ ρτβδδυτε βίΒετ ρβπηαηβηί ρτβδδυτίζαίίοη οτ Βγ $υίί 3 Β 1 γ ρΒιβββ τβπιοΐβ 
δίατΙίη 8 3 ΐτ 3 η§ειηβηί 5 ίοτ ίΒβ ίϊτε ριππρ< 5 , 

7 . 17 . 3 . 1.2 ΤΒβ φ»η% οί \ν 3 ίβτ άβΐίνβτεεί δΒαΙΙ Ββ ββραΒΙβ οί δυρρΙγίη § ίοατ ηοζζΐβδ οί 3 δίζβ 3 ΐκ 1 31 
3 ρτβδδυτε 35 κρβοιίιβύ ϊη 7 . 7 . 5 , βαραΒΙβ οί Ββη§ ίταίηβώ οη αηγ ραπ οί ΙΒβ 03 γ§ο 5 ρ 3 ββ ν^Ββη βπιρίγ. 
Πακ 3 ΐηοαηΙ οί νναΐβτ πΐ 3 γ Ββ πρρίίβίΐ Βγ βψιίνβίβηί ηιεβηκ Ιο ίΒβ 83 ίί$ίΒβίίοη οί ίΒβ Αώηιηΐδίταίίοη. 


7.17.3.1.3 ΜβΕπκ οί βίίβοίινβΐγ εοοϋη§ ΙΒβ <1β8ΐ§η3ΐβ(1 ιιη<1βτ (Ιεβίί β 3 τ 8 ο- 5 ραςβ Βγ εορίουκ ρυαηώιβδ 
οί ννΗΐβτ, βίΐΗβτ Βγ η ίϊχβ(1 3ΐτ3η 8 ειηεηί οί 5ρτ3γιη§ ηοζζΐβδ, οτ ί1οοΒιη§ ίΒβ $ρ 3 ββ ννίίΒ νναΐβτ, βΗβΙΙ Ββ 
ρτονιαβα. Ηοδβκ ΓΠ3γ Ββ υδβίΐ ίοτ ίΒίδ ρυιροδβ ίη 8ηΐ3ΐ1 β 3 τ§ο 5 ρ 3 ββ 8 3 ηΒ ΐη δηίΕίΙ 3 Τβ 3 δ οί Ιβτ^βτ 
β3Γ 8 ο-5 Ρ αββ8 31 ίΒβ (Βδβτβίίοη οί ίΒβ ΑώηίηΪ8ΐΓ3ίϊοη. Ιη 3 ηγ βνβηί ίΒβ <1τ3ΐη3 8 β αηΒ ριπηρίηβ 
3ΓΓ3η^εηιβηΓ5 κΒεΙΙ Ββ δυβΒ 38 ίο ρτβνεηί ίΒβ Βιιι1<3-υρ οί ίτεβ 5 ΐΐΓί 3 ββ 8 . Ιί ΰιί$ Ϊ 5 ηοί ροδδίΒΙβ ίΒβ 
3άνβΓ8β είίββί υροη δΐ3Βί1ίίγ οί ίΒβ 3<Με<1 \νβί§Βί 3η<1 &βε δυτίΒββ οί \νΗίετ «ΒεΙΙ Ββ ίπίεβη ίηίο βββουηί. 

7.17.3.1.4 Ρτονίδίοη ίο ίΐοού 3 <1βδί§η3ίβύ υηάετ βίββΐβ β3Γ§ο-δρ3ββ \ν«Η δΐιίίαΒΙβ δρββίίϊβίΐ ηιβίϋΕ ηΐ 3 γ 
Ββ δϋΒδΙίίυΙβίΙ ίοτ ΙΒβ τβςυίτβηιβηίδ ίη 7.17.3.1.3 3 Βονβ. 


7 . 17 . 3.2 δοατββδ οί ίςηίίίοη 

Εΐββίηββΐ βφΐιρτηβηί ζηά \νίτίη§ κΗεΙΙ ηοί Ββ βίΐβ (1 ίη βηβΙθ 8 β<Ι β 3 τ§ο δραββδ, υηίβδδ ίί ί$ βδδβηίίαΐ ίοτ 
ορβΓΕίιοπΕί ρατροδβδ. Ηο\νβνβτ, ίί βίββίτίββΐ εςυϊρηιεηί ί§ Ωίίβίΐ ίη δυβΒ δρεβββ, ίί κΒεΙΙ Ββ οί 3 
ββτίιηβα δαίβ ίγρβ ίοτ υββ ίη ίΒβ Ββη^βτουδ βηνίτοηιηβηΐδ ίο \νΗίβΒ ίί πιαγ Ββ βχροκβίΐ υηίβδδ ίί ίδ 
ροδδίΒΙβ ίο οοηιρίβίβΐγ ίκοΐαίβ ίΒβ β 1 βοίπβ 3 ΐ δγδίβιη (Βγ τβηιον 3 ΐ οί ίίηΕδ ίη ίΒβ δγδίβιη, οίΒβτ ίΒ 3 η 
ίιΐδβδ). 03 Β 1 β ρβηβίΓΒίιοηδ οί ίΒβ εΐββΐίδ 3 ηΒ ΒυΙΙΛβαΒδ δΒβΙΙ Ββ 5 βα 1 β <1 3 8 3 ίηδί ίΒβ ρ 3553 8 β οί 8 3 δ ογ 
ν 3 ροιιτ. ΤΒτου^Β ηιηκ οί ββΒΙβδ ζηά ββΒΙβδ ννιίΒίη ίΒβ β 3 τ 8 ο 5 Ρ 3 ββδ $Β 3 ΐ 1 Ββ ρτοίββίβ <1 3 §αίηδί Βαπΐ 3 8 β 

&οιη ιηιρββΐ. Αηγ οίΒβτ βφιίρπιβηΐ ννΒίοΒ πΐ 3 γ βοηδίίίιιίε 3 δουτββ οί ΐ§ηίβοη οί ίΙβιηπίΕΒΙβ ν 3 ρουτ 
βΒεΙΙ ηοί Ββ ρβΓτηίίίβτΙ. 


7 . 17 . 3.3 ΏβίβοΙίοη δγδίβηι 

Εηβ 1 οδβ <3 β 3 Τ§ο 8 ρ 3 ββ 8 $Β 3 ΐ 1 Ββ ρτονΐάββ \νιίΒ 3 η 3 ρρτονβ 0 βυίοηιαίίβ δηιοΒβ άβίββίίοη δγδίβιη 
οοτηρ 1 γίη § ^ιίΒ 7 . 7.1 οτ ννιίΗ 3 (Ιβίββίίοη δγδίβηι χνΒίβΒ, ίη ίΒβ ορίηίοη οί ίΒβ ΑάηιίηίδΙπιίιοπ είνβδ 
βςυϊνΕίβηί ρτοΐββίίοη. 


7 . 17 . 3.4 νβηϋΐΕΐϊοη 


7 . 17 . 3 . 4.1 ΑΒβριΐ 3 ίε ροχνβτ νβηίίΐΕίίοη 8 Ββ 1 Ι Ββ ρτονκΙβΒ ίη εηβίοδβίΐ δ Ρ 3 ββδ. ΤΒβ 3 η· 3 ηεβηιβηΙ κΒβΙΙ 
&β δυοΒ 38 ίο ρτονκίε ίοτ 3 ί 1 β 38 ί δίχ 3 ΐτ οΒαη^βκ ρβτ Βοατ ίη ίΒβ βα Γ §ο δραββ ΒδδβΒ οη 3 η βιηρίγ 5 ρ 3 ββ 
3 ηβ ίοτ τβπιονυΐ οί ν 3 ροατ 8 ίτοηι ίΒβ υρρβτ οτ 1 ο\νβτ ρατίδ οί ίΒβ δρβββ, 35 3 ρρτορπ 3 ίβ. 


ΚβίβΓ £ο !Ε€ ριώΐίοαίίοη 92-506 ΕίεοίηοαΙ ίηχΟΠϋίιοηδ ίη «Ηϊρκ Ραπ 506: 5ρεο 3 1 ίβ3ίυΓ β 5-5Ηίρ 5 οαιτνΐηκ 
κρεοιίιο (ΐΗη^ετοιίί. ^οοΟ.ς αηΟ πιβίετΪΒίδ Ιιβζατάοικ οηΐγ ίη ΕυΙΙί 3 ηί1 ΙΕΟ 79-Ε1βοίηϋ3ΐ 3ρρ3Γ3ΐϋ8 Γογ 
βχρίοδίνβ £3$ 3<ηΐ0δρίιεΓ68, 
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7.17.3.4.2 ΤΗβ ίεχκ δΗεΙΙ 5ε δυεΗ 38 ίο ανοκΐ ίΗε ροδδίΗΠϊίγ οί ι^ηιΐιοπ οί ίΙεηιιηεΗΙε οεδ 3 ΐτ 
ΠΗΧΐυΓοκ. διηίεΗΙε \νίτε ηιεδΗ ^υεπίδ δΗβϋ 5ε βίίεβ ονεΓ ίηίεί εη5 ουίΐεί νεηίίΐεϋίοη ορεηίηβδ. 

7.17.3.4.3 Νείατεί νεηίιΙεΗοη δΗεΙΙ 5ε ρΓονί5ε(1 ϊη εηεΐοδείΐ δρ 3 εεδ ίηίεη5ε(1 ίοΓ ίΗε εαιτΐεβε οί 5θ1ί<Ι 
αεη 8 ετου8 8 οο5δ ϊη Ηυΐΐς, \ν1ιεηϊ ίΗεΓε ϊ« ηο ρίονίδίοη Ιογ ΓηεεΗαηίεεΙ νεηίίΐείΐοη. 

7.17.3.5 Βϋ 8 ε ρωηρίη^ 


κΐ 4 ? 03πγ ί 131 "™ 3 * 516 ΟΓ ΐ0Χιε ϊκρπΛ ΐη βηε1ο8β(1 δρεεεδ, ίΗε 5Π δ ε ριιιηρίη § δγδίεπι 

. . ^ ^δίβηβύ ίο εηδίιτε ε 8 ειηδί ιηε5νειΐεηΙ ρωηριη^ οί δυεΗ ϋςυι5δ ίΗτοα^Ιι ηιεεΗίηεΓγ δρεεε 
ριριηβ ογ ριιτηρδ. \ΥΗβΓε Ιετ^ε ςυεηίίίιεδ οί δΐιοΗ Ιϊςυίίΐδ 3 τε εετπεά, εοηδίάβτεΗοη δΗεΙΙ 5ε ώνεη ίο 
15ε ρΓονίδίοη οί είΜίίίοηεΙ ιηεεηδ οί 5τ3ίηιη 8 ιΗοδε δρεεεδ. 


7.17.3.6 ΡοΓδοηηεΙ ρΓοίεείΐοη 


1 ' 6 '\ Ρ . ουΓ , 56 Ρ. οΓ &|1 Ρ Γ <*«^νε ε1οίΗϊη 8 Γεδίδί3ηί Ιο εΗετηίεε! 3ίΐεε1< δΗεΙΙ 5ε ριονκίεά ϊη 
Βάάϋιοη ίο ΙΗε «Γ^Μετ 8 ουίβίδ ΓεςοΪΓβίΙ 5γ 7.10. Πιε ρΓοίεείινε ε1ο(5ιη 8 δΗεΙΙ εονετ εΐΐ δίαη, δο 
Ιηβΐ ηο ρατί οί ΰιε Ιχχΐγ ΐδ ιιηριτ>ία:ΐ£<1. 


7.17.3.6.2 Αί Ιεβδί ηνο δείί-εοηίβίηείΐ 5ΓεείΗιη 8 ερρετείυδεδ 3<Μϋίοηε1 ίο ίΗοβε τεαυίτεί! 5γ 7 10 
δΙίΗΐ! 5ε ρΓονκΙεά. 


7.17.3.7 ΡοιΙεΗΙε ίίτε εχίιη^υίδΗεΓδ 

ΡθΓί351ε βΓε εχΗη 8 ιϋδΗεΓ3 χνίίΗ 3 ίοίεΐ εερεείίγ οί εί 1ε38ί 12 I* οί ώγ ροννάετ ογ εςυίνεΐεηί δΗεΙΙ 5ε 
ρΓονιαεα ίοΓ ίΗε 03 γ 8 ο δ Ρ 3εεδ. ΤΗεδε εχίίηΒυίδΗετδ δΗεΙΙ 5ε ϊη 35(15.οη ίο εηγ ροΛεΗΙε β Γ ε 
εχβη 8 ιιϊδ1ΐ0Γ8 τεςιιίΓεά εΙδεννΗεΓβ ίη ί5ΐδ εΗερίεη 

7.17.3.8 Ρϊχβίΐ Ηγο εχΗη 8 ιιίδΗϊη 8 δγδίετη 

7.17.3.8.1 <7αΓ£ο δρεεεδ, εχεερί Ιογ ορεη «Ιεείεδ, δΗεΙΙ 5ε ρΓονί5ε5 \νίΐΗ 3 η βρρΓονεά ίίχεά βτε 
εχίιη£υΐδΗιη§ δγδίετη εοτηρ1γιη 8 \νί(Η ί5ε ρΓονίδίοηδ οί 7.7.3 ογ \νιί5 3 βτε εχβηβΐιϊδΗίηε δγδίειη 
\\'5ιε5, ϊη ΙΗε οριηιοη οί ίΗε Αώηίηϊδίτείϊοη, βίνεδ εςυίνεΐεηί ρτοίεείίοη ίοΓ ίΗε οηγ 8 ο 03ΐτίε5*. 

7.17.3.8.2 ΕεεΗ ορεη γο-γο δρ 3 εε Η3νΐη§ 3 ίΐεείί αΗονε ίΐ εη5 εεεΗ γο-γο δρεεε ηοί εερεΗΙε οί 5ειη§ 
δεείεά δΗεΙΙ 5ε ίιίίεά «αΐΗ εη ερρΓονεό Γιχε5 ρπϊδδΐίΓε \ν3ίετ-δρΓεγίη 8 δγδίεηι ίοΓ ιηεηυεί ορεπιίϊοη 
γΗιεΙι δΗεΙΙ ρΓοίεεί εΐΐ ρεΠδ οί εην 5εε1< εη5 νεΗϊεΙε ρΐείίοπη ίη δΐιεΗ δρεεε. εχεερί ίΗεί ΙΗε 
Αώηιηΐδίτείιοη πιεγ ρεπτηί ΙΗε ιίδε οί εηγ οΙΗογ βχβ(1 β Γ ε-εχίιη 8 ιιΐδΗ Μ§ δγδίεπι Λεί Ηεδ 5εεη δΗον™ 
5γ ηχϋ-δεείε ίεδί ίο 5ε ηο Ιεδδ βίϊεείίνε. Ιη εηγ ενβηί ίΗε 5τείη3 8 ε εη5 ρυιηρίη 8 3ΐΓεη§επιεηί.δ δΗεΙΙ 5β 
δυεΗ εδ ίο ρΓενεηί ίΗε 5υί15-υρ οί ήεε δΐιτίεεεδ. Ιί ίΗίδ ΐδ ηοί ροδδίΗΙε ίΗε ε^νεΓδε είίεεί υροη δίεΗϋίίν 
οί ίΗε ε<1(Ιε<1 ^ει δ Ηί εη5 ίτεε δητίεεε οί ννείεΓ δΗεΙΙ 5ε ίεΐεεη ιηίο εεεουηί ίο ίΗε εχίεηί άεειηεά 
ηεεεβδειγ 5γ ίΗε Αβτηίηίδίτεβοη ίη ϊίδ ερρΓονε! οίίΗε δΙεΗΠίίγ ΐηίοΓτηείίοη. 


Ρογ οατ§οεδ Γογ ννΗίοΗ 3 Γιχειΐ $Β5 Γικ €Χίιη§ιιί5Ηίη§ χγχίεηι ίχ ίηεΗβοίίνε, τείεΓ Ιο ίΗε Ηίβί οί οβΓεοεδ ίη 
Ι3β1ε 2 οί Μ5Ο/0ΪΓ0.671. 
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7.17.3.9 δβρ&τ&Ιϊοη ΒβΒνββη γο-γο βρβεβδ 3ηά ορεη γο-γο δρ3εεδ 

Α 8 ερ 3 Γ 3 ίΐοη δΗβΠ Βε ρΓονίάεά ΒεΒνεεη 3 γο-γο δραοε 3ηά 3η άφοβη* ορβη γο-γο δρβοβ. ΤΗβ 
8 βρ 3 Γ 3 ί»οη βΗ&ΙΙ Ββ δυβΗ 35 Ιο ιηίηίιηϊζβ ίΗβ ρ35δ3§β οί <ΐ3η§βΓ0ίΐ8 νβροιιτδ αηά Ιιφηάβ 1?β*ννβεη βαβΗ 
5Ρ3068. Α1ίβπΐ3ίίνβ1γ, δΐιεΗ 5 βρ 3 Γ 3 ίίοη ηββ<1 ηοί Ββ ρπτνίάβά ΐί ΒοίΗ κρβοβδ Μίγ εοιηρίγ λνιίη ΙΗβ 
ΓεςυίΓβΓηεηίδ Γογ γο-γο δρβββδ ϊη Ρ&Γ* ϋ. 

7.17.3.10 5ερ3Γ3ίίοη Ββίχνββη γο-γο δρβββδ 3η<1 \νβ3ίΗβΓ (ίεοΚδ 

Α $βρ 3 Γ 3 ίίοη δΗβΙΙ Ββ ρτονίΒβί! ΒβΡνβεη 3 γο-γο 8ρ3εβ 3ηά ίΗβ βφββηί ννβπίΗβΓ όεοΚ. ΤΗβ 5βρ3Γ3ίίοη 
5 1ΐ3ΐ1 Βε δυείι 38 ίο ηιίηΐηιιζε ίΗβ ραδδαβε οΓ (Ηιη§βΓθΐΐ5 ν3ροητ8 αηά Ιϊ^υΐάδ Βείχνεβη 5ϋβΗ φόβε*. 
Α1ίεπΐ3ΐϊνε1γ, 3 5 βραΓ 3 ίίοη ηεε<1 ηοί Ββ ρΓονίάεί! ϊί ίΗε γο-γο ερπββ ίοΐΐγ βοιηρίιβδ ννιίΒ ίΗε 
ΓβςυΪΓβηηβηΙδ Γογ γο-γο δραββδ ίη Ρ 3 Π ϋ. Ηολνενετ, 3 δβρ3Γ3ίίοη ϊδ δίιΐΐ ΓβςυίΓεά \νΗβη (Ιπη^βΓοιίδ 

αοοΒδ εαπϊεά δΗβΙΙ Ββ Ιοαύβϋ οη ίΗβ ννε3ΐΗεΓ 4β<& οηΐν. 


7.17.4 Οοβυπιεηί οί εοΓηρϋαηββ 

ΤΗβ ΑώηίηϊδΐΓ 3 ίίοη δΗαΙΙ ρτονίίΐε ίΗβ επιΛ ννϊίΐι 3η 3ρρΓορή3ίβ (ίοβυιηβηΐ 38 βνΐάβηββ οί βοιηρ1ΐ3ηββ 
οΓβοηδίηιείΐοη 3η(Ι εςιιϊρΓηεηί ννϊίΗ ίΗβ ΓεςιηΓβιηβηίδ οΓ ίΗϊδ Ρβιΐ ϋ. 



ΦΕΚ341 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3951 


ΟΗΑΡΤΕΚ 8 

ΕΙΡΕ-8ΑΥΙΝΟ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕ3 ΑΝϋ ΑΚΚΑΝβΕΜΕΝΤδ 


8.1 (ίεηεΓβΙ αη<1 <1εΠιιϊίίοη$ 

8.1.1 Είίε-δανίηβ βρρίίαηεεβ αηύ ϋτπιη^εηιεηίδ δΗπΙΙ εη3Η1ε αΗβηϋοηιηεηί οί ίΗε οΓβίί ΐη εεεοπΕιηεε 
\νίίΗ ίΗε Γεςυίτεηιεηίδ οί 4.7 απ<14.8. 

8.1.2 Εχεερί ννΗετβ οίΗετννίδε ρΓονκίετΙ ίη ίΗίδ Οχίε, ίΗε 1ίίε-83νίη£ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ 3ΐκ1 3 ΓΓ 3 η§βηιεηί 8 
Γεςυΐτβίΐ Ηγ ίΗίδ εΠαρίεΓ δΗαΙΙ πιβεί ίΗε (Ιείβϊΐεό δρεείίίεαίίοηδ δεί ουί ϊη εΗβρίεΓ III οί ίΗε Οοηνεηίίοη 
3η<1 ίΗε Ε8Α €ο<1β 3η<1 Ηε 3ρρΓθνεΠ Ηγ ίΗε ΑώηίηίδίΐΒίίοη. 

8.1.3 ΒείοΓε £ίνίη§ βρρΓοναί ίο ϋίε-83νϊη§ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ αη<1 3 ΐΤ 3 η§ 6 ΐηεηΐ 5 , ίΗε ΛώτιιηΐδίΓβίίοη δΗαΙΙ 
βηδίιτε ίΐιαί δΐιεΗ 1ίίε-δ3νίη§ 3ρρ1ί3ηεβ8 αηά 3 ΐτ 3 η£επιεηί 5 : 

.1 3Γε Ιεδίβίΐ ίο εοηίΪΓτη &3ί (Ηεγ εοιηρίγ \νίίΗ ίΗε Γβφ,ιΪΓετηεηΙχ οί ίΗίδ εΗπρίεΓ, ίη 

3εεθΓ(ΐ3ηεε \\ ίίίι ΙΗε Γεεοητηιεη(1ίΐίίοη8 οί ΙΗε Οτ§3ηίζ3ίίοη*; ογ 

.2 1ΐ3νε δΐιεεεδδίηΐΐγ αη(1εΓ§οηε, ίο ΙΗε δαίίδίβείΐοη οί ίΗε ΑώηπώίπίΙίοη, ίεδίδ χνΗιεΗ 3 τε 
5ΐώ$ΐ3ηίΐ3ΐ1γ εφίίναΐεηί ίο ίΗο$ε δρβείΓιείί ϊη ίΗοδε ΓεεοππηεηϋΗΐίοηδ. 

8.1.4 ΒείοΓε §ίνϊη§ αρρΓοναΙ ίο ηονβΐ 1ϊίε-δανίη§ βρρίίαηοεδ ογ 3ΓΓ3η§εηιεηΐ5, ίΗε Α<1ηιίηί8ΐΓ3ίίοη 
δΗπΙΙ εηδίιτβ ίΗβί δυεΗ Ηρρ1Ϊ3ηεε8 ογ 3 ΐτ 3 η§εηιεηίδ: 

.1 ρΓονΐίΙβ 83ίείγ 8ί3η<ΐ3Γ<ΐ8 3ί Ιεβδί οςιιίναΐεηί ίο ίΗε ΓεςυίΓειηεηΙδ οί ίΗίδ εΗπρίεΓ αηά Ηβνε 
Εεεη εν3ΐιΐ3ίε<1 απά ίεδίε<1 ίη αεεοΓί&ηεε \νιίΗ ίΗε Γεεοιηιηεηώίίοηδ οί ΙΗε Οτ§ 3 ηίζ 3 ίίοη"; 

ΟΓ 


.2 Ηανε δηεεβδδήιΐΐγ ιιηϋεΓβοηε, ίο ίΗε $3ίίδί3είϊοη οί (Ηε Αώηϊηίδίπίΐίση, εν 3 ΐιΐ 3 ίίοη 3 ηά 
ίεβίδ ννΗίεΗ 3Γε δυΗδί3ηίΪ3Ηγ εφιΐνβίεηί ίο ίΗο$ε Γεεοιηιηεη<ΐ 3 ίίοπ 5 . 

8.1.5 ΒείοΓε 3εεερίίη§ 1ίίε-δανίη§ βρρίιαηεεκ 3η<3 3ΓΓ3η^εηιεηΐ8 ίΗβί Ηπνε ηοί Ηβεη ρΓενίουδΙγ 
3ρρτονε(1 Ηγ ΙΗε Αώηίηίδίταίίοη, ίΗε ΑώηίηίδίπίΙίοη βΗβΙΙ Ηε 83ίίδίϊε<1 ίΗαί 1ίίε-δ3νίη§ αρρίϊ&ηοββ 8η<1 
3ΓΓ3η§εηιοηί8 εοητρίγ \νίίΗ ίΗε ΓεεριΪΓοιηεηίδ οί ίΗίδ εΗαρίετ. 

8.1.6 Εχεερί \νΗεΓ6 οίΗεηνίδε ρΓονίάείΙ ίη ίΗίδ Οχίε, 1ίίε-53νίη§ αρρίηηεεδ τερυίτεί! Ηγ ίΗίδ εΗβρΙετ 
ίοΓ ννΗιεΗ (Ιείβΐΐείΐ δρεείίιεΗΐίοηδ 3Γ8 ηοί ίηείικΠχΙ ίη ίΗε Ε8Α Οχίε δΗαΙΙ Ηε ίο ίΗε 83 ί 5 δί 3 εΐίοη οί ίΗε 
ΑώηϊηϊδίΓΗΐΙοη. 


ΚβίεΓ ίο ίΗε Κενίδβίΐ Κεοοηιηιεη&ιίίοη οη Τεχίϊη§ οί ϋίε-δ3νίπβ Αρρίΐαποεδ, 3<3ορΙε4 Ηγ ίΗε Οτ^ηίζβίίοη 
Ηγ Γεδοΐιιΐίοη Μ80.8!(70). 


ΕείεΓ ίο ίΗε Οο<1ε οί Ρτ3εΙίεε Γογ ίΗε Εν»1υίΐίϊοη, Τεκίίη^ 3η<1 Αεεερίβηοε οί Ρτοίοίγρε Νονέ! ίίίε-δβνϊηβ 
Αρρίϊβηεε;; αη<1 Αη-3η§εηιεηίδ, 3ΐ1ορίε<1 Ηγ ίΗε Οτ£<ιηϊζ3ΐ»οη Ηγ Γεκοΐϋίίοη Α.520(!3). 
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8.1.7 ΤΗε Αώηίηίδίταίίοη δΗαΙΙ τεςυίτε 1ιΓε-δ3νίη§ αρρίίβηεεδ ίο 5ε $υΗ}εοΙε<1 ίο δυεΗ ρΓούυείιοη 
ίεβίδ &8 ατε ηεεεδδατγ ίο εηδυτε ίΗαί ίΐιε ΙϊΓε-δανΐηβ αρρίίαηεεδ ατε πΒηυΓαεϋιίΓεύ ίο ίΗε δαιηε δίαηώπΐ 
35 ίΗε βρρτονεύ ρτοΐοίγρε. 

8.1.8 Ρτοεεύιιτεδ 3<1ορίε<1 Ηγ ΙΗε ΑύιηίηΐδίΓΗΐίοη Γογ βρρτονβΐ δΗαΙΙ αΐδο ίηείικίε ίίιε εοηύϊϋοηδ 
ννΗετεΗγ 3ρρΓον3ΐ \νο\ι1<1 εοηίίηυε ογ ννουΐύ Ηε ννίίΗύταννη. 

8.1.9 ΤΗε Α<1ηιίηΪ5ΐΓ3ίίοη δΗαΙΙ ύείεπηίηε ίΗε ρεπού οΓ αεεερίαΗίΙίίγ οΓ 1ίίε-53νίη§ αρρίίαηεεδ 
ννΗϊεΗ 3 τε 5ΐι5|εεί ίο άείεποΓαίίοη ννίίΗ α§ε. δυεΗ ΗΓε-δανίηβ αρρίίαηεεδ 5 Η 3 ΙΙ 5ε πιοτού ννίίΗ 3 ηιεβηδ 
Γογ ύείεπηίηίη§ ίΗείτ β§ε ογ ίΗε ύβίε Ηγ ννΗϊεΗ ίΗεγ δΗαΙΙ Ηε τερίαοεύ. 

8.1.10 Ρογ ίΗε ρυτροδεδ οί ΐΗίδ εΗαρίετ, υηίεδδ εχρτεδδΐγ ρτονίύεύ οίΗεηνίδε: 

. 1 'Όείεείίοη" ϊδ ίΗε ύείεπηίηβίίοη οί ίΐιβ 1οε3ίϊοη οί δΐιτνίνοΓδ ογ δυτνινβΐ εταίί. 

.2 "ΕηιΗαΓίοίίοη Ιαύύετ" ίδ ΙΗε Ιαύύετ ρΓονΐύεύ 3ί δΐιτνίναΐ ετβίί ετηΗαΗίβίίοη δίβίίοηδ ίο 
ρεπηϊΐ 53ίε 3εεεδδ ίο δΐιτνίν3ΐ εταή βίίετ ΙβυηεΗίηβ. 

.3 "ΕηιΗβιΙίαίίοη δΟΐίοη” ΐ$ ίίιε ρΐαεε ίτοιη ν/ΗιεΗ 3 δΐιτνίναΐ ετβΑ ίδ Ηοβτύεύ. Αη 
ετηΒβτΙίβΐίση δίαίιοη πιαγ α1δθ δετνε 38 αη αδδβπιΒΙγ δίαίιοη, ρτονίύεύ ίΗετε ίδ δΐιίδείεηί 
γοογπ, αηύ ΙΗε αδδετηΗΙγ δίαίιοη αείϊνίίίεδ εαη 53Γε1γ ίβίεε ρίβεε (Πετε, 

.4 "ΡΙοαί-Ιτεε ΙαυηεΗίηβ" ϊδ Ιΐΐ 3 ί ητείΗού οί ΙαυηεΗίηβ 3 δυπ/ίναΐ ετ3ίί ννΗετεΗγ ΙΗε ογ&Λ ϊδ 
αυίοιηαΐίεαίΐγ Γε1ε3δβ(1 ίτοιη 3 δίηΐνίηβ εταίΐ βηά ίδ τεαύγ ίοτ υβε. 

,5 "ΡΓεε-ί3ΐ1 ΙαυηεΗιηβ" ίδ Ιΐΐ 3 ΐ ιηείΗού οί ΙβιιηεΗίηβ 3 δΐιτνίναΐ εταή ννΗετεΗγ ίΗε εταΛ ννίίΗ 
ίίδ εοΓηρΙειηεηί οί ρετδοηδ 3 η<1 εςιιίριηεηί οη Ηοατύ ίδ τείββδεύ αηά αΐΐοννεύ ίο Γβΐΐ ίηίο ίΗε 
883 ννίίΗουί 3ηγ τεδίπιίηίηβ 3ρρ3Γ3ίνΐδ. 

.6 "ΙπηηεΓδίοη δΐιίί" ίδ 3 ρτοίεείίνε δΐιίί ν/ΗίεΗ Γεύηεεδ ΙΗε Βούγ Ηεαί-ΐοδδ οί 3 ρβτδοη ννεατίηβ 
ίί ίη εοΐύ νναίετ. 

.7 "Ιηίΐ3ί3Η1ε βρρίϊαηεε" ίδ 3 η βρρίίβηεε \νΗίεΗ ύερεηύδ υροη ηοη-π^ίά, §3δ-βΠει1 οΗαπιΗετδ 
Γογ Ηπογαηεγ 3 ηύ ννΗϊεΗ ίδ ηοπηαΐΐγ Ιίερί υηίηίΐαίεύ ιιηίίΐ τεαύγ Γογ υδε. 

.8 "Ιηίΐαίεύ αρρίίαηεε" ίδ αη αρρίίβηεε ννΗϊεΗ ύερεηύδ υροη ηοη-ηβί<1 βΟδ-ΓιΙΙεύ εΗαηιΒεΓδ 
Γογ Ηυογαηεγ βηύ \νΗίεΗ ίδ ηοπηαΐΐγ ίεβρί ίηίΐαίεύ αηύ τεαύγ Γογ υδε αί 311 ίϊτηεδ. 

.9 ’ΈβιιηεΗιηβ αρρίίαηεε ογ αιτβηβεΓηεηί" ίδ 3 Γηεαηδ οΓ ίταηδΓετπηβ 3 δυτνίναΐ εταίί ογ τεδευε 
Ηοαί £τοπι ίίδ βίοννεά ροδίίίοη δβίεΐγ ίο ίΗε νναίετ. 

.10 "Ματίηε εναευύΐίοη δγδίεηι (ΜΕδ)" ίδ αη αρρίίβηεε άεδίβηεύ ίο Γαρίύΐγ ίταηδΓετ α Ιατ^ε 
ηυηιΗεΓ οΓ ρετδοηδ 6 όιτ> αη βτηΗαΓΚαίίοη δίαίίοη Ηγ τηεαηδ οΓ α ρ3δ53£β ίο 3 ί1θ3ίιη§ 
ρΙβίΓοπη Γογ δΐιΗδεςυεηί 6 ηιΗαι 1 < 3 ίιοη ίηίο αδδοεΪ3ίε(1 δΐιτνίναΐ εταίί ογ ύίιεείΐγ ίηίο 
ΗδδοείαΙεό δηπόναΐ εταίΓ. 

.11 "Νονεί 1ίΓβ-δανίη§ αρρίίαηεε ογ απαηβειηεηί" ϊδ α 1ίΓε-δανίη§ αρρίίβηεε ογ αττοηβειπεπί 
ννΗϊεΗ επιΒούίεδ ηενν Γβαίυτεδ ηοί ίίιΐΐγ εονετεύ Ηγ ίΗε ρτονίδίοηδ οΓ ίΗίδ εΗαρίβτ Ηυί 
ννΗϊεΗ ρτονίύεδ βη εςυαΐ ογ ΗίβΗετ δίαηύατύ οΓ δαΓείγ. 
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.12 "Κεδευε 6θ3ί” ίδ & 6ο3ί όεδί^ηετί ίο 3δδίδί πηΟ Γεδευε ρεΓδοηδ ίη Οίδίτεδδ αηά ίο ηΐ3Γδ63ΐ 
δατνίνΕί 0Γ3ή. 

.13 "ΚεΐπεναΓ Ϊ8 ίΗβ δδίε ΓεεονεΓγ οί δυτνίνοΓβ. 


.14 "Κείτο-Γείΐεοίϊνβ πΐ3ΐεη3Γ ίδ 3 ιηαίεπ&Ι ννΐιίείι Γείΐεείδ ίη ΐ6ε ορροδίίε «ϋΓβεΙίοη 3 6ε3ΐη οί 
Η^Ηί (ϋΓεεΙείΙ οη ϊί. 


.15 ”8υτνίν&1 ογηΛ” ίδ 3 εταΛ ε3ρ36Ιε οί 8ΐΐδί3Ϊηίη§ ίΐιε Ηνεδ οί ρβΓδοηδ ϊη άίδίτεδδ &οηι ίΐιε 
ίίτηε οί 353η<1οηϊη§ ίΗε ογεΛ. 


.16 "ΤΗεπηΕΐ ρτοίεείίνε 3 κΤ ίδ 3 6α§ ογ δΐιϊί οί ν/βίετρΓοοί πιαίετίβΐ ννίίΗ 1ο\ν ΑεπΉ3ΐ 
εοη<1υεί3ηεε. 


8.2 Οοιηιηιιηΐεα1ΐοη$ 

8.2.1 ΟεΑ δΗβΙΙ 6ε ρτονίάείΐ ννίίΗ ίΗε ίο11οννίη§ Γβϋίο 1ϊίε-53νίη§ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ: 

.1 3 ί 1ε3δί ώτεε ίννο-νναγ \ΉΡ Γ3ί1ίοΐε1ερ6οηε 3ρρ3Τ3ίυ8 δΗβΗ 6ε ρΓονίίΙαΙ οη ενειγ 
ρ 388 εη§ 6 Γ Ηί§6-δρεε<3 ετ 3 θ αηΟ οη ενειγ 03Γ§0 6ι§6-5ρε€<1 ετβίί οί 500 §το8δ ίοηη3§ε 3η<1 
υρννακίδ. δαεΗ 3 ρρ 3 Γ 3 ίιΐδ δΗαΙΙ εοηίοπη ίο ρειίοπηΒηοβ δί3Π<ΐ3Τ(ΐ8 ηοί ίηίετίοΓ ίο ίΗο$ε 

3<1ορίε<16γ ίΗε Οτ§3ηίζ3ίίοη ; 

.2 3ί 1ε3δί οηε Γ3<ΐ3Γ ίΓ3ηδροη(1βΓ δΗβΙΙ 6ε εατηεά οη εβε6 δϊάε οί ενειγ ρ388εη§6Γ Ηί§Η-5ρεε<3 
ετ 3 ή 3 η(1 οί ενειγ ε 3 Γ§ο Ηί§Η-δρεεά 0 Γ 3 « οί 500 §τοδ$ ίοηηα§ε 3η<1 υρννβηΐδ. διιεΗ πμΙεγ 
Ο- αηδροηάεΓδ §6311 εοηίοπη ίο ρετίοπη3ηεε 8ί3η<ί3Γ(ΐ8 ηοί ίηίεποΓ ίο (6οδε αΟορίεΟ 6γ ίΗε 
Οτ§&ηιζ 2 .ιίοη**. Τ6ε ΤΆά&ΐ ίτΕηδροηίΙεΓδ δΗβΠ 6ε δίοχνεά ϊη 8ΐιε6 Ιοεαίίοηδ ίΗπΙ ίΗεγ 03η 6ε 
Γ 3 Ρ ί<ΙΙγ ρΐ3εε0 ίη αηγ οηε οί ΙΗε 1ΐίετ3Λδ. Αΐίεπιαίίνεΐγ, οηε τάΔάτ ίπιηδροη<1εΓ δΗβΙΙ 6ε 
δίοννεά ϊη ββεΗ δυΓνίνβΙ εΓ 3 θ. 

8.2.2 038 δΗαΙΙ 6ε ρτονΐάεά ννίίΗ ί6ε ίοΙ1ο\νιη§ οη-6θ3τ<1 εοηιιηιιηίεβίίοηδ 3η<1 εΙηιπι δγβίεπίδ: 

. 1 3 η ετηεΓ§εηεγ ηιεαηδ εοηιρηδίηβ είίΗεΓ ίΐχε<1 ογ ροιΐ361ε εβ}ίΐίριηεηΙ ογ 6οίΗ ίθΓ 1\νο-\ν3γ 
εοιηηιιιηίεΕίίοηδ Ηείννεεη επιεΓ^εηεγ εοηίτοί δίπίίοηδ, 3δδεηι61γ 3ΐκ1 εηι63Γΐί3ίίοη δίαίίοηδ 
3ηά δίΓ3ίε§ίε ροδίίιοη» οη 6 ο3γ6; 

.2 3 @εηεΓ3ΐ εηιετ§εηεγ 3ΐ3πη δγδίειη εοπιρ1γίη§ \νίί6 16ε ΓεφίίΓειηεηίδ οί Ρ 3Τ3 §γ 3 Ρ 6 7.2.1 οί 
ίΗε 68Α ΟοΟε ίο 6ε υδεεί ίθΓ δηηιηιοηίη§ Ρ 3δδεη§εΓδ 3η<1 ετενν ίο 3δδεπτ61γ δίβίίοηδ »η0 ίο 
ΐηίή 3 ίε ίΗε αείίοπδ ίηεΗκ1ε<1 ίη ίΗε ηιοδίεΓ Ηδί. ΤΗε δγδίεηι δΗβΙΙ 6ε δορρίεηιεηίείΐ 6γ 3 
ρη6Ηε 3<1άτεδδ δγδίετη εοπφ!γίη§ ΝνίίΗ ίΗε ΓεςιιΪΓεηιεηΙδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ 7.2.2 οί ίΗε Η8Α 


ΚβίβΓ Ιο ίΗε ΚεοοηΐΓηεη<ΐ 3 ίίοη οη ΡεΓίοιτηαηβε δίβπάαηίδ Γογ διίΓνίνα! ΟγεΏ ΡοηβΗΙε Τν/οΛΝ/αγ νΗΡ 
Κ 3 <ϋοίε)βρΗοπε Αρρ 3 Γ 3 ίιικ, 3<1ορίε(1 8γ ίΗβ Ο§ 3 ηιζ 3 ίιοη Ηγ τβδοΐυίιοη Α.809(19). 

ΚβίβΓ ίο ίΗβ Κ.ββοτηπιβη<ΐ 3 ίίοη οη ΡβΓίοιτηβηββ 81 εικΪ 3 Γ (15 Γογ $υΓν»ν3ΐ 0 γ 3 Λ Κβάατ ΤΓ&η5ροη<3βΓ5 Γογ Ιίδβ ίη 
5 β 3 ΓβΗ 3 η 4 Κβδβϋβ ΟρβτηΙίοηδ, 3 άορίβ (1 ί>γ ίΗβ θΓ§αηίζ3ίίοη Ηγ τβϊοΐυίίοη Α.802(19). 
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Οχΐβ, ΟΓ 6γ οίΗετ δΐιίίβΗΙε πιβαηδ οί εοηιπηιηίε3ΐϊοη. Πιε ^δίεηΐδ δΗβΙΙ 6β ορεπιΗΙε ίτοιη 
ίΗε οροτδίιη^ ςοηιρδίΐΓηεηί. 

8.2.3 8ί@η3ΐ1ίη§ εςυίριηεηΐ 

8.2.3.1 Α11 ογβΩ δΗδΙΙ 6ε ρ τονίζει! ννίίΗ α ροτίαΗΙε (ΙπγΗ^Ηί 8ί@ηα11ίη§ Ιατηρ ννΗιεΗ ίδ βνβίΗΗΙε ίοτ ιΐδβ 
ιη ίΗε ορβΓ3ΐϊη§ οοΓπρδτϋηεηΐ 3ί 3 11 Ιίιηε8 δίκΐ ννΗίεΗ ϊδ ποί Περεπίΐεηΐ οη ίΗε ετ 3 β’ 8 ηιβίη δοιιτεε οί 
εΐεοίτίεαΐ ροννετ. 

8.2.3.2 ΟαΛ δΐΐδΐΐ 6ε ρτονίιίειΐ ννίίΗ ηο( Ιεδδ ίΗ3η 12 τοείεεί ραπιεΗιιίε ίΐ 3 τε$, εοηιρίγίης ννίίΗ ΰιβ 
ΓεςιιίΓεηιεηίδ οίρατ3§Γ ( ιρΗ 3.1 οίίΗε Π3Α Οχίε, δίοννεά ίη ογ ηεατ ΙΗε ορετ 3 ίίη§ εοτηρδτίιηεηί. 

8.3 ΡεΓδοηαΙ ΙΐΓε-δηνΐηξ αρρίίαηεεδ 

8.3.1 \νΐΐ8Γε ρ&85εη§εΓδ ογ ετβνν Ηβνε 3εεεδδ ίο εχροδειΐ ιΐεείίδ υικΙεΓ ηοηηδΐ ορεταίίη§ εοηιΐΐίίοηδ, 
31 Ιεβδί οηβ ΙίίεΗυογ οη ε3<& δίϋε οί ίΐιε ειαβ 03 Ρ 3Η1ε οί ςυιείι τεΙεΒδε ίτοιη ίΗε οοηίτοί εοπτρϋτίπιεηΐ 
δηά ίτοιη δ ροδίίίοη 3ί ογ ηεδτ ννΗετβ ϊί ίβ δίοννειΐ, δΗβΙΙ 6ε ρτονίιίειΐ ννίίΗ 3 $ε1ί-ί§ηϊ6η§ Ιϊ^Ηί 3η<1 3 
δεΙί-30ίίν36η§ δηιοΚε δί§η 3 Ι. Τ6β ροδϊίίοηίηβ επΗ δεειιηη§ 3ΐτ3η§ειηεηΙδ οί ί6ε δε1ί-3επν3ΐίη§ δΐηοΗε 
δί^ηδΐ δΗβΗ 6ε δΐιεΗ ίΗβί ϊί εδηηοί 6ε τείεβδεά ογ 3είίν3ίε<1 δοΐεΐγ 6γ 16ε αεεεΙετΗίίοηδ ρτοάιιεειί 6γ 
εοΐΐίδϊοηδ ογ §τοιιη<ϋη§$. 

8.3.2 Αί Ιεδδί οηε ΙίίεΗιιογ δΗδΙΙ 6ε ρτονιάειΐ Ε^αεεηί ίο εβεΗ ηοτηΐδΐ εχϊί ίτοτη 16ε ετδίί δηά οη 
εβεΗ ορεη (Ιεείί ίο ννΗίεΗ ρ3δδεη§εη> 3η(1 ετενν Ηβνε δεεεδδ, δΐι6]εεί ίο 3 ηυηιηιιιηι οί ίννο 6είη« 
Ϊη5ί3ΐ1ε<3. 

8.3.3 ΠίίεΗυογδ ίιΐΐείΐ βφεεηί ίο εαεΗ ηοπηαΐ εχίί ίτοιη ίΗε ετα» δΗβΙΙ 6 ε Γιίίετί ννίίΗ Ηιιουβπι ϋηεβ 
οί 311ε3δί 30 ιη ίη 1εη§ίΗ. 

8.3.4 Νοί Ιεδδ ίΗηη ΗβΙΓ ίΗε ίοίαΐ ηυιη6εΓ οί ΙίίεΗυογδ δ6 3 11 6ε ίϊίίειΐ ννίίΗ δείί-ί^ηιώι^ 1ϊ§6ίδ. 
Ηοννενετ, ίΚε ΙίίεΗυογδ ρτονκίετί ννίίΗ δε1ί-ί§ηίίίη§ Ιί^Ηίδ δΗδΠ ηοί ίηοίικίβ ίΗοδβ ρτονίάετί ννίίΗ Ιϊηεδ 
ίη 3εεοηΐ3ηεε ννίίΗ 8.3.3. 

8.3.5 Α 1ίίε}3ε1<εΙ εοτηρ1γίη§ ννίίΗ ίΗε τεςυίτεηιεηίδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2.2.1 ογ 2.2.2 οίίΗε Π3Α ΓοΗε 6ε 
ρτονί<3ε<3 ίοτ ενετγ ρβτδοη οη 6θ3π1 ίΗε ογεΛ 3η<1, ίη 34<3ίΙίοη: 

.1 3 ηιαηΗετ οί 1 ίίε] 3 ε 1 <εΐ 5 δυίώΗΙε ίοτ εΗίΙάτεη εςιιηΐ ίο 3 ί 1 ε 3 δί 10% οί ίΗε ηιιτηΗετ οί 

ρ 3 δδεη§ετδ οη Ηοβπΐ 8 Η 3 Ι 1 6 ε ρτονίάετί ογ δΐιεΗ §τε 3 ίετ ηιιτηΗετ 3 $ πΐ 3 γ 6 ε Γεςυίτειΐ ίο 

ρΓονίιΙε 3 Ιίίεϊαείεεί ίοτ εβείι εΗΠιΙ; 

.2 ενετγ ρΗδβεη^ετ εταΛ δΗδΙΙ εβπγ 1ϊίε]αε1ε8ί8 ίοτ ι»ί 1ε88 ίΗβη 5% οί ίΗε Ιοίβΐ ηιιτηΗετ οί 

ρετδοηδ οη Ηοβτιΐ. ΤΗεβε ΙίΓε^αεΗείδ δΗπΙΙ 6ε 8ίο\νε<1 ίη εοηδρίεαοιίδ ρίβεεδ οη <1εε1<: ογ 31 

35δεηι61γ 8ί3ίίοηδ; 

.3 3 δΐιίΐιείεηΐ ηυτηΗετ οί Ιιί^ΕοΙεείδ δΗαΙΙ 6 ε εατηειΐ ίοτ ρετδοηδ οη ννπίεΗ αη<1 ίοτ ιίδε 3 ί 
τεηιοίεΐχ Ιοεαίειΐ δυτνΐνΕί οτηΛ αη <1 τεδευε 6 θ 3 ί 8 ΐ 3 ίίοηδ; &η <1 

.4 &11 Ιί^αεΗείδ δΗαΙΙ 6ε Ηίΐειΐ ννίίΗ α Ιί^Ηί, ννΗίεΗ εοτηρίίεδ ννίίΗ ίΗε τεαυίτεηιεηΐδ οί 
ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2.2.3 οί ίΗε Η8Α Οχίε. 
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8.3.6 Είίε^εΚείδ δΗβΙΙ 5ε $ο ρίβεετί 35 Ιο 5ε τεβάίΐγ αεεεδδίΗΙε βητί ίΗείτ ροδϊίϊοηδ δΗβΗ 5ε εΐεϋτΐγ 
ίηιΐίεβίεοΐ. 

8.3.7 Αη ΐπίΓηεΓδϊοη δυίΐ, οί 3η 3ρρτορπ3ίε δίζε, οοιηρίγιηβ \νϊΐ5 ίΗε ΓεςηΪΓειηεηίδ οί ραη^ρ^ 2.3 
οίίΗε 1.8Α ΟχΙε $5311 5ε ρΓονϊ<1ε(1 ίοτ ενετγ ρετδοη 35δΐ§ηε(1 ίο ειεν/ ίΗε τεδευε 5θ3ί. 

8.3.8 Αη ίητηιεΓδίοη δοίί ογ βηη-εχροδυτε δΐιϊί $5311 5ε ρτονίάετί ίοΓ ε&ε5 ιηειηΗεΓ οί 15ε 0 Γε\ν 
358ΐ£ηε<1, ίη ίΗε ηηΐδίεΓ 1ί$ί, ίο εΐιιίίεδ ϊη 3η ΜΕ8 ρ3«γ ίοτ ειη63Γΐοη§ ρ3δ$εη§εΓ$ ϊηίο δΐιτνίνβΐ ογεΛ. 
ΤΗε$ε ίπίΓηοΓδΐοη $υΐί$ ογ 3 ηίϊ-εχρο$υΓε $ιιΐί5 ηεεϋ ηοί 5ε τεςυίτείΐ ϊί' ίΗε ογεΑ ί$ εοηδίβηίΐγ εη§Ε§ε<1 
οη νογα^εδ ϊη ννβπη είπηαίεδ ννΗετε, ΐη ίΗε ορίηϊοη οί ίΗε Αώηίηί$ίΓ3ίίοη, $υεΗ $υίί$ 3τε υηηεεεδ83ΐγ. 


8.4 ΜϋβίβΓ 1ί$1, βπ»βΓ§βηεγ ίηβίπιείίοιίδ &η(Ι ιη&ηιιαίε 

8.4.1 Οΐε&τ ϊη$ίηιείϊοη$ ίο 5ε ίοΐΐοννεά ίη ίΗε ενεηί οί βη επΐ8Γ§εηεγ $5311 5ε ρτονίάετί ίοΓ εβεΗ 
ρετβοη οη 5 οεγ<1.* 

8.4.2 ΜηδίεΓ Ιϊδίδ εοπιρ1γιη§ \νίΐΗ ΙΗε Γβςιητετηεηίδ οί Γε§ρΐ3ήοη ΙΠ/37 οί ΙΗε €οηνεηηοη 8 Ηε 11 5ε 
εχΗϊ5ϊίε<1 ϊη εοηδρίευοιίδ ρίβεεδ ίΗτοιι§Ηουί ίΗε ογεΛ ίηε1υ<1ίη§ ίΗε εοηίτοί εοηιρΕΓίηιεηΙ, εη^ίπε-τοοτη 
βηά εΓε\ν αεεοηιηιοάΕΐίοη δρ3εεδ. 

8.4.3 Ι11ιΐ8ίτ3ίϊοη5 3η<1 ϊηδίηιείίοηδ ϊη ΕρρτορηΕίε Ιβη^ιίΕ^εδ 8 Ηη 11 5ε ροδίε<3 ϊη ριιΗΙίε βρβεεδ 3η<1 5ε 
εοηδρίευουδίγ ίϋδρίβγεά 3ί 388ετη51γ δίβίίοηδ, 3ί οΙΗογ ρΕδβεηβεΓ βρβεεδ Εη<1 ποεγ εβεΗ 8831 ίο ίηίοπη 
ρβδδεηβετδ οί: 

. 1 ίΗεϊτ 38δεηι51γ δίβίίοη; 

.2 ίΗε εδβεηίίβΐ βείίοηδ ίΗεγ τηηδί ίβίτε ϊη βη ειηεΓ^εηεγ; 

.3 ίΗε ηιείΗοί! οί άοηηίη§ Ιίίβϊ&εΐεείχ. 

8.4.4 Ενετγ ρΕ$5εη§ετ εταίί δΗβΗ Ηβνε ρΕ$8εη§εΓ 38$επι51γ βίΕΐίοηβ: 

. 1 ίη ίΗε νίείηίίγ οί, 3η<1 ννΗίεΗ ρτονίτΐε ιτεβάγ βεεεβδ ίοτ 3.11 ίΗε ρ38δβη§εΓδ ίο, ίΗε 
ετηΗβτΙίβΙίοη δίβίίοηδ αηίεδδ ϊη ίΗε δβτηε ΙοοΕίίοη; επ<3 

.2 χνΗίοΗ Ηβνε 3ΐηρ1ε γοογπ ίοτ ΙΗε τηΕΓ$1ΐ3ΐ1ίη§ βηά ίηδίηιείίοη οί ρ38δεη§8Γδ. 

8.4.5 Α 1τ3ίηΐη§ τηβηιωΐ εοιηρ1γίη§ ννίίΗ ίΗε Γεεμιίτεπιεηΐδ οί 18.2.3 $5311 5ε ρτονκίετί ίη εβεΗ ετεν-’ 
ιηεδδΓοοπι αη<1 τεετεαίίοη γοογπ. 


ΚβίεΓ ίο ΙΗε ΟιιΐιΙεΚηεδ Γογ ρβδδεη^ετ δίίΓείγ ίηδίπιείίοηδ οη γο-γο ρ 35 $εη§εΓ δΗίρδ (Μ50/0ΐΓε.681). 
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8.5 ΟρεΓ3(ίη§ ίηδίηιείϊοπδ 

8.5.1 Ροδίετ ογ 8ΐ§η3 βΒεΙΙ Βε ρτονίϋείΐ οη ογ ίη ίΒε νίείηιίγ οί" δΐιτνίν 3 ΐ 0 Γ 3 ή 3τκ1 ίΒείτ ΐ 3 ΐιηο 1 ιίη§ 
εοηίτοΐδ 3η<1 §1ΐ3ΐΙ: 

.1 ίΐΐυδίτβίε ίΗε ριιτροδβ οί εοηίτοΐδ 3ΐκ1 ίΗε ρΓοεεΗιιτεδ Ιογ ορβτ 3 ίίη£ ΐΗε 3ρρ1ί3ηεε ηηΗ §ίνε 
Γε1εν3ηί ίηδίηιείίοηδ 3η<1 \ν3τηίη§δ: 

.2 1)6 6381 Ιγ 86βη ιηκίετ εηιεΓβεηεγ 1ί§Ηίιη§ εοηώίίοηδ; 

.3 ϋδβ δγτηβοΐδ ϊη 3εεοΓ<ΐ3ηο6 \νίίΗ ίΗε Γ6θοηιηιεη<ΐ3ίίοη$ οί ίΗε Οτ§ 3 ηιζ 3 ίίοη*. 


8.6 δΐΙΙΤΪνΒΐ εΓΗίί 8(0>\3§ε 

8.6.1 δυτνίνβΐ α^Α δΗ&11 Βε δεευιείγ 8ίο\νε<1 ουίβίάε 3ηΗ 35 εΐοκβ 38 ροδδίΒΙε Ιο ίΒε ρ 388 εη§ 8 Γ 
3εεοιτιιηο<ΐ3ΐίοη 3η<1 ετηΒβτΙίβίίοη δίβίϊοηδ. ΤΗε 3ίο\ν3§ε 5Η&11 1)β βιιεΗ ίΒ 3 ί 63 οΗ δΐιτνίνβΐ ογεΛ 03 η Βε 
83ίβ1γ ΙαιιηεΗεά ίη 3 δίτηρίε οΐ3ηηετ αηά Γεηΐ3ίη δεειΐΓε<1 ίο ίΗε επιίί Ηαηη§ 3ΐκ1 δΐιΐΐδείΐιιβηί ίο (Βε 
ΐ3ΐιηοΒίη§ ρΓοεεΗατε. ΤΒε 1εη§ίΗ οί ίΒε 8βειιηη§ Ηηεχ 3ΐκ1 ίΒε 3ΐτ3η§6ΐηβηΐ5 οί ίΗε Βοννδίηβ Ιίηβδ 3 Β 3 ΙΙ 
Ββ δυοίι 38 ίο Γη3Ϊηΐ3ίη ίΗε δΐιτνΐναΐ ογ 3Λ δυίίβΒΙγ ροδίίίοηεΗ ίοΓ ετηΒ 3 Γΐτ 3 ΐίοη. ΤΗβ Α<1ηιίηί8ΐΓ3ίίοη8 
ΐΏ3γ ρεπτιίΐ ίΒε ιΐ56 οί 3(1|ιΐ5ί3ΐ)ΐ6 8εουτίη§ 3Π(1/ογ Βοιν$ίη§ Ιίηεδ 3ί εχίίδ \ν1ΐ6Γ6 ιηθΓ6 ίΒβη οηε δυτνίνβΐ 
0Γ3ί1 18 ιΐ86<1. Τΐιβ δεειιηη§ 3ΐτ3η§ειηεηί3 ίοΓ 311 866ϋπη§ 3 ηιΐ Βο\ν$ίη§ Ιίηβδ $1ΐ3ΐ1 Βε οί δυΙΉοίβηΙ 
δίτεη§ΐΒ ίο ΒοΙΑ ίΒβ δυτνίναΐ 0Γ3Α ίη ροδίίίοη ιΐιιπη” ίΒε εν 3 ειΐ 3 ΐίοη ρΓοεεβδ. 

8.6.2 διιτνίν3ΐ 6Γ3ή δΗβΙΙ Βε δο 3ίο\νε<1 38 ίο ρειτηίί Γβ1ε3δ6 1 'γοιώ ίΗεΐΓ 5 εειιηη§ 3 ΓΤ 3 η£εηιεηίδ 3 ί ογ 
Π 63Γ ίο ίΒβίτ 8ίθ\ν3§6 ροδίίίοη ΟΠ ΐΗβ 6Γ3& 3Π<1 &Οΐη 3 ροδίίίοη 3 ί ΟΓ Π 63 Γ ίο ίΗε ορβΓ3ίίη§ 
οοΓηρατίιηεηί. 

8.6.3 5ο ί3Γ 38 18 ρπιείίεαΒΙε, δυτνίναΐ οπιΑ δΗοΙΙ Βε ΗίδίηΒιιίείΙ ίη δυεΒ 3 ηιβηηετ Ιΐΐ 3 ί ίΒειε ίδ 3 η 
θφίβΐ 03ρ3είίγ οη ΒοίΒ 8κ3ε$ οί ίΒε ΟΓβΑ. 

8.6.4 ΤΒε ΐ3υηείιίη§ ρΓοεβϋιιτε ίοΓ ίηίΙβίπΒΙε Ιϊίεηήδ δΒαΙΙ, \νΒβΓ6 ρΓαείιεαΒΙε, ίηιίί&ίε ίηίΐβίίοη. 
ν/ΒβΓε ίί ίδ ηοί ρΓ3είίε3Β1ε ίο ρΓονί<ίε 3ηίοηΐ3ΐίε ίηΟαίίοη οί Ιίίεπιίΐδ (ίοΓ εχβτηρίβ, ννΒεη ίΗε ΙίίεπιΑδ 
3Γ6 3880οί3ίε<1 \νίίΒ 3η ΜΕ8), ίΗε Είταη^ειηεηΙ 8 Β 3 ΙΙ Βε $ιιεΒ ίΒβί ίΒε οταΑ ε 3 η Βε ενβειίΑίεΗ \νίίΒίη ίΒε 
ίππε δρεείΒεί! ίη 4.8.1. 

8.6.5 δυτνίνβΐ επιΑ 5 Β 3 ΙΙ Βε εβρβΒΙε οί Βείη§ ΙβυηοΒεΑ 3η<1 ίΒβη Βθ3κ1β<ί ίτοίη ίΒβ <1εδί§η3ίε<1 
6ΐηΒ3Γΐί3ΐίοη 8ί3ίίοηδ ίη &11 ορβΓ3ίίοη3ΐ οοηώίίοηδ &ηά 3ΐδο ίη αΐΐ εοηώίϊοηδ οί ίοο<1ίη§ 3 « 6 Γ ιεοβίνίη§ 
(ί3ηΐ3§6 ίο ΙΒε εχίεηί ρΓΟδετίΒεί! ίη εΗδρίεΓ 2. 

8 .6.6 δυΓνινβΙ εΓ3ή 1αυηεΒίη§ 8ΐ3ίίοη8 δΒβΗ Βε ίη βυοΒ ροδίίίοηδ 38 ίο βηδίατε 53 ίβ ΐ 3 \ιηοΒίη§ Β 3 νίη§ 
ρ3Γίίειιΐ3Γ Γ6§3Γ<1 ίο οΙεβΓηηεε ίτοίη ίΒε ρΓορεΙΙετ ογ \ν 3 ΐ 6 ηεί 3 η(1 δίεερίγ ονεΓΐΐ 3 η§ίη§ ροΓίίοηδ οί ίΒβ 
Βηϋ. 


ΡείεΓ Ιο δχιηΒοΙδ Γε1αί6<1 ίο ίίίε-53νϊη§ ΑρρΙΪΕηοβδ 3Π(1 Απ-αη^ειηβηΙδ, 3(ίορΐθ(1 ίΗβ ΟΓβαηίζΕίϊοη Βχ 

ΓΟδοΙυίίοη Α.760(18), 35 ϊΐηεη^ Βγ Γβδοΐυϋοη Μ8Ο.82(70). 
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8.6.7 ΕΗιηη§ ρτερ3Τ3ίίοη 3η<ί ΐ3υηεΗίη§, ίΗε δΐιτνϊνβΐ ογηΗ 3 ΐκΙ ίΗε 3 τε 3 οί νναίετ ίηίο ννΗίεΗ ίί ίκ (ο 
56 ΙαυηεΗειΙ 3 Η 3 ΙΙ 5ε 3άεςυ3ίεΙγ ϊΠιπηίπΒίείΙ 6γ ίΗε 1ί§Ηίίη§ δυρρίίετί ίτοιη ίΗε ηιαίη αη<1 εοιετ^εηογ 
δοητεεδ οίεΐεείηεβΐ ρο\νετ τεςιιΪΓεά 6γ εΗβρίετ 12. 

8 .6.8 Μβίΐη$ δΗβΙΙ 6ε βνβίΙαΗΙε Ιο ριενεηί αηγ ιΐίδείι^ε οί \ν 3 ίετ οη ίο δυτνίνηΐ οΓαϋ ννΗεη 
ΙαιιηεΗεά. 

8.6.9 ΕβεΗ δυτνίνβΐ ετ3β δΗηΙΙ 6ε δίοννείΐ: 

1 50 1ίΐ3ί ηείΐΗετ ίΗε δυτνϊνβΐ ετβίί ηοτ ϊίδ 8ίο\ν3§ε 3ΐΓ3η£εηιεηί$ \νί11 ίηίετίετε \νίίΗ ίΗε 
ορετβίΐοη οί αηγ οίΗετ δυτνίνβ! ετβίΐ ογ τεβεαε 6θ3ί βί 3 ηγ οίΗετ ΐ 3 ΐιηεΗιη£ δίβίίοη; 

.2 ϊη 3 δί3ίε οί εοηίίηιζοιίδ τε3<ϋηεδδ; 

.3 ήιΗγ εςυίρρε<3; ίΐη<1 

.4 38 ίοτ 38 ρΓ3ε6εα61ε, ίη 3 δεαιτε 3Π(1 δΗεΙίετεΗ ροδϊίίοη &η<1 ρΓοίεείεί! ίτοιη ά 3 πΐ 3 §ε 6γ ίίτε 
3 η6 εχρίοδίοη. 

8.6.10 Ενετγ ΙίίεκΩ δΗβΙΙ 6ε δίοννεά \νίίΗ ϊίδ ρβίηίετ ρεπηαηεηίΐγ 3ίί3εΗε<1 ίο 16ε εταή 3η<1 ννΐίΗ 3 
ί1θ3ί ίτεε 3ττ3η§εηιεηΐ εοπιρ1γίη§ \νίίΗ ίΗε τεφίίτεηιεηΐδ οί ρ 3 τ 3 §τ 3 ρΗ 4.1.6 οί ΙΗε Ε5Α €ο<1ε 50 £Η 3 ί, 
38 ί3Γ 38 ρτ3€ίίε361ε, ίΗε Ιίίετηίί Ωθ3ΐδ Ιτεε 3ηά, ϊί ίηίΙβίβΗΙε, ίηίΐ 3 ίε$ 3ΐϊίοιτΐ3ίίε3ΐ1γ δΗοιιΙΗ ίΐιε Ηϊ§Η 
δρεετί ετ3ή δίηΕ. 

8 .6.11 Κ,βδειιε 6θ3ί8 $Η3ΐ1 6ε δίο\νε<1: 

.1 ϊη 3 8ί3ίε οί εοηόηυοιίδ τεαίΐίηεδδ ίοτ ΐ3υηεΗίη§ ίη ηοί ηιοτε ίΗβη 5 ιηίη; 

.2 ίη 3 ροδίίίοη δυίίπΗΙε ίοτ ΙαιιηεΗΐη^ 3 η <1 τεοονειγ; 3 η 6 

.3 δθ ΐΗηί ηείΐΗετ ΙΗε τεδειιε 6οηί ηοτ ϊίδ $Ιο\ν3§ε Βπηη^επιεηΙδ \νί11 ίηίετίετε ννΐίΗ ίΗε 
ορεΓ3ίίοη οί δυτνίνβΐ ογηΟ 3 ί 3ηγ οίΗετ ΙβυηεΗίηβ δΐηίίοη. 

8.6.12 Κ,εδευε 6οαίδ αη6 δατνίνβΐ ετβή δΗ3ΐ1 6ε δεειιτεΩ 3ηά ί35ΐεηε<ί ίο ίΗε <1εο1ί δο ίΗβί ίΗεγ 3 ( 1ε38ί 
\νίί6δ(3ηί1 ιΗε 1θ3<1$ Ι&εΐγ ίο ατίδε ϋυε ίο 3 άείϊηείί Ηοηζοηί3ΐ εοΗϊδίοη 1οα<3 ίοτ ίΗε αείυ 3 ΐ ετ 3 ίί 3η<1 ίΗε 
νεηιεαΐ Πεδινή 1θ3(13ί ΙΗε 8ίονν3§ε ροδϊίίοη. 


8.7 δηηϊνβΙ ετ*ίί βιμ! τβδοιιε 6οε1 ειη63ΐΊί3ίίοη »η<1 τεεονετγ ΐτταη^ηκηΠ 

8.7.1 Εηι63Γΐί3ίϊοη δίβίίοηδ δΗ3Η 6ε εα^ίΐγ 3οεεδ8Ϊ61ε ίτοηι 3εεοτητηο<ΐ3ΐίοη 3 η<1 ννοτΗ βτεβδ. Ιί ίΗε 
6ε8ί§η3ί8(1 3δδεηι61γ δί3ίίοηδ βτε οίΗετ ίΗβη ίΗε ρ3δ$εη§ετ δρηεεδ, ίΗε ΒδδειηΗίγ 8 ί 3 ίίοηδ δΗ3ΐ1 6ε 
τε3<ϋ1γ 3εεε5δί61ε ίτοηι ίΗε ρ355εη§ετ δραεεδ, 3η<1 ίΗε ετηΗΕτίοΙίοη δίαίίοηδ δΗβΙΙ 6ε τεπώΐγ 3εεεδδϊ61ε 
&οηι ίΗε 35δετη61γ 8ΐ3ίϊοηδ. 

8.7.2 Εναευ3ίίοη τοαίεδ, εχίίδ 8η<3 ειη63τ1<3ίίοη ροίηίδ 5 Η 3 ΙΙ εοιηρίγ \νίίΗ ίΗε Γεςυίιετηεηίδ οί 4.7. 
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8.7.3 ΑΐΙεγν/Εγδ, δί 3 ίτνναγ$ 3 ηά εχίίδ £Ϊνίη§ 3<χεδδ ίο ΙΗε 3δδεηι61γ πικί εΓη6ατ1(3ΐίοη δίβίίοηδ δΗαΙΙ 
5ε ΕΗεριίΕίεΙγ ί11υιηίη3ΐ6<1 6γ 1ί§Ηίίη£ δυρρίίβίΐ ίτοηι ίΗε ιτι&ίη 3ΐκ1 εηΐ8Γ§εηογ δουΓοε οί εΐεείπεβΐ 
ρο\νθΓ ΓβςϋίΓβίΙ 6γ οΗαρίεΓ 12. 

8.7.4 ν/ΙιβΓε ώινίί-ΙυυηεΗεΗ 5 ΐιτνίν 3 ΐ εταίϊ 3τε ηοί ίιίίβ(1, ΜΕ5 ογ εφιϊνβίεηί πιεβηδ οί ενβευβίίοη 
δΗβΗ 1?8 ρΓονίάεϋ ίη οκίετ ίο 3νοί<3 ρετβοηδ βηίεπη^ ίΗε \ναίεΓ ίο 6θ3π1 δΐίΓνίνβΙ επΗί. δυεΗ ΜΕ$ ογ 
εςυίνβίεηί ηιεπηδ οί εν3ειΐ3ίίοη δΗπΙΙ 5ε 50 Ηεδί^ηείΐ 38 ίο εηαβίε ρεΓδοηδ ίο 6ο3γ<1 δΟΓνϊναΙ ογεΟ ϊη 311 
ορετ 3 ίίοη 3 ΐ εοηιϋίϊοηδ 3ΐκ1 3ΐδο ϊη αϋ εοηϋϊίίοηδ οί 11οθ(Ηη§ 3«εΓ Γεοεϊνίηβ άππιπρε ίο ίΗε εχίεηί 
ρΓ0δεπ5ε<1 ϊη οΙιβρίβΓ 2. 

8.7.5 8α5|εεί ίο δΐιτνίνβΐ ογεΩ 3η<1 τεδευε 6θ3ί επι63Γΐί3ΐίοη Βίταη^ειηεηίδ 6είη§ είϊεείίνε ννίίΗίη ίΗε 
εηνίΓθηιηεηΐ 3 ΐ εοη<ϋίϊοη$ ίη ννΗίεΗ ίΗε 0Γ3ίΙ ίδ ρεποίΚεά ίο ορεταίε 3Πί1 ίη 311 υη<ΐ3Γη3§εί1 ηπ< 3 
ρΓεδεΓΪΗεΠ (Πιηΐ 3 §ε οοηιΐίΐίοηδ οί ίτίηι 3ΐκ1 ΗεεΙ, ννΗεΓε ίΐιβ ίτεεΗοακΙ ΗεΕνεεη ί6ε ϊηίεηΠεΗ 
ειηβ3τ1αιίίοη ροβίίίοη 3 η(! ίΗε χναίοΓϋηε ί& ηοί ιηοτε ίΗβη 1.5 ηι, ίΐιε ΑΗηιίηϊδίπιίίοη ηιαγ βεεερί 3 
δγδίεΐΏ \νΗεΓε ρεΓδοηδ ΗοεγγΙ ΙιίεΓΕίίδ άίΓεείΙγ. 

8.7.6 Κεδευε 6οεΙ βπιΗΒΓίοίίοη 3ΐταη§εΓηεηί5 δΐυιΐΐ 6ε δυεΗ ίΗ&ί ί6ε τεβειιε Ηοβί εαη 6ε Ηοαπίείΐ 3η<1 
ΙβυηεΗεά (ϋτεοίΐγ ίτοτη ΙΗε δίο\νε<1 ροβίίίοη 3η<ί τεεονεΓείΙ πιρίάΐγ \ν1ιεη 1θ3<1ε<1 ννϊίΗ ίίδ ίίχΗ 
εοτηρίεηιεηΐ οί ρβΓδοηβ 3η<1 εριπρηιεηί. 

8.7.7 Ε 3 ΐιηεΗίη§ δγδίεηΐδ ίοτ Γββευε 6θ3ίδ οη ε&ίβ§θΓγ Β εΓαίί ηΐ3γ 6ε 6αδε<1 οη ρον/εΓ δυρρίγ ίτοηι 
ίΗε εΓΕίΐδ ροχνεΓ δυρρίγ ιπμΙογ ίΗε ίο11ο\νϊη§ εοηΗιίιοηδ: 

.1 ίΗε (ΐΕνίί ογ εΓ 3 ηε δΗβΗ 6ε δυρρίίειΐ ννϊίΗ ροννεΓ &οηι 2 δουτεεδ ϊη εβεΗ ίτκίερεη<3εη£ 
εη§ιηε γοογπ; 

.2 ίΗε <Εινίί ογ οτΗπε δΗυΙί εοτηρίγ ννϊίΗ ίΗε τεςιιίΓεά ΙαιιηοΗίη§, 1ο\νεπη£ Ηηό Ηοίδίίη§ 
βρεεάδ \νΗβη ιΐδίη§ οηΐγ οηε ρο\νετ δουτεε; 3ΐκ1 

.3 ίΗε εΕνίί οτ ΟΓ&ηε ίδ ηοί Γεφήτεύ ίο 6ε Εοίιναίεά ίτοιη & ροδίίϊοη ν/ίίΗίη ίΗε τεβευε 
6θ3Ϊ. 

8.7.8 Οη ΓηυΙίίΗυΙΙ επώ ννϊίΗ 3 δίτιαίΐ ΗΕ, 3η§1ε οί ΗεεΙ 3ηά ίπηι, ίΗε (Ιεδί§η αη§1εδ ίη 
ρ 3 Γ 3 .§Γ 3 ρΗ 6.1 οί ίΗε ΕδΑ Οοτίε ιηαγ 6ε εΗαη§ε(1 ίτοηι 20° /10° Ιο ίΗε ΐϊΐ3χίηιιιτη αη^Ιεδ 03ΐειιΐ3ίβ(1 
ίη Εεοοπώηεε ννίΐΗ &ηηεχ 7, ίηε1υ(1ίη§ Ηεε1ίη§ Ιενετ ΗΕ2, ΗΤΕ, ΗΕ^ οτ ΗΙ4. 

8.7.9 Κεδειιε Ηοβί <ί3νίΐ8 ογ οτυηεδ ηιαγ 6ε άεδί§ηε<1 ίοΓ ΙαυηεΗϊηβ 3ηά τεεονεηη^ ίΗε Ηοβί \νίίΗ 3 
ρεΓδοηδ οηΐγ οη ίΗε οοηώίίοη ΙΗβΙ αη &(1(Ηίϊοη3ΐ 6θ3Γώηβ 3ττ&η§εηίεηί ίδ ανυίΐΕΗΙε οη ευεΗ δίίίε 
εοητρ1γίη§ \νίίΗ 8.7.5. 

8.7.10 Α δβίεΐγ Ιίηίίε 5 Η 3 ΙΙ 6ε ρΓθνίί1ε<1 3ί ε3εΗ ΜΕ8 ειη63τ!ί3ίίοη δίβίίοη. 

8.8 Εΐηε-ίΗι·ο\νίη£ αρρίΐαηεε 

Α 1ίηε-ίΗΓθ\νίη§ αρρίίβηεε εοηιρίγίη^ ννίίΗ ΙΗε τε<}υΪΓεπιεηΐ5 οί ρ3Γ3§πιρΗ 7.1 οί ίΗε Ε5Α Οοάε 5 Η 3 ΙΙ 
6ε ρτονίίΐείΐ. 
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8.9 ΟρείΉίΐοηαΙ Γεαύϊηεδδ, ΓηαϊηίεηΗηεε 3ηύ ΐη$ρεεϋοηδ 

8.9.1 ΟρβΓ&ΐίοηβΙ Γεβύίηεβδ 

ΒείοΓε ίΗε επιΗ Ιεβνεδ ροιΐ 3ηύ 31 3.11 ίίιηεδ (3ιιπη§ ίΗε νογ3§ε, 311 1ίίε-δ3νίη£ αρρϋαηεεδ 5 Ι 13 ΙΙ 6ε ϊη 
\νοΓΐάη§ οπίετ 3ηύ τεαφ' ίοΓ ίιτιηιεοΐίβίε ιΐδε. 

8.9.2 Μ&ίηίεηοηεβ 

. 1 Ιηδίηιείίοηδ ίθΓ οη-6θ3τ<1 Γηίΐίηίεη&ηεε οί 1ίΓε-δ3νίη^ 3 ρρϋ 3 ηεεδ εοπιρίγίη^ \νίΐϋι ιΗε 
ΓεςυίΓειηεηίδ οί Γε^υΐπίιοη ΙΠ/36 οί ίΗε (ϋοηνεηίίοη δΗπΙΙ 6ε ρΓονίύεύ αη<1 ηΐ 3 ίτι(εη 3 ηοε 
δΗ^Η 6ε εαττίεΐΐ οιιί αεεοπϋη§1γ. 

.2 ΤΗε Α<1ηιιηΐ8ΐτ3(ιοη ηιβγ 3εεερί, ϊη Ιίευ οΓ ίΗε ϊηδίηκίιοηδ Γεςυίιεύ 6γ .1, 3 δΗίρΗοακΙ 
ρ]3ηηε<1 ιηαίηίεηβηεε ρΓ0§Γ3ΐΏτηε ννΗίοΙι ίηεΐιιύεδ ίΗε ΓεςυίΓεπιεηίδ οί Γε§ιιΐ 3 ίίοη ΠΙ/36 οί 
ίΗε €οηνεηΐίοη. 

8.9.3 Μ3ΪηΙεη3ηοε οί ί3ΐ1δ 

8.9.3.! ΡαΙΙδ ιΐΒε<3 ίη Ι3υηε6ίη§ δΗιΙΙ 6ε ίυτηεύ εη<3 ίοΓ εη<3 αΐ ίηίει-ναΐδ οί ηοί ηιοΓε ίΗ,αη 30 ηιοηίΗδ 
3τκί 6ε Γεηεννεύ \νΗεη ηεεεδ83τγ ύυε Ιο ύεΐεποΓ3ίίοη οί ίΗε ίβΐΐκ ογ 3 ί ίηίειναΐδ οί ηοί ηιοΓε (Ηβη Γίνε 
γε3Γδ, ννΗίεΗενεΓ ίδ ίΗε επτίίετ. 

8.9.3.2 ΤΗε ΑύπηηίδΙπιΐίοη ιτιβγ βεεερί ίη Ιίεο οί "εηύ Γογ εη<ϋη§" ΓεςυίΓεύ ίη 8.9.3.1, ρεηούίε 
ίηδρεείίοη οί ΙΗε ί3ΐίδ 3ηύ ΐΗεΗ τεηε^α! \νΗεηενεΓ ηεεεδδΕτγ ιΐιιε (ο ύείεηοΓ 3 ίίοη ογ &ί ίπίετναΐδ οί ηοί 
ηιοΓε Ιΐιβη ίοατ γε3Γδ, ννΗίεΗενεΓ ίδ ΐΗβ 63τ1ίεΓ. 

8.9.4 8ρατεδ αηύ τεραίΓ βςπίριτιεηΐ 

8ρ3τεδ 3Πί1 ΓερβίΓ εηιιίρηιεηί δΗαΙΙ 6ε ρΐΌνίύεύ ίοΓ 1ί1ε-δ3νίη§ αρρίίβηεεδ 3η<1 ίΗεΗ οοηιροηεηΐδ ννΗίεΗ 
ατε §ϋ6]εεΙ Ιο εχεεδδίνε ννεπτ ογ εοηδίιιηρίίοη αηύ ηεεύ Ιο 6ε Γερίβεεύ Γεβοΐατίγ. 

8.9.5 \¥εε1ϋγ ίη$ρεεΐίοή 

ΤΗε ίο11ο\νίη§ ίεδίδ 3ΐκ1 ϊηδρεείίοηδ δΗβΙΙ 6ε εαιτίεύ οιιί ννεεΗΙγ: 

.) 311 δυτνίνΕί εταίΐ, Γεδειχε Ηοβίδ 3η<3 ΙαυηεΗίη^ 3ρρ1ΐ3ηεεδ δΗαΙΙ 6ε νΐδίωΐΐγ ίηβρεείεύ {ο 

εηδϋΓε ίΗβί ίΗεγ 3τε τε3<1γ Γογ υδβ; 

.2 311 εη§ίηεδ ίη τεδευε Ηοαίδ δΗβΗ 6ε πιη 3Ηε3ύ 3ηύ 3δ1επι ίοΓ α Ιο&Ι ρεπού οί ηοί Ιε$$ 

Ιΐΐ3η 3 ηιίη ρΓονί(1β<1 ίΗε αηιΗίεηί ίειηρεπιίυΓε ίδ 36ονε ίΗε ητίηίηιιιηι ίεηιρεταίιίΓε 
Γεςυιτεύ ίοπ 8ΐ3Λιη§ βηίΐ ηιηηίη§ ίΗε βη^ίηε. ΓΧιηη^ ίΗίδ ρεπού οί ίιτηε, ϊί δΗοοΜ 6ε 
ύεηιοηδίταίεύ &3ί ίΗε §ε3τ6οχ 3η<ί § 03 γ 6 οχ ίΤ3Ϊη 3Γ8 εη§ 3 ^ίηρ δαίϊδ&είοηΐγ. 1ί ίΗε 
βρεείβΐ εΗ3Γ3είεπ$ίίθδ οί αη οιιίΗοβΓύ ιώοΙογ ίΐίίεύ ίο 3 τεδευε 6οαί ννοιιΐύ ηοί 3ΐ1ο\ν ίί 
ίο 6ε ιοη οίΗεΓ ίΗαη ννίίΗ ίίδ ρΓορεΙΙετ δαΠηιει^εά Γογ α ρεηο<1 οί 3ηιίη, ίί δΗουΙιΙ 6ε 
πιη Γογ δυεΗ ρεπού 3δ ρΓεδεπΗεά ίη ίΗε ηιβηιιίαείιίΓεΓ'δ ΗαηύΗοοΗ; αη<1 

.3 ίΗε &εηεΓ3ΐ εηΐ6Γ§εηεγ βίαπη δγβίεηι δΗαΙΙ 6ε ίεδίεύ. 
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8.9.6 ΜοηίΗΙγ ίηδρεείίοηδ 

Ιηδρεείίοη οί ίΗε ΗΓε-δ 3 νίη§ αρρίίαηεεδ, ίηεΠκϋηβ δΐιτνίναΐ εΓαή εηαίριηεηί δΗαΙΙ 6ε εατπεύ ουί 
ΓηοηίΗΙγ ιΐδίη£ ίΗε εΗεοΗΙίδί Γεςυίηκΐ 6ν Γε§«ΐ3ίίοη 111/36.1 οί ίΗε (/οηνεηίίοη ίο εηδίιτε ίΗαί ίΗεγ ατε 
εοιηρίείε βηύ ίη ^οού0Γ(1εΓ. Α τεροΛ οί ίΗε ίηδρεείίοη δΗαΙΙ 6ε εηίεΓθά ίη (Ηε 1θ£-6οο1ί. 

8.9.7 δβΓνίείηβ οί ίηίΐ3ΐα61ε ΙιίεπϊΛδ, ίηίΙαίαΗΙε ΙίΓφεΙίείδ, ηΐΕπηε εναεααίιοη δγδίεπίδ 3η<! ίηίΐβίεύ 
τεδευε Ηοαίδ 

8.9.7.1 Ενειγ ίηίΙαΙαΗΙε ΙίίεΓ&ίί, ίηφ&ΗΙε 1ίίεΪ3ε1<εΙ αηύ ΜΕ$ δΗβΜ 6ε δεΓνίεεύ: 

.1 3 ί ϊηίείΛ'αΙδ ηοί εχοεετίίηβ 12 ηιοηΐΗδ, ρΓονίύεύ ννΙιβΓε ίη 3 ηγ 03δε ΐΗίδ ϊδ ίηιρπιεΙίεΕΗΙε, 
ίΗε ΑΛηίηίδίταίίοη πιαγ εχίεηύ ίΗίδ ρεπού 6γ οηε ιηοηίΗ; 

.2 31 3 η 3ρρΓονε<1 δεινίείηβ δίαίίοη \νΗκΗ ϊδ εοηηρείεηΐ ίο δεΓνίεε ΐΗειη, ηΐ3ίηΐ3ίηδ ρΓορεΓ 
δεΓνΐείη§ ίαειίίίίεδ αηύ ιΐδεδ οηΐγ ρΓορεΗγ ίταίηεύ ρβΓδοηηεΓ. 

8.9.8 Κ,οίαίίοηβΙ «ΙερΙογηιεηί οί τη3πηε εναευηίίοη δγδίειπδ 

Ιη αάύίίίοη ίο ογ ίη εοημιηείίοη \νίί6 (Ηε δετνίεϊη§ ίηίειναΐδ οί πιαηηε εναευαίίοη δγδίεηδ τεςιιίτεύ 
6γ 8.9.7.1, εβεΗ πΐ 3 πηε ενβειιαίίοη δγδίειη δΗαΙΙ 6ε ύερϊογεύ ίτοπι ίΗε ογηΛ οη 3 Γοίαίίοηβΐ 63δίδ 3ί 
ίηίεΓνΕΐδ ίο 6ε 3§τεε<1 6γ ίΗε ΑύηιίηίδίΓαΙίοη ρΓονίύεύ (Ηβί εαεΗ δγδίεηι ίδ ίο 6ε ύερίογεύ 3ί Ιεπδί οηεε 
ενεΓγ δίχ γεαΓδ. 

8.9.9 Αη ΑύΓηίηίδΙτβίίοη ννΗίεΗ αρρΓονεδ ηε\ν 3Πί1 ηονεί ίηίΐ3ί361ε Ιίίεταίΐ 3ΓΓ3η§επιεηΙδ ρυτδΐΐ3ηΙ το 

8.1 ΓΠ3γ βΗονν ίοΓ εχίεηύεύ δβΓνίεε ίηίειναΐδ ιηχΙογ ΙΗε Γο11ο\νίηβ εοηύίίίσηδ: 

8.9.9.1 ΤΗε ηε\ν από ηονεί 1ίίεπ»ίΐ αΓταηβειηεηί δΗ&ΙΙ ηΐ3ίηί3ίη ίΗε δαηιε δίοπύατιΐ, 3δ ΓεςαίΓεύ 6γ 
ίε$ίιη§ ρΓοεεύιίΓε, ί!ΐΓου§Ηουί ίΗε εχίεηύεύ δεΓνίεε ίηίειναΐδ. 

8.9.9.2 ΤΗε ΙιίεΓαίί δγδίεηι δΐιπίΐ 6ε εΗεείεύ οη 6 ο 3Γ(1 6γ εετΗΓιεύ ρεΓδοηηεΙ αεεοπίιη^ ίο 
ρ3Γ3£Γ3ρΗ 8.9.7.1. 

8.9.9.3 $ΘΓνϊοε 3 ί ίηίειναΐδ ηοί βχεεεύίη§ Γίνε γεβτδ δΗαΙΙ 6ε εβιτϊεύ ουί ίη αεεοηΕιηεε \νίίΗ 
ΓεεοιηιηεηύαΗοηδ οίίΗε θΓ§αηίζ3ίίοη. 

8.9.10 Α11 Γερ 3 ΐΓ 8 3 ηύ ηιαίηίεηαηεε οί ίηίΐαίεύ Γεδεαε 6θ3ίδ δΗβΙΙ 6ε εαιτίεύ ουί ίη Βεεοκ&ηεε ννίίΗ 
ίΗε πΐ 3 ηυί 3 εΙϋΓεΓ’δ ίηδίπιείίοηδ. ΕηιβΓ^εηεγ τερΕΪΓδ ηιβγ 6ε εαιτίεύ οιιί οη Ηοατύ ΙΗε εΓ3ίΙ, Ηο\νενεΓ. 
ρειτηαηεηΐ ΓεραΪΓδ δΗαΙΙ 6ε είϊεείεύ 3ί αη αρρΓονεύ δ6Γνϊείη§ δίαίϊοη. 

8.9.11 Αη Αώηίηίδίταίίοη ννΗίεΗ ρεπηίΐδ εχίεηδίοη οί ΙίίεΓαίϊ δεΓνίεε ίηίετνβίδ ίη 3εεοπΐ3ηεε 
ννίίΗ 8.9.9 5 Η 3 ΙΙ ηοίίίγ ΙΗε Οτ§3ηίζαίίοη οί δυεΗ αείίοη ίη αεεοπίαηεε ννίίΗ τε§ιιΐ3ίίοη 1/5(6) οί ίΗε 
Οοηνεηίίοη. 


ΚοΓογ Ιο ίΗο ΚοοοιτιιηετκΙβΙίοη οη Οοηύϊΐίοηδ ίοΓ ΙΗε ΑρρΓον»! οΓ $βι-νίοίτΐ£ δοιίοηχ ίοΓ ΙηΠαΐ^ΗΙε ίίίεΓβΗδ, 
ίΐίίορίείΐ Ην ΐΗβ Οτ§αηίζ 2 (ίοπ 6γ ιεδοΐυΐίοη Α.761(18), οχ Ηπιεηιίει! Ηγ τεδοΐαΐίοη Μ8Γ.55(66). 
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8.9.12 ΡετίοίΙίο 8εΓνίείη§ οί ΗγώΌδίαίίε τείβαδε υηΐΐδ 
Ηγ<ΐΓΟ 5 ΐ 3 ίΪ 0 Γβ1β386 λΐηΐίδ δΗαΙΙ 1)6 86ΓνΪ06<1: 

.1 αί ίηίβτναΐδ ηοί εχεε6{1ίη§ 12 ηιοηίΗδ, ρτονί<1ε<1 ν/Ηοτε ίη αηγ ε&56 ίΗϊδ ίδ 
ίιηρΓοείίεαΗΙε, ίΗε ΑώηίηίδίπιΙιοη τηαγ εχίεηά ίΗϊδ ρεποΟ Ηγ οηε τηοηίΗ; 

.2 αί α δετνίεΐη^ βίαίίοη ννΗίεΗ ϊδ εοηαρείεηί ίο δβτνίεε ίΗειη, ηααίηίαίηδ ρτορετ 8βΓνίείη£ 
ίαείΐιίιεδ αη<1 υδεδ οηΐν ρτορετίγ ίταίηείΐ ρετδοηηεΐ. 

8.9.13 ΜατΚϊηβ οί δίο\να§ε Ιοεαίιοηδ 

ΟοηίαίηβΓδ, Ηταείεείδ, ταείίδ αη<1 οίΗετ δίιηίΙαΓ δίοννα^ε Ιοεαίιοηδ ίοτ 1ίίε-δανίη§ εφίίρτηεηί, δΗαΙΙ 5ε 
ηιατΗείΙ ννϊίΗ δγηιΗοΙδ ίη αεεοπίαηεε ννίΐΗ ίΗε ΓεεοιτίΓηεηίΙαΙίοηδ οί ίΗε Οτβαηίζαίίοη, ίη<1ίεαίίηβ ίΗε 
ιΐενίεεδ 3ΐο\νε<1 ίη ίΐιβί Ιοεαίϊοη ίοΓ ώ 3 ί ρηφοβε. Ιί πιοΓε ίΗαη οηε όενίεε ίδ δίο\νε<1 ίη ίΗαί Ιοεαίιοη, ίΗε 
ηυηιβετ οί άενίεεδ δΗαΙΙ αΐδο 1>ε ίηώεαίεϋ. 

8.9.14 Ρεποάίε δεη/ιείηβ οί ΙααηεΗίη§ αρρίίαηεεδ 
8.9.14.1 ίαυηεΗίηβ αρρίίαηεεδ: 

1 δΙίΕΐΙ 1)6 δετνίεεύ 3 ί ΓεεοηττηεηάεεΙ ίηίετναΐδ ίη αεεοπίαηεε ννιίΗ ϊηδίηιείίοηδ ίοΓ 
οη-Ηοαπί ιηαίηίεηαηεε αδ ΓβςυίΓεθ Ηγ τεβίιίαίιοη ΠΙ/36 οί ίΗε ί'οηνεηίιοη; 

.2 δΗαΙΙ 1)6 3υΗ)εεί6<1 ίο 3 ίΗοτοιίβΗ εχαηιίηαΐιοη 3ί ίηίβτνβίδ ηοί εχεεε(1ιη§ 5 γεβτδ; αηά 

.3 δΗαΙΙ υροη εοΓηρΙείΐοη οί ίΐιο βχατηίηαϋοη ίη .2 1)6 δυ^εείβίΐ ίο α άγηαιηιε ΐεδί οί ίΗε 
ννίηοΐι 1 >Γ 3 ΐί 6 ίη αεεοπίαηεε \νί(1ι ραταβταρΗ 6.1.2.5.2 οί (Ηε 1-8Α (7ο<1ε. 


8.10 διίΓνΐνβΙ <Τ£ΐί1 3Π(1 Γβδευβ Ηοαίδ 

8.10.1 Α11 εταίί δΗαΙΙ εαπγ: 

.1 δυτνίναΐ εταίί λνίίΗ δϋβΐείεηΐ εαραείίγ αδ ννίΐΐ αεεοηιπιοίΐαίε ηοί 1638 ίΗαη 100% οί ίΗε 
ίοίαΐ ηαιηΗεΓ οί ρβΓδοηδ ΙΗε εταΑ ίδ εβΓίϊίιεΟ ίο εαιτγ, δυΗίεοί ίο α ιτπηιτηιιηι οί ίννο 
δυεΗ δΐιτνίναΐ εταίί Ηείηβ εαττίεά; 

.2 ίη ατΠΗίιοη, δατνίναΐ εταίί ννιίΗ δίαΙΉοιεηί 3β§τεβαίε εαρβεϊίγ ίο αεεοτηιηοίΐαίε ηοί Ιεδδ 
ΙΗαη 10% οί ίΐιε ίοίαΐ ηιιηιΗετ οί ρβΓδοηδ ίΐιε εταίί ίδ εεΠιΟεά Ιο εαηγ; 

.3 δΐιίΚείεηΙ δοτνίναΐ εταΛ ίο αεεοτητηοείαίε ίΗε ίοίαΐ ηιιηαΗετ οί ρετδοηδ ίΗε εΓαίί ίδ 
εειΐίίίβίΐ ίο εαττγ, βνεη ίη ΙΗε ενεηί ίΗαί αΐΐ ίΗε δΐιτνϊναΐ εταίί ίο οηε βίΟε οί ίΗε εταίί 
εεηίτεΐιηε αη<1 ννίΐΗίη ίΗε Ιοηβίίικίίηαΐ βχίεηί οί <1αηΐ3§6 άείίηβΟ ίη 2.6.7.1 3ΐε 
εοηδΐάεΓ6(1 Ιοδί ογ τεπεΙετεΠ υηδετνίεεΒΗΙε; 

.4 αί 1ε35ί οηβ Γβδευε ΐ)θ3ί ίοΓ ΓεΙτίενίηβ ρεΓδοηδ ίτοηι ΙΗε \ναΐ6Γ, 6αί ηοί 1εδ3 ίΐιαη οηε 
δυεΗ 6οαί οη εαείι δίάε \νΗεη ίΐιε εΓαίί ίδ εειϋΓιε<1 ίο εαπγ πιοιε ίίιαη 450 ραδδεη^εηδ; 

.5 εταίί οί 1βδ8 ίΗαη 30 ίη ίη ΙεηβίΗ πιαγ 6ε εχεηιρίεά ίτατη εαιτγίη§ α τεδοηβ 6οαί, 
ρΓονκΙεά ίΗε εταίί ηαεβίδ αΗ οί ίΗε ίο11ο\ν ίη§ ΓεςυίτειηεηΙδ: 
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.5.1 

.5.2 

.5.3 


. 6.1 


. 6.2 


.6.3 


Λβ ΒΓ 3ή 18 αΐΓ3Π§6(1 £θ &11θ\ν 3 ΗεΙρΙεδδ ρεΓδΟΠ ίο Ηε ΓβΟΟνεΓβίΙ ίτΟΓη ίΗβ λναΙβΓ; 

ΓεοονεΓγ οί ίΗε ΗεΙρΙεδδ ρβΓδοη οάώ 6ε οΗδεΓνεΗ ίτοΐΉ ίΗε ηανί§αίίη§ Ηη<ί£ε, βπ<3 

(Ηε ογ 3Λ ίδ δυίΐϊείεηΐΐγ ιηαηοευντβΒΙε ίο οΐοδε ιη 3η<1 τεοονετ ρεΓδοηδ ίη ίΐιε ννοτδί 
ίηίετκίβΗ εοικϋίϊοηδ. 

ηοί\νίί1ΐ3ΐ3π<ϋη@ ίΗε ρΓονίδίοηδ οΓ .4 βηίΐ .5 αΒονε, οιβΛ δΗαΙΙ εαπγ δΐιίϊίοίεηί ΐ'βδειιε 
6οαίδ Ιο εηδίίΓε ίΗαί, ϊη ρΓονί<ϋη§ ίοΓ βΒαηΗοηιηεηΙ Ηγ ίΗε ίοΐβΐ ηαιηΒεΓ οί ρεΓβοηδ ίΗε 
0Γ3ί1 ίδ εεΓίϊΓιειΙ ίο οβιτγ: 

ηοί ιηοιε ΐΗ3η ηίηε οί ίΗε ΙϊίεΓ&Λδ ρΓθνϊ<1ε<3 ϊη Βεοοπ&ηεε ννίίΗ 8.10.1.1 άτζ 
ΓΠ3ΓδΗ3ΐ1ε<16γ εβεΗ τεδευε ΒοηΙ; ογ 

ίΓ ΙΗε ΑΟηιιπίδίΓΕίίοη ίβ 83ίίδίίε(1 ΐΗα .1 Ιΐιε τεδευε 1 κ) 3 ΐ 8 3 τε εαραΒΙε οί ίο\νϊη§ 3 ραίΓ 
οί δοείι Ιίίετϋϋδ δίηιυΐίαηεοιίδΐγ, ηοί οιοκ ίΗαη 12 οί ίΐιε ΙΐίβΓαήδ ρΓθνί6ε<1 1η 
αεοοΓίΙβηεε \νίίΗ 8.10.1.1 3 Γβ ηιβΓδΗβΠειΙ 6 γ εβεΗ τεδευε 6 θ 3 ί; 3 η <1 

ίΗε ΟΓαίΙ 03η 6ε ενβειιαίειΐ \νϊίΗ1η ίΗε Ηπιε δρεείίιεΗ ίη 4.8. 


8.10.2 \νΗεΓ8 ίΐιε ΑώηίηΐδίηιΙίοη εοηδίΟεΓδ ίί 3ρρκ>ρη3(ε, ίη νίε\ν οί ίΗε δΗε11ετε<1 η&ίιιτε οί ΙΗε 
νογ3§εδ 3η(Ι ΙΗε δΐώβΗΙβ εΐίηιβίίε εοηΟίίίοπδ οί ίΗε ίηίεηΗείΙ 3τε3 οί ορετβίϊοηδ, ΙΗε Αώηίηΐδίπιίιοη 
ιηαγ ρεπηιΐ ΙΗε ιίδε οί ορεη ΓενεΓδίΒΙε 1ηίΐ3ΐ3Η1ε ΙίίεΓαίίδ εοηιρ!γίη§ \νί(Η πηιιεχ 11 οη εβίε^οιγ Α 
0Γ3ή 35 3Π αΐίειηαίϊνε ίο Ιϊίεπιίϊδ οοιηρ1γίη§ ννϊΐΗ ρ3πΐ£Γ3ρΗ 4.2 ογ 4.3 οί ίΗε Ι25Α €ο<1ε. 

8.11 ΗεΙϊεορίεΓ ρίεΐί-ιιρ ατεα* 

8.11.1 €γ 3« ορεπιίίηΒ οη νογπ^εδ Η3νίη§ 3 (ΙογηΟοπ οί 2 Η ογ ιϊιογο ΒεΓννεεη β3εΗ ρο« οί οεΙΙ δΗαΙΙ 

Ηε ρΓονι<1ε<1 \νιίΗ α ΗεΙίεορίεΓ ρίΛ-ιιρ 3ΓεΕ πρρΓονεΟ Βγ ίΗε ΑΗοιίηΐδίΓΗίίοη Η3νίη§ τε^ηί ίο ίΗε 
Γεεοηιΐϊΐεη(ΐ3ίιοηδ αΗορίεΟ Ηγ ίΗε θΓ§3πιζ3ίίοη\ 


ΚείΟΓ Ιο ιΗε Ιηΐοπιαίϊοηαΐ ΑοΓοηβυΐίοβΙ αη<1 ΜπηΟπιε δοϊτοΗ 3η <1 Κε 3 οαε Μαηιΐ 3 ΐ (ΙΑΜ8ΑΚ), αΛορίο 
8γ ίΗε θΓ£3πίζ3ίίοη Βγ ΓεδοΙυίίοπ Α.894(2Ι), 35 μβοκΙμΙ 



ΟΗΑΡΤΕΚ 9 


ΜΑΟΗΪΝΕΚΥ 
ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


9.1 6εηεΓ&1 


9 1 !. 1116 Ηΐ30ΐώι € ιγ, 388001316(1 ρι Ρ ίη 8 δγδίοιηδ 3ΐκ1 β«ίη§8 Γεΐ3ίϊη 8 ίο ηΐ3Ϊη ηιβοΐιϊηειγ 311(1 

ΓηΐηΪ Ρ Τ"η 7^ $ωΐ **,?? ά65ίβΠ ™ ά €0η$ΐΓυ01ΐ0η ΒΛχ ^ {θΐ ** 86 ΓνΪ 06 ΓθΓ ΥνΒίοΗ Ζγ 3 Γ 0 

' ^ 3 Άηά " ^ 80 ϋ15ώ1είΙ ΡΓΟίβΟΐού 33 (Ο Γ0(1ΐ108 Ιο 3 ηΐΐηίπίΟΠΙ 3Π Υ <33Π£6Γ ίθ Ρ0Γ80Π5 ΟΠ 

ο , ^ Γε§ 3 Γε 1 Βε.η 8 Ρ31<1 ίο πιονϊη 8 Ρ 3 ΐ 1 3 , Ηοί 8 υτί 3 οε 3 3 η <1 οΙΗογ Ιωζβπΐί. . ΤΗε Λβίβη ΛβΙΙ Ηανε 
Γ β§ 3 Γ (1 ίο ηι&ΐβηαΐ 3 υκκΐ ιη οοηδίηιοίιοη, ίΗε ρυτροδε Γογ ννΗιοΗ ύ,β εςυιρπιεηΐ ΐ 3 Ιώακίείΐ, ώε 
ινοτ1αη 8 οοηώίιοηδ ίο ννΗίοΒ ιί ννιΙΙ Βε δΐιΒ|εοίεί1 3 η<1 ίΒε εηνίτοπηιεηίβ! οοη<ϋίίοηδ οη Βο 3 γ< 1 . 

Α1 ' $υΓ&ε68 ,"7 ίεηΐρ€Π * υΓ68 6χεβ6 ^ ίη 8 220 ο € ννΒεΓΟ ιηιρη^επιεηί οί «Ηηιιη^ΐε Ικ,οκίδ 
Π13Υ 00010- 33 3 Γοδοΐί οΓ 3 5 Υ 8ίεηι Γαίΐυτε 811811 Βε ίηδυΐ3ίο(1. ΤΤιε .ηδυΐαίιοη 3 Ι 13 ΙΙ Βε ίηιροΓνίοα.8 ιο 
ίΐ3τηιτΐ3ΐ)1ο Ιιςυκίδ 3 Π (1 νβρουτδ, ^ 

9.1.3 8 ροοί 3 ΐ οοηδί^ίίοη 5 1 ΐ 3 ΐ 1 Βε £Ϊνοη ίο ίΗε Γε 1 Ϊ 3 Βί 1 ιίγ οΓ δίη^Ιε εδδεηίώ ρΓοριιΙδίοη 

οΟΓηροηοηΙδ 3η<1 η δουτοε οΓριοραΙδ.οη ροινετ δοίΓιοιοηί ίο 8 ΐνε ίΗε οπιή 3 η 3 νί 83 Βΐ 6 δ Ρ εε<3. 

εδρεοιβΗγ ιη ίΗε 0380 οΓ ιιηοοηνεηίίοηβΐ αιτ 3 η 8 ετηεηί 5 , ηιαγ Βε ΓεςυΐΓε<± 

9.1.4 Μ63Π8 311311 Βε ρΓονίίΙοίΙ ινΗεΓεί>γ ηοπηβΐ ορεπιίϊοη οΓ ρΓοριιΙδίοη πΐ 3 θΗϊηβι>' ο 3 η Βε βυβϋίπαΐ 
ΟΓ γ^ 10 Γ 6<1 ενβη ΐΗου°1ι οπο οί ίΗε εδδεηίώ 3υχϊ1Ϊ3π 68 Βεοοηιεδ ίηοροΓ 3 ίινε. δρεοιαΐ οοηδκΜοη 
8ίΐ3ΐ1 Βε 8 ινεη ίο ίΗε ηΐ3ΐίυηοίίοηϊη 8 οΓ: 


1 3 8 εηεΓ3ίίη 8 δεί \νΗίοΗ δει-νεδ 33 3 ηΐ 3 Ϊη βοιίΓοε οΓ ε1εοίηο3ΐ ρο\νο Γ ; 

.2 ίΗε ίΐιοί οϊΐ δυρρίγ δγδίεηΐδ Γογ εη 8 ϊηε$; 

3 ίΗε δοιιτοοδ οΓ 1ιιΒηο3ίϊη 8 οϋ ρΓβδδΐιτβ; 

4 ίΒο 3Ο11Γ068 οΓ ΐνβίΟΓ ρΓΟδδϋΓΟ; 

5 3η 3 ιγ οοιηρΓΟδδοι- 3ΐΐ(3 ΓοοείνοΓ Γογ δί3Λίη 8 ογ οοηίΓο! ρυτροδοδ; 

6 ίΒο Ηγ(ΐΓ3ϋ1ΐο, ρηευηΐ3ίίο ογ ε1εοίτίθ3ΐ ηιοοηδ Γογ οοηίτοί ιη ηΐ 3 ίη ρΓορυΙδίοη 
πιβοΐιϊηβιγ, ϊηο1ικϋη 8 οοηίτοΙΙαΒΙε -ρίίοΗ ρΓ ορε1 ΙοΓδ. 


ΗοινενοΓ, 1ΐ3νϊη 8 γο§ 3Γ(1 ίο ονεπιΐΐ δβΓείγ οοη$ί<3επιίϊοη8, 
Γγοιτι ηοπτΐ3ΐ ορεΓ3ίίοη ηΐ3γ Βο 3οοερί6(1. 


3 ρ3τίΐ3ΐ Γ6<3ϋοίιοη ϊη ρτορυΐδίοη οαραΒίϋίγ 


9.1.5 Μεβϋδ 3Β311 Βε ρΓονϊ<1ε(1 ίο εηδίιτε (1ΐ3ί ώε πΐ 3 θΒϊηεΓγ οβη 
(183(1 οιήΛ εοη(ϋίϊοη ινίίΗουί εχίεπΐ 3 ΐ 3 ΐ< 1 . 


Βε Βγοο^ΗΙ ίηίο ορεκίϊοη Ιτοιτι ίΒε 
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9 16 ΑΠ ρατίδ οί τηαεΗίηετγ, Ηγάπιιιΐίε, ρηευτηαίίε αηά οίΗετ «γδίβιηδ αηά ίΗεΪΓ Ηδδοαβ^ά ϋ«ιη β 5 
ννΗίοΗ 3Γ6 ιιηάετ ίηίεηιαΐ ρΓεδδΐιτε δΗαΙΙ 6ε δΐ^εείβά Ιο αρρτορτίαίε ίεδίδ ιηο1ιΐί1ιη § η Ρ^δΐιτε ίβδί 
ΒείοΓε 6είη§ ρυί ιηίο δετνίεε ίοΓ ίΗε ίΪΓδί ίίτηε. 


9.1.7 ΡΓονίδϊοη δΗαΙΙ 6ε ιηαάε ίο ίαοίΐίίαίε εΐεαηιηρ, ίηδρεείίση αηά ιηαίηίεηαηοε οί ιηαιη ριοριιΐδίοη 
αηίΐ αιιχίΐίατγ τηαεΗίηεΓγ ιηεΙικ1ιη§ Ηοίίετδ αηά ριεδδΐιτε νβδδείδ. 


9.1.8 ΤΙιε ΓεΙίαΗιΙιίγ οί τηαεΗιηεΓ/ ιηδίαίΐεά 1η ίΗε εταίΐ δΗαΙΙ 6ε αάεςιιαίε ίοτ ιίδ ιηίεηάεά ρητροδε. 

9.1.9 Πιε Αάηιίηίδίταίίοη πιαγ αεεερί ηιβεΗίηετγ *ΗίεΗ άοεδ ηοί δΗονν άεΐαίΐεά εαηηρίιαηεε ν/ίίΗ ίΗε 
Οοάε \νΗετε ίί Ηαδ 6εεη αβεά δαίίδίαείοηΐγ ίη α δίουΐατ αρρίίεαίίοη, ρτονίάεά ίΗαί ιί ΐδ δ&ίΐδϋείΐ: 


.1 Ιΐταί Λε άεδί^η, εοηδίηιείΐοη, Ιεδίϊηβ, ίηδίαΐΐαίϊοη αηά ρτεδεηΗεά ιηαίηίεηαηεε βτε 
ίορείΐιετ αάεςιιαίε ίοΓ ϊίδ ιΐ86 ίη α ιηαηηε εηνίΓοηηιεηί; αηά 

.2 ίΗαί αη εςυίναΐεηί Ιενεί οί δαίείγ \νΐ116ε αεΗίενεά. 

9.1.10 Α Γαίΐιιτβ ηιοάε αηά εΗεεί αηαίγδίδ δΗαΙΙ ίηεΐϋάε τηαεΗίηεΓγ ^ίεηΐδ αηά Λειτ αδδοειαίεά 
εοηίτοΐδ. 

9.1.11 ΒυεΗ ίηίοππΗϋϊοη 3 δ ϊδ ηεεεδδατγ ίο εηδίιτε ίΗαί πιαεΗίηεΓγ εαη 6ε ίηδίαΐΐεά εοπεείΐγ Γε§3ΐάίη§ 
8υεΗ ίαείοΓδ 3 δ ορεταίιηρ οοηάιίίοηδ αηά Ηπιίΐαίίοηδ δΗαΙΙ 6ε ηιαάε αναίΙαΗΙο 6γ ίΗε τηαηιιίαοίιΐΓ6Γδ. 

9.1.12 Μαιη ρτοριιΐδίοη ιηαεΗιηειγ αηά αΐΐ ααχίΐϊαιγ πιαεΗίηεΓγ βδδεηίίαΐ ίο ίΗε ρΓοριιΙδίοη αηά ίΗβ 
δβίείν οί ΙΗε ογηΛ δΗαΙΙ 38 Γιίίεά ίη ίΗε εΓαίΙ, 6ε άεδί^ηεά ίο ορεταίε ννΐιεη ίΗε ογ&« β υρη^ιί αηά 
ννΗεη ιηεΙίηεά αί αηγ αη 8 1ε οί Ιίδί ιιρ Ιο αηά ίηε1ικϋη§ 15° είίΗετ νναγ αηάετ δίαίιο εοηάιάοηδ αηά 22.5 
ηηάεΓ άγηατηίε οοηάιίίοηδ (Γοΐΐίηβ) είίΗετ \ναγ αηά δίτηιιΐίαηεοιίδΐγ ίηεΐίηεά 6γ άγηαιηιεαίΐν (ράεΗηΐβ) 
7.5° 6γ 6ο\ν ογ διετή. ΤΗε ΑάτηίηίδΙταίίοη ηιαγ ρειτηίί άενίαίίοη ίτοτη (Ηοδο αη§1εδ, ΐα1ίΐη§ ιηίο 
εοηδίάεταΐίοη ίΗε ίγρε, δϊζβ αηά δβτνίεε οοηάιίίοηδ οί ίΗε εταή. 


9.1.13 Α11 Ηοίίετδ, αηά ρΓεδδυτε νεδβείδ αηά αδδοεΐαίβά ρίρίη§ δγδΐετηδ δΐιαίΐ 6ε οί α άεδί^η μι 
εοηδίταείίοη αάεςιιαίε ίοτ ίΚε ριιτροβε ίηίεηάεά αηά δΗβΙΙ 6ε 50 ιηδίαΐΐεά αηά ρΓΟίεείεά αδ ίο ιηιηιηιίδε 
άβηεεί ίο ρετδοηδ οη 6οατά. ίη ρατΐίευίατ, αίίεηίιοη δΗαΙΙ 6ε ραίά ίο ίΗε πιαίεπαΐδ ιΐδεά ίη ε 
εοηδίηιείΐοη αηά ί6ε χνοΛίηβ ρτεβδαΓεδ αηά ίετηρεταΜιεδ αί ννΗίεΗ ίΗε ίίειη ν/ιΠ ορεταίε ιηιά ίΗε^ηεεά 
ίο ριονίάβ αη αάεςιιαίε πιαΓ^ίη οί δαίείγ ονετ ίΗε δίτεδδβδ ηοπηαΙΙγ ρΓοάαεεά ίη δετνιοε. Ενετγ 6οπετ, 
ρΓβδδητε νεδδεί αηά αδδοείαίεά ρίρίη§ βγδίεηΐδ δΗαΙΙ 6ε Ηίίεά \νΐίΗ αάεςιιαίε τηεαηδ ίο ρτενεηί 
ονεΓ-ρτεδδΐίΓεδ ίη δετνίοε αηά 6ε δο6]εείεά ίο 3 Ηγάταυίιε ίεδί 6είοΓ8 6ειη& ρυί ιηίο δει-νιεε, αηά ννΗετε 
αρρτορηαίε αί δυ6δεςυεηΙ δρβείίιεά ίηίετναΐδ, ίο 3 ρτεδδυτε δαι1α61γ ίη εχεεδδ οί ίΗε ινοτίάπ^ ρτεβδατε. 

9.1.14 Ατταη^βηιεηίδ δΗαΙΙ 6ε ρτονίάεά ίο εηδίιτε ί6αί, ίη ίΗε ενβηί οί ίαίΐιιτβ ίη αηγ Ιίςιιίά εοο1ίη§ 
δγδίεηι, ίί ίδ ταρίάΐγ άείεείεά αηά αίαπηεά (νίδΐιαΐ αηά αυάϊ61ε) αηά ηιεαηδ ίηδίιίιιίβά ίο ηιίηίηιίδε ΙΗε 
βίίεείδ οί δυεΗ ίαίίοτεδ οη ιοαεΠίπετγ δετνιεεά 6γ ίΗε δγδίετη. 
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9.2 Εη§ϊηβ (§εηεΓ3ΐ) 

9.2.1 ΤΗβ εη§ίηεδ $5311 5ε Γιίίεά ννίίΗ α<1εςιΐ3ίε 53ίείγ ιτιοηίίοηη§ 3η5 εοηίτοί άενίεεδ ίη τεδρεεί οί 
δρεεά, ίειηρεΓ 3 ίυτ 6 , ρΓεδδυτε αη<1 οίΗετ ορετ3ίίοηα1 ίιιηείίοη$. Οοηίτοί οί ίΗε ηΐ3ε5ίηειγ δΗαΙΙ 5ε ίτοηι 
ίΗε εταβ’δ ορεΓ3ίιη§ εοιηρβιυηεηΐ. Οαίε^οΓγ Β ετβΛ αηά ε3Γ§ο ογβΑ δΗβΗ 5ε ρτονϊάείΐ \νίίΗ ίκΐάιΐιοη&ΐ 
ιηβεΗίηετγ εοηίτοΐδ ίη οτ ε1ο$ε Ιο ΙΗε ΐΏβεΗιηετγ δρβεε. ΤΗε ΓηαεΗίηειγ ϊηδίαΙΗΐίοη δΗβΙΙ 5ε δυιίαΗίε 
ίθΓ ορεταίίοη 35 ίη βη ιιηηιαηηεά ΓηβεΗίηετγ δραεε*, ίηείικίίηβ αυίοιηαίίε ίΪΓε (Ιείεείϊοη δγδίεπι, ΗίΙ^ε 
3 ΐ 3 πη δγδίεπι, τετηοίε Γηαείιίηετγ ίηδίπιτηεηίαίίοη αηό αίαπη δγδίεπι. \νΠετε ίΗε δραοε ίδ οοηίίηιιουδίν 
ΓΠδηηεά, ίΗίδ ΓεεριίΓεηιβηί ηΐ3γ 5ε ν3τίε<1 ίη 3εεοΓ<ΐ3ηεε ννίίΗ ΙΗε τβφΐίΓειηεηίδ οί ίΗε Αώηίηίδίταίίοη. 

9.2.2 ΤΙιε εη^ίπεβ δΗβΗ 5ε ρΓΟίεείεό 3§3Ϊηδί ονεΓ$ρεε<1, Ιοβδ οί 1α6ηε3ίίη§ οίΐ ρτεδδυτε, Ιοδδ οί 
εοο1ίη§ ιπεΛιιιη, Ηί§Η Ιεπιρεηίιιτε, ιηαΐίυηείίοη οί ιηονϊηβ ρατίδ 3η<1 ονβτίοβεί. δαίείγ άβνίοεδ δΗβΠ 
ηοί εβυδε οοτηρίείε εη§ίηε δΗιιίίΙοννη ννίΐΗουί ρηοΓ \ν3τηίη§, εχεερί ίη €35εδ ννΗετε Λετε ίδ α τίδΐί οί 
εοιηρίείε ΗτεβΗάοννη ογ εχρίοδίοη. διιεΗ 53ίείγ άενιοεδ δΗαΙΙ 6ε 03ρ361ε οί 5είη^ ίεδίεά. 

9.2.3 Αί Ιεβδί ίννο ίηάερεηάεηί ιηε3Π5 οί δίορρίη§ ίΗε εη§ίηεδ ςιιίεΗΙγ ίτσηι ίΗε ορετ3ίίη§ 
οοπιρ 3 ΤΓηιεη 1 απάετ 3 ηγ ορετ3ίϊη§ οοη<1ίΐίοηδ 55311 5ε 3ν3ίΐ361ε. ϋιιρίιεαίίοη οί ίΗε 3 οΙο31ογ Ηίίειΐ ίο 
ίΗε εη^ίηε 85311 ηοί 5ε Γεςοίτεά. 

9.2.4 ΤΗε η^οτ εοηιροηεηΐδ οί ίΗε εη^ίηε δΗβΗ Ηβνε Βάεςοαίε δίτεη^ίΗ ίο ννίΐΗδίΒηά ίΗε Ηεηιιπΐ 
3ηι1 ύγηατηίε εοηάίίιοηδ οί ποππηΙ ορεΓ3ίίοη. ΤΗε εη^ίηε δίωΐΐ ηοί 5ε ιΐ3τη3§εί1 5γ 3 Ιίιηίίείΐ ορβΓ3ίίοη 
3 ί 3 8ρεε4 ογ 3 ί 1βιηρεΓ3ΐαΓ0δ εχεεε<1ίη§ ίΗε ηοπηαΐ νβΐιιεδ 5αί ννίίΗίη ΙΗε ταη^ε οί ίΗε ρτοίεείίνε 
(Ιενίοεδ. 

9.2.5 ΤΗε άεδί^η οί ίΗε εη^ίηε δΗαΙΙ 5ε δοεΗ 35 ίο ηώώηίδε ίΗε π$Κ οί Γιτε ογ εχρίοδίοη από ίο 
εηαΗΙε εοηιρίίβηεε ννίίΗ ίΗε ήτε ρΓεοΒοίϊοη ΓεςοίΓεηιεηίδ οί εΗβρίετ 7. 

9.2.6 Ρτονΐδίοη δΗβΗ 5ε ηΐ3<1ε ίο (Ιτβίη αΐΐ εχεεδδ ίΐιεί 3η<1 οϊΐ ίο 3 δβίε ροδίίίοη $ο 3δ ίο ανο\ά 3 Ητε 

\ί3Ζ3ΐά. 

9.2.7 Ρτονΐδίοη 55311 5ε ιη3<3ε ίο εηδίιτε ΐΗ3ί, ν/Ηεηενετ ρΓ3είϊε3ΐ, ΙΗε ίΗϊΙυτε οί δγδίεηΐδ (Ιηνεη 5γ 
ΙΗε εη§ίηε 5 Η 3 ΙΙ ηοί ιιηίΐυΐγ βίίεεί ίΗε ίηίε^ηίγ οί ίΗε πΐ3|οτ οοηιροηεηίδ. 

9.2.8 ΤΗε νεηΐϊΐαίίοη 3 ΓΤ 3 η§εηιεηΐ 8 ίη ίΗε ιηαεΗϊηετν 5ρ3εεδ δΗαΙΙ 5ε 3<1εςυ3ίε υηάοΓ 311 εηνίδ3§ε(1 
ορβΓ 3 ίίη§ οοη<1ίίιοηδ. \νΗετε αρρΓορτίαίε, 3ΐτ3η£επιεηΐ8 δΗαΙΙ εηδίιτε ίΗαί βηεΐοδεά εη§ίηε 
εοιηρ 3 Γίηιεηίδ ατε ΓοτείΗΙγ νεηΐίΐηίοίΐ ίο ίΗε ΒίτηοδρΗετε Ηείοτε ίΗε εη§ίηε οαη 5ε δίβτίε^. 

9.2.9 Αηγ εη^ίηεδ δΗαΙΙ 5ε δο ϊηδί3ΐ1ε<1 35 ίο ανοίίΐ εχοεδδίνε νί6τ3ίίοη ν,'ίίΗιη ίΗε οταίί. 

9.3 Οβ« ίυΓΠΐηεδ 

9.3.1 035 ΙοτΗίηεδ δΗαϋ 5ε 5εδΐ§ηεά ίο ορετ3ΐο ίη ίΗε ηΐΗΐίηε εηνίιοηηιεηί αηά $5311 5ε ίτεε ίτοηι 
5 θΓ§ε ογ (Ηιηρετοιίδ ίηδί35ί1ίίγ ίΗτοο^Ηοοί ίίδ ορεταίίη§ Γ3η§ε ορ ίο ίΗε τηβχίηιιιηι 5ί83ί1γ $ρεε5 
3ρρτονε<1 ίοτ ιΐ88. ΤΗε ίητΗϊηε ίηδί3ΐΐ3ίίοη δΗαΙΙ 5ε 3ΓΓ3Π£ε<1 ίο εηδίιτε ίΗβί ίΗε ίυτΗίηε 03ηηοί 5ε 
εοηΐίηηοιίδΐγ ορετβίείΐ ννΤίΗίη 3ηγ δρεεά Γ3η§ε χνΗετε εχεεδδίνε νι5Γ35οη, 3ί3ΐ1ίη§, οτ δυτ§ίη§ ηΐ3γ 5ε 
εηεοιιηίεΓε<1. 


Κοίετ ίο Ρ3Π Ε οΓοΗαρίετ II ! οΓίΗε (,’οηνοηίίοη. 
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9.3.2 ΤΗε £38 ίιΐΓ6πιε$ δΗβΠ 6ε (ΙεδίβηεεΙ αηό ίηδΐ3Πε<Ι δυεΗ (1ΐ3ΐ αηγ τεαδοηβΗΙγ ρΓθ6361ε δΗ«1<3ίη§ 
οΓ οοηηρΓ688θΓ ογ ίυΛίηε Ηΐανίεδ ννίΐΐ ηοί εη(Ειη§εΓ ΙΗε 0Γ3ή, οίΗετ ηΐ 3 εΗίηεΓγ, οεευραηίδ οί ίΗε ογ&Λ ογ 
αηγ ΟίΗεΓ ρ6Γ$ΟΠ8. 

9.3.3 Κεφίίτειηεηΐδ οί 9.2.6 δΗαΙΙ 3ρρ1γ ίο §38 ίυΛϊηεδ ϊη Γεδρεεί οί' ίίιεί ννΗίεΗ ιηί§Ηΐ τεαεΗ ιΗε 
ίηίεποΓ οί' ίΗε ρίρε ογ εχΗ3ΐΐδί δγδίεηι βΛετ 3 ίβίδε δίβτί ογ 3 ίίετ δίορρίη§. 

9.3.4 ΤιχΛιηβδ δΗβΗ 6ε 83ίε§υ3Γ(1ε<1 38 ίΗτ αδ ρΓ3είίε361ε 3 § 3 Ϊηδί ίΗε ροδδίΗίΠίγ οί ώπηα£ε 6γ 
ίη§εδίίοη οί οοπί3ΐτιίη3ηΐδ &οηι ίΗε ορεΓ3ίίη§ εηνΪΓοηιηεηΙ. Ιηίοπηαίίοη Γ 8 £ 3 πϋη§ ιΗθ Γβεοηπηοηάεί) 
ηιαχίιηυιη εοηεεηίταΐϊοη οί οοηίηηιίηβίίοη δΗαΙΙ 6ε ηΐ3(1ε βναίΐαβίε. Ρτονίδίοη δΗαΙΙ 6ε «ΐ 3 <ίε ίοΓ 
ρΓενεηίίη§ ίΗε αεευτηυΐΗίίοη οί δπΐί (Ιβροδίίδ οη ί6ε εοιηρΓεδδΟΓδ ατκΐ ΙιΐΓ6ϊηβ8 αα<1, ίί ηεεεδδατγ. ίοΓ 
ρΓενεηίίη§ 16ε 3ιγ ίηίαΙίε ίτοηι ϊεϊη§. 

9.3.5 Ιη ΙΗε ενεηί οί 3 ίηϋιίΓε οί 3 δΗ3ίί ογ \νε&1ί Ιϊηΐε, 16ε ΗτοΚεπ ετκΐ δΗηΙΙ ηοί Η3Ζ3 γ<1 ίΗε οεειιρ 3 ηίδ 
οί ίΗε οΓαίΐ, είίΗετ <3ίΓεεί1γ ογ 6γ <ί3ηΐ3§ίη§ ίΗε οπιΐί ογ ίίδ βγδίεπίδ. λΥΚεΓε ηεεεδδβτγ, §ιΐ 3 Γ<ί 8 ηιβγ 6ε 
Γι«ε(ί ίο βεΗίενε οοιηρίίαηεε \νίί6 ίΐιεδε ιερυίιεηιεηίδ. 

9.3.6 ΕαεΚ βη§ίηε δΗαΒ 6ε ρΓονϊ<3ε<3 ννίίΗ αη εηιεΓ§εηεγ ονετδρεεΟ «ΗιιίΤοννη (Ιενϊεε εοηηεείείΐ, 

ννΗετε ροδδίΗΙε, ίΐίτεείΐγ ίο επεΗ γοΙογ δΗαίί. 

9.3.7 \¥6εΓε 3η αεοιίδίίε εηεΐοδυτε ίδ βίίεϋ ννΗίεΗ εοηιρίείεΐγ δΐιιτουηίΐδ 16ε §35 §εηετ 3 ίθΓ 3 η(Ι ίΗε 

6ί§6 ρΓΟδδίίΓε οί! ρίρεδ, ά Πτε άείεείίοη 3ΐκ1 εχίίη§υίδΗίη§ δγδίετη δΗαΙΙ 6ε ριυνϊ<1ε(1 ίοε ίΗε Ηεουδίίε 

εηεΐοδίιτε. 

9.3.8 Οείβίΐδ οί' ίΗε ιηβηιιίοείιίΓεΓδ' ρΓοροδε<1 3υίοηΐ3ΐϊο δαίείγ <ίενϊεεδ ίο §ιΐ3«1 3 § 3 Ϊη$ί Η 3 Ζ 3 π)οιΐ 8 
εοηΟίίίοηδ 3Πδίη§ ίη ίΗε ενεηί οί ηΐ3ΐίΙιηείίοη ίη ΙΗε ΙιιιΗίηε ίηδίαΐΐβίίοη δ63ΐ1 6ε ρτονίι!ε<1 ίο§εί1ιεΓ 
ννίίΗ ίΗε ίπίΠίΓβ ηιοϋε 3ηί1 βίΤεεί 3 η 3 ΐγδ> 5 . 

9.3.9 ΤΗε ΓπαηυίαείϋΓεΓκ δΗα!1 <1εΓηοηδΐΓ3ίε ίΗε δοιιηώιεδδ οί ίΗε ε 3 δίη§δ. ΙηίετεοοΙεΓδ από Ηε 3 ί 

εχεΗαη§εΓδ δΗαΙΙ 6ε Ηγ<ΐΓ3ΐι1ίε3ΐ1γ ίεδίε<3 οη ε3εΗ δϊ<1ε δερβτβίεΐγ. 


9.4 ΟϊεδεΙ εη§ίηε$ ίοΓ ηιβιη ρτοριιΐδΐοη 3η<1 ε$$εη(Ϊ3ΐ βυχίΙΐΗηβδ 

9.4.1 Αηγ 1Π3ΪΤ1 νϋεδεί ρίοριιΐδίοη δγδίεηι δΗδΠ Η3νε 83ίίδ&είθΓγ Ιοτδίοηβ) νί6Γ3ίίοη 3ηΠ οίΗεΓ 
νί6Γ3ίιοη3ΐ εΗαπιείεπδίίοδ νεηίΐειΐ 6γ ίη<ϋνί<3ιΐ3ΐ 3η<3 εοηι6ίηε<ί ΙοΓδϊοηβ! αηίΐ οίΗεΓ νί6Γ3ίίοη 3Π3!γδεδ 
ίοΓ ίΗε δγδίεηι 3η<1 ίίδ εοηαροηοηίδ ίτοπι ροννετ υηίί ίΗτοιι§Η ίο ρΓοριιΙδΟΓ. 

9.4.2 Α11 εχίεπωΐ Ηί§Η-ρΓεδδΐΐΓ6 ίηεΐ βείίνετγ Ηηεδ Ηείννεεη ίΗε Ηί§Η-ρΓεδδΐιτε Ηιεί ριιπψδ 3η(1 ίίιεί 
ηοζζίεδ δΗαΙΙ 6ε ρΓοίεείει! ννίίΗ 3 )3εΗείε<3 ίιι6ίη§ δγδίεπη εαρηΗΙε οί εοηΐ3ΐηίη§ ίοε! ίτοηι α 
Ηι§Η-ρΓ055ϋΓε Πηε ίαΙοΓε. ΤΗε ^εΗείεϋ ίιι6ίη§ δγδίεηι δΗαΙΙ ίηείικίε 3 ηιεαηδ ίοΓ εοΐΐεείϊοη οί 1ε3ΐί3§ε8 
αη<1 3ΐΓ3η§ετηεηίδ ί>Ηα1 ί 6ε ρίονί<1ε(1 ίοΓ 3η αίαπη ίο 6ε §ίνεη οί 3 Ηιεί Ιίηε ί3Ϊ1ιΐΓε. 

9.4.3 Εη§ίηεδ οί ά εγΙϊη<1εΓ (ΙίαηιείεΓ οί 200 ηιηι ογ ά €Γ3ηΙ<εα8ε νοίοιτιε οί 0.6 ηί 3η<ί 36ονε δΗβΙΙ 
6ε ρΓονιιΙείί \νίίΗ επιηΤεαδε εχρίοδίοη τεΐίεί ν?.!νεδ οί αη 3ρρΓονε0 ίγρε ννίιΐι δυίϊΐεΐεηί τεϋεί 3τε3. 
ΤΗε τεΙίεί ναΐνεδ δΗαΙΙ 6ε 3ΓΤ3η§ε<! ννίίΗ η»ε3ηδ ίο εηδίίΓε ίΗ3ί ίϋ 8 εΗ 3 Γ §6 ίτοηι ΐΠεηι ίδ (Ητεείε^ δο 35 ίο 
τηίηπηίδε ίΗε ροδδίΗιϋίγ οί ιη)υιγ (ο ρβΓδοηηεΙ 
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9.4.4 ΤΒε ΒιΒπεαίίοη δγδίεπι ζηά ηιταηβεπιεηΐδ δΐιηΐΐ 6ε είϊίείεηΐ 3ί 311 παηηίη§ δρεεθδ, <1υε 
εοηδί( 1 εΓ 3 ΐίοη Βεΐη§ £ΐνεη ίο (Βε ηββά Ιο ηιηίηΒιίη δΐιείίοη 3 γκ1 ανοκί ΙΒε δρί1ΐ3£ε οί οΐΐ ιη 311 
εοηάίίίοηδ οί'ΗδΙ αηά ίιϊηι αηά (1ε£τεε οί ηιοίιοη οί ίΒε επί)). 

9.4.5 ΑιτΗΐι§ετηεηίδ δΒβΗ 5ε ρτονίίΙεΒ ίο εηδίιτβ ίΒβί νίδΐιηΐ ηγη! 3 ΐκΒΒίε εΙεπώθ βτε αείίνΕίεά ίη (Βε 
ενεηί οί' είίΒετ ΙιιΒηε 3 ίίη£ οϊΐ ρτεδδΐίΓε οτ 1ιι6πο&ίίη§ οίΐ Ιενεί ίηΙΒηβ Βε1ο\ν 3 53ίε ΙενβΙ, οοηδίϋβπη§ 
Ιίιε Γ 3 ίε οί είΓειιΙηίίοη οί οίΐ ϊη ίΒε εη§ίηε. δυεΒ ενεηίδ δΗ3ΐ1 αΐδο εαυδε αυίοιηηίίο ΓεΒυείιοη οί εη§ίηε 
δρεεϊΐ ίο 3 83 ίε ΙενεΙ, ΒαΙ Εΐιίοιηαίίε δΒυίάοΝνη δΒβΗ οηΐγ 6ε αοίίναίβεί Βγ εοηΒιίιοηδ 1ε3ίϋη§ ίο 3 

εοιηρίείε Βτεβίαίοννη, ίΒε ογ εχρίοδϊοη. 

9.4.6 ν/ΙιεΓε <Βεδε1 εη^ίηεδ ατε 3 ΐτ 3 η£ε<) Ιο Βε δΐ3Γίε<1, Γενεΐ'δεΒ ογ εοηίτοΐΐεϋ Βγ εοηιρΓεδδείΙ ειγ, (Βε 
3 ΓΓ 3 Π£εηιεηί οί ίΒε 3 Ϊγ εοητρΓεδδΟΓ, 3 Ϊγ ΓεεείνεΓ 3ΐιό 3 ιγ δίατίίη^ δγδίεπι δΒβΠ Βε δυεΒ αδ ίο ηιίηιιηίδε 
ίΗε ήδΒ οί ίίΓε ογ εχρίοδϊοη. 


9.5 ΤΓβηδίηϊδδΐοηδ 

9.5.1 ΤΒε (τ 3 Π 5 ΐηΐδδίοη δΗαΠ Βε οί «άεςυπίε δΙτεηβίΒ 3η<1 δίιίίηεδδ ιο εηαΒΙε ίί ίο ννϊίΒδίΕΐκ! ίΗε τηοδί 
3(1νεΓδε εοιηΒίηαΐίοη οί ίΒβ ΙοβίΙδ εχρεείεά ίη δβΓνίεε ννϊίΒοηί εχεεε<Βη§ 3εεερί3Β1ε δίτεδδ Ιενεΐδ ίοΓ 

ίΒβ ιτίΕίεπαΙ εοηοετηείΐ. 

9.5.2 ΤΒε <1εδί§η οί δΒ 3 ίίίη§, Βεαηη §5 βτκΐ ιηουηΐδ δΗαΙΙ Βε δαεΒ ΐΒαί ΙίΕζηπΙοιίδ \νΒΐΓΐίη§ 3η<1 
εχεεδδϊνε νίΒταίϊοη οοιιΐίΐ ηοί οεειιτ 3 ί 3ηγ δρεετί ιιρ ίο 105% οί ίΒε δΒαίί δρεεΒ 3ίί3ίηε<1 3ί Ιίιε 
ίίεδίβηειΐ ονεΓδρεεΟ ίπρ δείίίη^ οί ίΒε ρπτηε ηιονετ. 

9.5.3 ΤΒε $ίτεη§ίΒ 3 ηά ΓαΒιΐεαίίοη οί ίΒε ίτηηδίηίδδίοη δΒ3ΐ1 Βε δΐιεΒ ίΒ»ί ίΒε ρΓοΒαΒίΒίγ οί 
ΒαζΕπίοιίδ ί 3 ίι§ιιε ίαϊιηε νιπεΙεΓ ίΒε Εείίοη οί ίΒε τερεηίεά Ιθ3<1δ οί ν3Π3Β1ε τη3§ηιίικ1ε εχρεείεά ίη 
δει-νίεε ίδ εχίτεηιείγ Γειηοίε ΐΒτοιίβΒοιιί ίίδ ορει-3ΐίοη3ΐ Βίε. ΟοιηρϋΕηεε 5Β»11 Βε ι!επιοηδΐΓ3ίεΒ Βγ 
δΐιίίαΒΙγ εοηΒιιείεΒ ίεδίδ, 3Π(1 Βγ Οεδίεηιη^ ίοΓ δυίΉοίεηίΙγ Ιονν δίτεδδ Ιενεΐδ, οοτηΒιηεά \νιίΒ ίΒε υδε οί 
ί 3 ίί§υε Γεδίδί 3 ηί ηιαίεηηΐδ 3ΐκ1 δ\ιίί 3 ΒΙε <1εί3Ϊ1 (Ιεδί^η. ΤοΓδίοηαΙ νίΒταίίοη ογ οδοιίΐαίιοη ΒΒεΙγ ίο εαυδε 
ίΒίΒίΓε ΤΠ 3 Υ Βε βεεερίΕΒΙε ίί ίί οεευτδ 3ί ίταηδΓπίδδίοη δρεεάδ 'Λ'ΒίεΒ \νοη1 <3 ηοί Βε πδεά ίη ηοηηαΐ εΓβίί 
ορεΓ 3 ίίοη, αηίΐ ίί ίδ τεεοκΙεΒ ίη ίΒε ογεΒ ορεΓ3ίίη£ ηιβηιίΕΐ 38 3 1ίπιίΐ3ΐίοη. 

9.5.4 \¥Βείε 3 οΙυίεΒ ίδ ίίίίεεΙ ίη ίΒε ΙτΕηδίηίδδίοη, ηοπηαΐ εη§3§εηιεηΙ οί ΙΒε εΙιιίεΒ 5 Β 3 ΙΙ ηοί εηυδε 
εχεεδδϊνε δίτεδδεδ ίη ΙΒε ίΓβηδίηίδδίοη ογ (Ιτίνεη ίίεπίδ. Ιηηώ/εΠεηΙ ορειηίίοη οί 3ηγ εΙηίεΒ δΒβΙΙ ηοί 
ρΓΟίΙυεε (Ιβη^εΓοοδΙν 1ηεΒ δίτεδδεδ ίη ίΒε Ιτβηδίηίδδίοη ογ (Ιτίνεη ίίειη. 

9.5.5 Ρτονίδίοη δΒαΙΙ Βε ηιαΒε δυεΒ ίΒαί 3 ίηίΐιιτε ίη αηγ ρηΠ οί ίΒε ίτηηδπΒδδίοη, ογ οί 3 (Ιτίνεη 
οοτηροηεηί, \νΐ!1 ηοί 03 ΐΐδε (Ι3ΐτΐ3£ε \νΒίεΒ τηί^Βί ΒεζεγγΙ ΙΒε οτηΒ ογ ίίδ οεειιραηίδ. 

9.5.6 \νΒετε ί3Ϊ1ιΐΓε οί ΙιιΒηεαίίηβ ίΐυίίΐ δυρρίγ ογ ΐοδδ οί 1αΒπε3ΐίη§ ί1αί<1 ρΓεδδΐιτε εοιιΐά 1ε3(1 Ιο 
Β37.3Γ(1οαδ εοηΒιίίοηδ, ρτονίδίοη δΒηΙΙ Βε ηΐ3(1ε ίο εηπΒΙε δυεΒ ίΒιΙϋτε ίο Βε ιηε1ιεαίε<3 ίο ίΒε^ ορεταΒη® 
ετενν ίη 3(1ε<ιυ3ΐε ίίιηε ίο εηαΒΙε ίΒετη 3δ ίητ 3δ ρταεΙίοηΒΙε I) ΙηΒε ίΒε αρρτορπβίε ηείιοη Βείοτε ίΒε 

Β»ζαΓ<1οιΐδ εοηΒίίίοη 3Πδεδ. 
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9.6 Ρι-οριιΐϋϊοη 3η<| ΗΛ ιΐενίοβδ 

9.6.1 ΤΗε ΓοςυΐΓβηιοηΐΗ οΓ ίΗίδ δεοίϊοη 3 τε Ηβδεά οη ίΗε ρΓειηίδε ίΗαί: 

.1 Ριορυΐδίοη 3ΓΓ3η§εηιεηΙδ αικί Ιίίί 3 Γπιη£οηιεηΐ 5 ηΐ 3 γ 6 ο ριονϊίΐείΐ 6 γ δερ 3 Γ 3 ίε ϋενίοεδ, 
ογ 6 ε ιηίε£Γ 3 ΐε <1 ίηίο 3 δϊηβίε ρΓορυΙδίοη 3 ΐκ 1 Πβ βενϊεε. ΡΓορυΙδίοη όονιοβδ ηιηγ 6 ε 
3 ΪΓ, ΟΓ νν 3 ΐβΓ ρτορεΙΙεΓδ ογ \Υ 3 ίκΓ ]είδ 3 ΐκ 1 ίΗε ΓβςιιΪΓεηιεηίδ αρρίγ ίο αϋ ίγρεδ οΓοπιβ. 

.2 ΡΓορυΙδίοη άενίεβδ 3Γε ίΗοδε ννΗίεΗ (ΙίΓεείΙν ρΓονκΙε ίΗε ριορυΙδίνε ίΗηΐδί 3 ΐκΙ ϊηείικίε 
ΓΠ30ΐΐϊηβΓγ ίίβΙΏδ 3Π(] 3Πν 3550013166 (ΠΐΟίδ, ν311€5, δΟΟΟρδ 3Π(ί ΠΟΖΖΐβδ, Ιΐΐ6 ρΗΐΏαίγ 

ίϋηοίϊοη οί ινΗίεΗ Ϊ 5 ίο εοηίπΗυΙβ ίο ίΗε ρΓορυΙδίνε ΐΗηΐδί. 

.3 ΤΗε ΙϊΛ 6ονιοε 3 . Γογ ίΗε ρυΓροδβδ οί' ίΗίδ δεείίοη. 3Τ6 ίΗοδε ίίεπίδ οΓ ιηαεΗίηειγ' ννΗΐοΗ 
0 ΙΓΟΟίΚ Γ3156 Ιΐΐ6 ρΐε8511Γ6 θί ίΗε 311 311(1 ΓΠΟνε ϊί ίθΓ ίΗε ρΠΙΤ) 3 Γγ ρΐ1φ086 οΓ ρΓθνκΙίη£ 
Πβίη£ ίοΓοο Γογ 3η αΪΓ-ειίδΗίοη νεΗίοΙε. 

9.6.2 Πιε ρΓορυΙδίοη αηο! Ηβ (Ιενϊοεδ δΐιαίΐ 6 ε οΓ 3 <ίεΐ]ΐΐ 3 ίε δίτεηβίΗ 3 η 6 δϋΗηεδδ. Πιε βεδίβη «Τιίη, 
ο 3 ΐουΐ 3 ίίοη 5 3 η 6 ΙγϊηΙβ, ννΗεκ ηεεεβδβτγ, δΗβΗ 651361 ίδΓι ίΗε 36 ίΗίγ οΓ ΙΗε βενίοε ίο \νιίΗδί 3 η 6 ίΐιε Ιοαίΐδ 
^ϊοΗ 03η 3056 (Ηιπη§ ίΐιε ορεΓ 3 ίίοη 8 ίοπ ινΗίοΗ ίΗε οπιίί «5 ίο 6 ε οβηΜοβίαΙ, 5 ο ίΗηί ίΗε ροδδίΗΪΙΪίγ οΓ 
03ί38ίΤθρΗίθ Γ 3 ΐ 1 ΐ 1 Γ 6 18 ΟΧίΓΟΙΏΟίν Γ 6 ΓΠΟίε. 

9.6.3 ΤΗε ^εδίςη οΓ ρΓορυΙδίοη 3ΐκ1 ϋβ (Ιενίεεδ 8 Η 3 ΙΙ ρβγ 6ηε γο^ 3 γ 6 ίο ίΗο εΓΓεοίδ οΓ αΙΙοννβΗΙε 
οοΓΓΟδϊοη, εΐοοίτοίγίίο ποίίοη Ηείννεεη ^ιΓΓθγοπγ ιηείαΐδ, βΓΟδΐοη ογ οηνϊίαίίοη \νΗίο1ι ηιαγ Γεδϋίί ίίοηι 
ορεΓ 3 ίϊοη ίη εηνίΓοηπιεηίδ ϊη ννΗΐοΗ ίΗεγ 3 Γ 6 δΐι 6 ] 6 οίε 6 ίο δροβγ, <1ε6πδ, δαίί, δαη<1, ϊοίη§, είο. 


9.6.4 Πιε 6εδΐ§η 631α αηά Ιΰδΐίη 8 οΓ ρτοραΐδίοη 3η6 Ιίβ άενίοεδ δΗοΙΙ ρ3γ 6ηε γ6 £ 3γ4, 38 αρρπφηηΐε 
ίο 3ηγ ΡΓ 65811 Γ 0 ννΗΐοΗ οοοΜ 6ο ιΐενείορεβ αδ 3 ΓΟδιιΙί οΓ 3 6αοί Ηοο^β, ίο δίεαάγ επ 6 ογοίίο 
1θ34ιη 8 δ, ίο 1θ3ϋιη 8 8 (Ιηε ίο εχίεπυι! ίοιοοδ αηύ ίο ΙΗε ιΐ3β οΓ ίΗε (Ιενϊοεδ ίη πιβηοβυνπηε 3η6 
ΓονοΓδίηρ 3η4 ίο ίΗε 3χία1 Ιοοηίίοη οί Γοίπίιηβ ρ 3 Γίδ. 

9.6.5 ΑρρΓορπβΙε 3 ΓΓ 3 ηβ 6 ηΐ 6 ηΐ 8 δΗαΙΙ 6ε ηιαάε ίο οηδίιιε ΐΗβί: 

. 1 ίη£ε5ΐίοη οΓ 4 ε 6 πδ ογ ΓοΓοί§η ΓηαίίΟΓ ίδ ηιίηίιηϊδεβ; 

.2 ι6ε ρο85ΐ6ιΙίίγ οΓ ίη|υιγ ίο ρεΓδοηηβΙ ίτοηι δ63ίίίη§ ογ Γοίηίίηε ρητίδ 18 ηιιηίηηδε^; βη4 

.3 \ν1ιεΓ6 η600883Γγ, ϊηδροοίϊοη 3 π 4 Γοηιοναΐ οΓ <1ο6Γί5 03 η 6ε 03 γπο 4 οηί 8 3 ίε1γ ϊη 

δβΓνϊοο. 


ΡΑΚ.Τ Β - ΙΚΕΜΗΝΤ8 ΡΟΕ ΡΑ88ΕΝΟΕΕ ΕΕΑΡΤ 


9.7 1η8ερεη(!εηΐ ηιεαηδ οί ρπιρυΐδϊοη Γογ επίε^ΟΓγ Β ΟΓβΠ 

€αίε δ 0Γγ Β ογ 3 Ρ δΗηϋ 6ε ροονιάοά χνίίΗ αί Ιεαδί Ονο ίηβερεηίΐεηί ηιεαηδ οΓ ροορυΙδίοη 5 ο ΐΗιιί ι6ε 
τ3ΐ ΙιίΓε οΓ οηε εηειηε ογ ιίδ δαρροΠ δγδίεηΐδ \νου14 ηοί οηιΐδο ίΗε ΓαιΙιίΓε οΓ ίΗε οίΗεΓ αιιιιηο ογ εη^ίηε 
δγκίειηδ 3η4 ννιίΗ αΠΠιίιοηαΙ πι 3 οΗίηεΓν οοηίτοΐδ ϊη ογ οΐοδε ίο ίΗε ηιαοΗίηετγ 5 ραοε. 
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9.8 Μεβιΐϋ ϊογ τείιίΓη ίο η ροιΊ οί Γείιι§6 ίοΓ ε»ίε§θΓγ Β επ*ίί 

Οβίε^οτγ Β οταίί «Ηίΐΐΐ 6ε οαραΜε οΓ Γη&ιηΙαίηιη^ ίΐιε οδδεηΐίίίΐ (ηαεΗϊηετγ 3η<1 οοηίτοί δο ώ&ί, ϊη ίΗε 
ονεηί οΓ 3 Ρπε ογ οίΗετ 038 α 3 ΐΐϊε 8 ίη αηγ οηε εοΓηραιΐηιεηί οη 6θ3π1, (6ε οταή ο»η τείαπι ίο α ροιΐ οί 
τείιίβε αη<1εΓ ίίδ ο\νη ροννετ. 


ΡΑΚΤ € - ΚΕρυΐΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ ΟΑΚΟΟ €ΚΑΡΤ 


9.9 Εδβεηίίβΐ ιηΒεΙιϊηει·}· 3η(1 εοηίΓοΙ 

Οατβο 0 Γ 3 ή δΗαΙΙ 6ε οαρ361ε οί' πΐ3ΐη(3ίηιη« ιΗε εδδεηΐία) τηΒοΡιπετν αικί οοηίτοί ίη ίΗε ενεηί οί & Γιτε 
ογ οίΗετ 03 κιΐ 3 ΐίίε 5 ίη αηγ οηε οοτηρ3τίιηεηΙ οη ΗοηιχΙ. ΤΗο οτ&ίί ηεε<3 ηοί 6ε &61ε ίο τείιιτη ίο 3 ρΡιοε οί 
τείίΐ£6 ιιη<3ετ ίΐδ ο\νη ροννετ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 10 
ΛϋΧΙΕΙΑΚΥ 8Υ8ΤΕΜ8 
ΡΑΚΙ Α - ΟΕΝΕΚΛΕ 


ιυ.ι ι.εηεΓ3ΐ 

10.1.1 Ρΐιιϊίΐ δγδίεηΐδ δΐιβίΐ Ηε εοηδίηιείε<1 3Π(1 3ΐΤ3η@έ(1 δο 35 Ιο 3 δδϋτε α 83ίε αη<3 3<1οςυ3ΐε Ωο\ν οί' 
ΩιιίΩ 31 3 ρΓεδοηΟοί! ίΐονν Γ3ίε 3ΐκ1 ρΓΟδδΐίΓε ιιηίΙβΓ &11 εοηΩίίίοηδ οί εΓ3ίί ορεταΐΐοη. ΤΗε ρΓθΗ3Ηί1ίίγ οί 
3 ΟιίΙιΐΓβ ογ 3 1ε3ΐί3§€ ίη <ιπν οηε ί1υί<1 δγδίεηι, επηκίη^ ίΐ3Γη3βθ Ιο ίΗε εΐεείπεαΐ δγδίεηι, 3 Γιγε ογ 3 η 
εχρίοδίοη 1ΐ3Ζ3Γ<1 δΗβΙΙ Ηε εχίΓεηηεΙγ ΓεπιοΙε. Αίίεηίίοη δΐιαίΐ Ηε <1ΪΓεείε<1 (ο Ιΐιε 3 νοί<ίαηοε οί 
ίίηρίη^εττιεηϋ οί ΙΙαίΏτηηΗΙε Ιιριικί οη Ηοί δΐιτίΗεεδ ϊη Ιΐιε ενεηί οί 1εα1(3§€ ογ ΙταοΙυιο οί ίΗε ρίρε. 

10.1.2 ΤΗε ηΐ3ΧΐΐΏΐιηη 3ΐ1ο\ν3ί»1ε \νοΓΐ<ίη£ ρΓεβδατε ϊη βηγ ρβτί οί' ίΗε ίΐυϊεΐ δγδίεηι δΗηΙΙ ηο( Ηε £ΓεηίεΓ 
ίΙΐ3η ίΗε (Ιεχί^η ρΓεδδατε, Ηηνίη^ Γ€£3π1 ίο ίΐιε πΙΙονναΠΙο δΟεδδεδ ίη ίΗε ΐΏ3ίεήα1δ. ν/Ηερε ΙΗε 
ΓΠΗΧίΓπυΓΠ 3ΐΙο\ν3Ρ1ε ννοΓΐαη§ ρΓεδδΐιΐ'ε οί 3 δγδΙεηΊ εοτηροηεηί, δΐιεΗ 3δ 3 ναΐνε ογ 3 Πίίιηρ, ίδ Ιεδδ (1ΐ3η 
ίΗαί εοιηριιίεΗ ίοΓ ίΗε ρίρε ογ ίυΗίη^, ΙΗε δγδίεηι ρΓΟδδΐίΓε δΗπΙΙ Ηε Μίτηίεϋ ίο ίΗε Ιοννεδί οί (Ηε 
εοιηροηεηΐ ηΐ3χίηιυιη 3ΐ1ο\ν3ΗΙε ννοΓΐαη§ ρΓεδδΐίΓΕδ. ΕνβΓγ δγδίειη \ν!ιίεΗ ιη 3 γ Ηε εχροδεΩ ίο 
ρΓεδδΐιτεδ ΗίβΗεΓ Ιΐΐ3η ίΗε δγδίεηι’δ ηΐ3χίΓηιιιη 3ΐ!ο\ν3Η1ε \νοι1αη£ ρΓϋδδυτε δΙιβΙΙ Ηε δ3ίε£ΐΐ3π1ε<1 Ηγ 
3ρρΓορη3ίε τεΐίεί ςίενίεεδ. 

10.1.3 Τ3η1ί8 3Π(1 ρίρίηρ δΐιβίΐ Ηε ρΓεδδυΓε-ίεδίε<1 ίο 3 ρΓΟδδυΓε Ιΐΐ3ί ννίΐΐ 3δδυΓε 3 δ3ίείγ ΐΏ 3 Γ§ίη ίη 
εχεεδδ οί ίΗε ννοΓΐαη§ ρΓΟδδυΓε οί ίΗε ίίβηι. ΤΗε ίεδί οη 3ηγ δίθΓ3§ο ίαηΤ ογ τεδεΓνοΐΓ δΗαΙΙ ίηΐτε ίηίο 
ηεεουηί αηγ ροδδίΗΙε δί3ίίε ΗεαΩ ίη ίΐιε ονειΠονν εοηϋίίίοη ηη<1 ίΗε (Ιγηαιτπε ίοΓεεδ αηδίηα, ίτοηι ογβΙϊ 
ΓΠΟΐϊΟΠδ. 

10.1.4 Ινΐ3ίεπ3ΐδ ιΐδείΐ ίη ρίρίη^ δγδίετηδ δΗαΙΙ Ηε εστηρηίίΗΙε \νίίΗ ίΗε ίΐυίίΐ εοηνεγεΩ αη<ί δείεείεά 
§ίνίη§ <ίυε τε^3Γ<1 ίο ίΗε πδί: οί ίίΓε. Νοη-ηιεΐ3ΐ1ίε ρίρίη§ ηΐ3ίεπ3ΐ ηΐ 3 γ Ηε ρεηηίίίειΐ ίη εετίαίη 
δγδίεηΐδ ρΓονί(1ε<1 ίΗε ιηίερηίγ οί ίΗε ΗαΙΙ 3η<1 \ν3ίεΓίί@Ηί Οεείδ αηίΐ Ηυ1ΗΗε3ί1δ ίδ ηΐ3ΐηί3ΐηε0*. 

10.2 ΑΓΓαη^ειηεηί οί «II ίυεί, ΙιιΗηεαίΐη^ οΐΙ 3η<1 οΐΗεΓ ΓΗπππηιΠΙε οίΐ 

10.2.1 ΤΗε ρΓονίδίοηδ οί'7.1.2.2 βρρίγ ίο ίΗε ιίδε οί οίΐ 3 δ ίυεί. 

10.2.2 Οίΐ ίϊιεί, ΙιιΗπεηΐίη^ οίΐ 3ηι1 οίΗεΓ ί1αΓηηΐ3Η1ε οίΐ Πηεδ δΗαΙΙ Ηε δετεεηείΐ ογ οίΗεηνίδε δΐιίί 3 ΗΙγ 
ρΓοίεείεΩ ίο 3νοί<Ι, 38 Γηι η» ρΓηεΐίεαΗΙε, οίΐ δρΓαγ ογ οϊΐ ΙεηΤα^εδ οηίο Ηοί δΐΐΓίαεεδ, ίηίο ηΐ 3 εΗιηεΓγ 3 ιγ 
ίηίπΗεδ ογ οίΙιεΓ δοιίΓοεδ οί ί§ηϊίίοη. ΤΗε ηηηιΗεΓ οί ιοίηίδ ίη δαεΗ ριρίη^ δγδίωηδ δΗαΙΙ Ηε Ηερί ίο 3 
ΓηίηίΓηΐΗϊΐ. ΙΊεχίΗΙε ρίρεδ 03ΐτγιη^ ίΐ3τηηΐ3Η1ε Ιίροκίδ 5 Η 3 ΙΙ Ηε οί 3 η 3 ρρπ>νε(ί Ιγρε.” 

10-2.3 ΡιιεΙ οί], ΙιιΗηε3(ιηρ οίΐδ 3η<1 οίΗεΓ ίΐ3ηιηΐ3Η1ε οίΐδ δίταΐΐ ηοί Ηε εαπήεά ίοην3τι1 οί ρυΗΙίε 
δραεεδ αηΩ ογοά· αεεοηιηιοίΐ3ίίοη. 


* 

ΚοίβΓ ίο ΙΗε Οιιϊϋοΐϊηβδ Γογ ίΗε Αρρϋε^ΐίοη οΓ ΡΙίδΙίε Ρίροδ οη Χίιίρδ, ΒχΙορίΕιΙ Ηγ ίΗβ θΓ§ 3 ηιζαΐίοη Ηγ 
Γεχοΐιιηοη Α. 753 ( 18 ). 

* * 

ΡεΓεΓ ίο ίΗο Γιώιίεΐίτιέϊ ίο Μιηίιηίζε Ρς^Ιία^εχ ί'ροιη ΡΙβιπΓηαΗίο Ριςιικί 5νδίβιηδ Γογ ΙηιρΓονίηβ ΡεΙί^ΒίΙίΓγ· 
αη(1 Κε(1αοιη§ Κίδΐί οΓΡίτε (Μ50Τϊγο.647). 
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Οίΐ Γυεί βΓΓΕη^βΓηβηΐδ 

10.2.4 1η α επιίΐ ίη \ν1ηεΤι οίΐ ίϋεΐ ίδ ιΐδείΐ, ίΗε 3ΐΤ3η£ειηεηΙδ ίοΓ ίΗε 8ίθΓ3§ε, ΟΐδίηΗαίιοη 3ηί1 
ϋίϊΐίδαΐίοη οί ίΗε οίΐ ίιιεί 5 Η 3 ΙΙ Ηε δυεΗ 38 Ιο εηδυτε (Ηε 83ίεϋγ οί ίΗε επιίΐ 3 η<Τ ρεΓδοηδ οη Ηθ3κ1 3η<1 
δΗίΐΙΙ 31Ιεαδί εοηιρίγ \νίίΗ ίΗε Μο\νίη§ ρΓονίδίοηδ. 

10.2.4.1 Αδ ί 3 Γ 35 ρΓ3εΙίεαΗ1ε, αΐΐ ρ3Τ(5 οί ΙΗε οϊΐ ίιιεί δγχίεηι οοηί3Ϊηίη£ ΗεηίεΟ οϊΐ ιιηεΙβΓ ρΓεδδΐιτε 
εχεεε<1ίη§ 0.18 Ν/ιήγπ' δ1ΐ3ΐ1 ηοί Ηε ρίβεεεί ϊη 3 εοηεεβίειΐ ροδίίίοη δυεΗ ίΗαί ΟείεεΙδ αηά Ιεβ^ε 
εαηηοί ΓΟίίεΙϋγ Ηε οΗδεΓνειΙ. ΤΗβ ιΠ3εΗίηεη/ δραεεδ ίη ννηγ οί δυεΗ ρ3Γίδ οί ίΗε οίΐ ίιιεί δγδίειη δΐιαίΐ Ηε 
α<1εε]ΐΐ3ΐε1γ ίΙΙΐΗηίηαίειΙ. 

10.2.4.2 ΤΗε νβηΐϊΐαϋϊοη οί ιηβεΗιηεΓγ δρ3εεδ 5 Η 3 ΙΙ Ηε δηίίιείεηΐ ιπκΙεΓ 311 ηοπηηΐ εοηΟίποηδ ίο 
ρΓενεηί 3εειιιηοΐ3ίίοη οί οίΐ ν3ρουΓ. 

10.2.4.3 Εοεαίίοη οί ίυεί ΙαηΚδ δ1ΐ3ΐ1 Ηε ίη βοεοπίβηοε \νίίΗ 7.5.2. 

10.2.4.4 Νο οϊΐ Ηχεί ΕπιΕ δίΐ3ΐ1 Ηε δίΠωΙεΟ \ν1ιεΓε §ρϊ1)3^ε ογ Ιε3Η3£ε ΐΗεΓείτοιη ε3ΐι εοηδίίίιιίε & 
1ΐ373Γί1 Ηγ ί3ΐ1ίη^ οη Ηεαίεά δΐΐΓίαεεδ. ΚείεΓεηεε ϊδ ιτιαιΐε Ιο Ιΐιε ίιτε χαίείν ΓεςιιίιεηιεηΙδ ίη 7.5. 

10.2.4.5 Οίΐ ΗιεΙ ρίρεδ δΜΠ Ηε Πίίειΐ \νίίΗ εοοίεδ ογ ν»Ινεδ ίη αεεοπΐ3ηεε \νίΐΗ 7.5.3. 

10.2.4.6 ΕνεΓγ ίχχε! ΙηηΚ δΗαΙΙ, ννΗεΓε ηεεεδδβΓγ, Ηε ρΓονίιΙβίΙ \νίίΗ δβνελίΐδ ογ £«ΙίεΓ5 (ο 03ίεΙι ηηγ 
ίοεΙ ννΗίοΗ πΐ3γ 1ε3ΐ( {τόπι δυεΗ ΗιηΠδ. 

10.2.4.7 δ 3 ίε 3η(1 είίιείεηί ηιε 3 η 5 οί ΕδεεΓίβίηίη^ ΐΗε αιηοιιηΐ οί οί ίιιεί εοηίαίηείΐ ίη 3ηγ οίΐ Ιιιεί 
ίαη]< 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρΓονίιΙείΙ. 

10.2.4.7.1 \νΐιεΓε 8ΐπτοιιη£ΐίη§ ρίρεδ 3Γε ιΐδείΐ, ΐΗεγ χΗλΙΙ ηοί ΙειτηίηαΙε ίη ;ιηγ δρ3εε \ν1ιεΓε ίΗε τίδΐί οί 
ί^ηίΐίοη οί δρί1ΐ3§ε ίτοηι ίΗε δοιιηι1ίη§ ρίρε ιηι§Ηί αηδε. 1η ραΛιεαΙατ, ίΗεγ δΗηΙΙ ηοΐ ίεπηίηαίε ίη 
ριιΗΙίε δραοεδ. εΓ6\ν αεεοίηΓηοΟδίιοη ογ ιηηεΙιίηεΓγ κρβεεδ. Τεπηίη3ΐίοη5 δΗαΙΙ Ηε ρΓονίΟεά χνίίΐι 3 
δυίΐαΗΙε Γηεαηδ οί εΙοδίίΓε «ηιΐ ριονίδίοη (ο ρΓενεηί δρί!1α§ε <Ταπη 2 τείΐιείΐίη^ ορετ3ΐ!οη8. 

10.2.4.7.2 ΟίΗεΓ οίΐ-ΐενεί £<ιιι§ε 5 ηΐ 3 γ Ηε ιΐδε<1 ίη ρΐαεε οί δοιιηάίηβ ρίρεδ. 8υεΗ ιηε3ηδ 3Γε 8ΐχΗ)βεΙ Ιο 
ΙΗε ίοΙΙο\νίη£ εοηάίίίοηδ: 

. 1 1η ρ 388 εη§εΓ ογλΗ, δυεΗ ιηεαηδ 5 Η 3 ΙΙ ηοί Γεφίίτε ρεηείΓ3ΐίοη Ηε1ο\ν ΐΗε ίορ οί ΐΗε 1&η1ε 3Πί1 
ίΗείτ ίαίΙυΓε ογ ονεΗϊϋίηβ οί ΐΗε Ιηηΐίδ \νιΙΙ ηοί ρεπηίΐ τεΐεαδε οί ίιιεί. 

.2 ΤΗε «δε οί εγίίηάηεαΐ ρ 3 υ^ε εΐαδδεδ 5>Κίΐ11 Ηε ρΓοΗίΗίΐείΙ. Τη ε3τ§ο εΓ3ΐΤ, ΐΗε ΑώηίηίδίταΙίοη 
ηΐ 3 γ ρεπηϊΐ ώε αδε οί οίΐ-ΐενε! § 3 ΐι^εδ ννιΐΤι ΟεΓ §1αδδεδ 3η<1 8εΙί-ε1ο«ίη§ ναΐνεχ Ηεΐν,'εεη 
ΐΗε 83 «§ε 5 3η<1 ίΐιεί ΙηηΕδ. 3υεΗ οΟιογ πιεπηδ δίοΐΐ Ηε 3εεερί3Η1ε Γο ίΗε Α(1ηιιηΐδίΓ3ίίοη 
αη<1 ηΗηΒ Ηε ηΐΒίηίαίηεΟ ίη ίΗε ρΓορεΓ εοηίΐίΐίοη ίο εηκυΓε ΙΗοιγ εοηίίηιιεά αεευΓαίε 
1υηεΐίοηίη§ ίη δείΛ'ίεε. 

10.2.4.8 ΡΓονίδίοη «Ηαΐΐ Ηε ηΐ3<1ε ίο ρΓενεηί ονεΓρΓεδδατε ίη »ηγ οίΐ ώηΕ ογ ίη 3ηγ ρητί οί ίΗε ίιιεί 
δγδίεηι, ίηοΙοΟίη^ ίΗε ίϋ1ίη§ ρίρεδ. Αηγ τεΐίεί νίΐΐνεδ 3η4 ηϊγ ογ ονβΓί1ο\ν ρίρεδ δΚαΙΙ (1ί5εΤΐ3Γ§β ίο 3 
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5<ιί'ο ροχίίίοη αηεΐ, Ιογ ίϋεΐ οί ΩηδΗροίηί Ιεδδ ίΗαη 43°0, δΗαΙΙ ΙεπτηηηΙε νν Γ ίί1ι ίΗτηε ΒπεδίεΓδ ϊη 
αεεοηίαηεε \νϊίΗ (Ηε δίαικίηπίδ <1ενε1ορε(1 Ηγ ΐΗο θΓ§ 3 ηίζ 3 ίίοη*. 

10.2.4.9 Οίΐ Ιυεί ρίρεδ ηη<1 ίΗείτ νηίνεδ 3ηϋ ίϊΐίίηρδ δΗαΙΙ Ηε οί δίεεί ογ οίΗετ 3ρρτονε<1 ηιηίεηίΐΐ, 
εχοερί (1ΐ3ί ΓεδίπεΙεΟ υδε οί ίΙεχίΗΙε ρίρεδ δΗαΙΙ Ηε ρεηηίδδίΗΙε ίη ροδήίοηδ ννΗετε ίΗε Αώτπηίδίπιίιοη 
ϊδ δαϋδίΐεΟ Ωιαί ίΐιεγ ατε ηεεεδδαΓγ. * διιοΗ ΩεχίΗΙε ρίρεδ αηιΐ οη<1 3ίί3εΗπιεηΙδ δΗΰϋ Ηε αρρτονεΟ 
ίίΓε-ΓεδίδΙιη^ πιβίεπβίδ οί 3<Ιε<4ϋ3ΐε δΐιεηεΐίι ηηά δΗαΙΙ Ηε εοηδίηιείειΐ ίο ίΗε δαίίδίαείίοη οί ίΗε 
Λώτιίηίδίιηΐίοη. 

ΐΛΐΗήε3ίϊη§ οίΐ αιτβη^εηιεηίδ 

10.2.5 ΤΗε 3ΐτ3η§επιεηίδ ίοΓ ίΗε δίθΓ3§ε, (ΙϊδίπΗοίίοη ηγκΙ αίϊ1ϊδ3ίίοη οί οίΐ ιΐδεΟ ϊη ρΓεδδυΓε 
ΙαΗπεηίίοη δγδίειηδ δ1ΐ3ΐ1 Ηε δίχοΐι 3δ Ιο εηδατε (Ηε 83ίε1γ οί ΙΗε ΟΓαίΐ 3ΐκ1 ρεΓδοηβ οη Ηο3γ 0. ΤΗε 
3ΓΓ3η^ετηεηΙδ ΓηηΟε ίη πΐ3εΗίηβΓγ κρβεεδ αηΟ, ννΗεηενεΓ ρΓαείϊεβΗΙε, ϊη 3ϋχΐ1Ϊ3τγ ηΐ 3 θΗίηεΓγ δρ»εεδ 
δΗ3ΐ1 3ί Ιε3δΙ εοηιρίγ ννίίΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ οί 10.2.4.1 3ηι1 10.2.4.4 ίο 10.2.4.8 εχεερΙ (Ηλί: 

.1 ίΗίδ (Ιοεδ ηοί ρκεΐαείε ίΗε ηδε οί δίβΗί-Ωονν §ΐ3δδ6δ ίη ΙαΗηεβίίη^ δγδίοηΐδ ρΓονίΟεΟ ίΗεγ 
3Γε κΗοννη Ηγ ίβδί Ιο 1ΐ3νε α δΐιίίαΗΙε 0ε§Γεε οί Γιγθ Γεκίδί 3 ηεε; αηΟ 

.2 δοιιηΟίηρ ρίρεδ ηιην Ηε ρεπηίίίεΟ ίη ΓηδεΗίηειγ δρ3εεδ ίί ίϊίΙεΟ ννίίΗ 3 ρρΓορΓΪ 3 ΐε ιηε 3 ηδ οί 
είοδίίΓε; 3η<] 

.3 ΙαΗηεαίίη§ οίΐ 5ίθΓ3§ε ίηηΗδ ννίίΗ α εαρηειίγ οί Ιεδδ ίΗαη 500 / ηΐ3γ Ηε ροηηίίίεΟ ννίίΗοαί 
ιετηοίε ορεΓ3ίε<1 ν3ΐνεδ 3δ ΓεςιιΪΓεΟ ίη 10.2.4.5. 

ΑΓΓ3η§εηιεηΙδ ίοΓ οΙΗογ ίΐΗΐηιηηΗΙε οίΐδ 

10.2.6 Πιε 3ΐτ3η§εηιεηΙδ ίοΓ δίοπι^ε, ΟίδίπΗυίϊοη αηιί ιιίί1ίδ3ίίοη οί οίΗετ ΠηηίΓηαΗΙε οίΐ εοιρΙογεΟ 
υηΟεΓ ρΓβδδϋΓε ίη ροννεε ίτηηδτηίδδίοη κγδίεηΐδ, εοηίτοί 3η0 αείίναίίη^ δγδίειηδ αηΠ ΗβηΟηπ δγδίεηΐδ 
$1ΐ3ΐ1 6ε δαείι 3δ Ιο εηδυΓε ίΗε «αίείγ οί ίΗε εΓ»Λ 3η0 ρεΓδοηδ οη ΗοβγΟ. Ιη Ιοεαίίοηδ ννΗετε πηεηηδ οί 
ί^ηίίιοη ατε ρτεδεηί, δαείι ηιταη^εΓηεηίδ ηΗηΙΙ 3ί Ιεαδί εοηιρίγ ννίίΗ ίΐιε ρΓονίδίοηδ οί 10.2.4.4 3 ΐκΙ 

10.2.4.7 3π<1 ννίίΗ (Ηε ρΓονίδίοηδ οί 10.2.4.8 3Π(ί 10.2.4.9 ίη τεδρεεί οί δίτβη§11ι αηά εοηδίταείίοη. 

ΑπΉη^ειπεηί ννίίΗίη ηιηεΐη ηετγ δραεεδ 

10.2.7 Ιη 3<1(1ίίίοη Ιο ίΗε ΓεςιιίΓεηιεηΐδ οί 10.2.1 Ιο 10.2.6, (Ιιε οίΐ ίυεί ηηΟ ίιιΗπεηίίης οίΐ δγδίεηΐδ 
δίιαίΐ εοηιρίγ ννίίΗ ιΗε ίοΐΐονν-ιηα: 

.1 \νΗεΓ6 (ΙπίΙγ δείΛ'ίεε ίίιεί Ιαηΐίδ 3Γε ΗΙΙεΟ αυίοιηβίίεαίΐγ ογ Ηγ τεηιοίε εοηίτοί, ηιεβηδ δΗ3ΐ1 
Ηε ρΓονίιΙεΟ ίο ρΓενεηί ονετΩονν δρίΐΐη^εδ. 

.2 ΟίΗετ εςαίρηιεηί ννΗϊεΗ ίτβηίδ ΩβτητηβΗΙε Ιίςηκίδ ααίοτηαΩεαΙΙγ, δαεΗ 35 οίΐ ίαε) ριιπίϊεΓδ, 
ννΗίεΗ, ννΗεηενβΓ ρπιείίεηΗΙε, δΗοαΙΟ δΗαΙΙ Ηε ίηδίαΐίετί ίη 3 δρεείαΐ δρηεβ ΓεδετνεΟ ίοτ 
ριιηΩβΓδ 3η<1 ίΗεΐΓ Ηεηίετδ, δΗβΙΙ Πάνε ηιτηη^ετηεηίδ ίο ρτενεηί ονετίΐονν δρίΙΗ^εδ. 


ΚείβΓ Ιο ίΗο Κενίδβί! δοηΟατΟδ ίοτ (Ηε ϋείί^η. Τοϊίιη^ ίΐη4 Ι.οείΙϊη^ οί ϋβνίοεδ (ο Ρτονειιΐ ιΗε Ραδδα^ε οί 
Ρΐαηιο ιηίο Ταηΐίδ ίη Τηη1<8Γ8 (Μ8€/ί'ΪΓε.677). 

Ρείετ Ιο Γεοοηιπκτκίαΐίοηδ ρυΗΙίχΗεΟ Βγ Ονε ίτιίεΓηοΐιοηρ.Ι θΓ£3ηίζ3ίίοη ίοτ 5ΐ3ΐκΐ3π1ίζαΙίοη, ϊη ρατΙίειιΙαΓ, 
ΡοΗΙίεπίίοηδ 180 15540:1999 οη 'Γβ&Ι ηιοΐΐιυάί /ογ /ίτε Γβίίχίαηί'β ο( Ηοεβ αχχ&ηΜίβχ ίΐη4 180 15541:1999 
οη Κρίμιπψηιβηΐχ /οκ ΐ!η· (<>αι ύβηνίι ο/βη 7 Γβχί<ίΐα>Κ€ οβΗο$ε αχαβιη^Ιίαι. 
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.3 \νΗεΓε <1αί1γ δβΓνίεε οίΐ Γαεί ίαηΐίκ ογ δείΐϋη^ (ηηΐίδ 3Γβ ΓιΙΚχΙ \νί(Η Ηε3(ίη§ Ηΐταη^ειηεηίδ, α 
Ηί§Η-( 6 Π)ρ 6 Γ 3 ίΐ 1 Γ 6 313Π11 δίοΐΐ 6ε ρΓΟνκίβά ίΓ (Ηε βοδΗροίηί οί (Ηε ΟΪ1 03 η 6ε Γε3θ1ΐ©(1 (1116 ΐο 
ί&ίΙιίΓε οί (Ηε (Ηεπηο5(3ίίε οοηΐχοΐ. 

10.3 Βίίβε ρυιηρϊη§ 3η<1 8>χίβιη« 

10.3.1 ΑτΓ 3 η^βΓηοηΐ 5 κΗίΐΙΙ 6 ε ιη 3 ( 1 β Γογ (Ιταϊηίη^ 3 ηγ \ν3ί6Γ(ί§Η( εοπιραιίΓηεηί οιΙιθγ (Ηβη (Ηε 
εοιηρ3ΐ1τηεηΐ8 ϊη(εη<1εί1 ίοΓ ρεπη3ηεη( 8ίθΓΕ§ε οί ΙϊφιΜ. ΧΥΙιογο, ϊη Γείβϋίοη Ιο ρ3ΐΐίειιΐ3Γ 
οοηιρ 3 Γΐιηβηΐ 8 , (Ιτ 3 Ϊη 3 ^ε ίδ ηοί οοηδίάοκά ηβεεδ53Γγ, (ΐΓ3ίη3£ε 3ΓΓ3η£6Π)εηίδ η)3γ Ηε ΟΓηίΠοίΙ, 6υ.ί ίί 
5ΐΐ3ΐ11)6 (1ειηοη5ΐΓ3ΐο(1 (ΗβΙ (Ηε δβίείγ οί (Ηε εΓ3ΐί \νίΠ ηοί 1)6 ίοιρβίτεά. 

10.3.2 Βί1§ε ρυηιρίηβ 3 ΐτ 3 η£εΓηεηί 5 δΗηΙΙ 1)6 ρΓονίίΙειΙ Ιο ϋΐΙονν ενεΓγ χνοίεΛί^Ηί εοηιρ3ΓίΓηβηί οίΗεΓ 
Ιΐιαη (1)086 ίηίεικίείΐ Γογ ρ 6 ητ) 3 η 6 η( δίθΓ 3 §ε οί Ηςιιίίΐ (ο 1)6 <ίΓ3ίηε<1 ΤΗε εαρΒείίγ ογ ροδίίίοη οί 3ηγ 
δΐιοΐι οΰίΉραιΐΓηεηΙ δΗβΠ1)6 δΐιείι (1ΐ3ί ίΐοοοίίη^ (1ί6γθοΓ οουΐίΐ ηοΐ αίίεοί (Ιιβ 53ίείγ οί (Ηε ογ3Λ. 

10.3.3 ΓΗε ΗιΙ^ε ριπηρίη§ δγδίετη δΗαΙΙ 1>ε ε3ρ361ε οί ορβΓαϋοη ιιηχΙεΓ &11 ροδδίΗΙε νβΐυεδ οί Πδί 3ΐκ1 
ίπιτι αίΙεΓ (Ιιβ ογβΟ 1)38 508 ( 3 ιηοϋ (1ΐ6 ρο5(υΐ3(ε<1 <ΐ3ηΐ3§6 ίη 2.6.6 (ο 2.6.10. Τίιε 6ίΐ£ε ριιιηρίη§ δγδίεηι 
5ΐΐ3ΐ1 1)6 δο άεδί^ηείΐ 38 ίο ρΓενεηί \να(βΓ ί1ο\νιη§ ίτοιη οηε οοτηραΠηιεπί ίο αηοίΗετ. Τίιε ηεεεδδατγ 
ν 3 ΐνε 8 Γογ οοηίτοΐΐίηβ (1)6 Ηί1§ε δΐιοίιοηδ δΗαΙΙ 6ε εαραΜε οί Ηείηε ορεΓ3(«1 ίτοη) &6ονε ίΐιε <±β(ιιγπ. Α11 
<ϋδίπ6ϋίϊοη Ηοχεδ ατκΐ ηι;ιηϋ3ΐ1γ ορ6Γ3ΐ€(1 ν3ΐνεδ ίη εοηηεείίοη \νί(Η (1)6 ΗίΙ^ε ριιπ)ρίη£ ίΗΤΗη^ειηεηίδ 
5 Η 3 ΙΙ 6ε ϊη ροδίΐίοηδ χνΗίοΗ 3 Γ 6 3εεεδδϊ61ε υη<1εΓ οΐίΐίηατγ αιαιιηδΟηεε.δ. Τίιε δρίηχίΐεδ οί η)3ηιΐ3ΐ1γ 
ορετβίείΐ ναΐνβδ δΗαΙΙ 6ε 63§ί1γ 3θεε35ί61ε 3Π(1 311 ν3ΐνε8 δΗηΙΙ 6ε εΐεοτίγ ττ)3Γΐί6(1. 

10.3.4 ΤΗε ροννβΓ ορετΗίεϋ 8ε1ί-ρπττηη« 6 ίΙ&ε ριιτηρδ ητΐ 3 γ 6 ε ιΐ86<1 Ιογ οίΗβτ <1ιι(ίεδ δΐιεΗ 38 ίΪΓε 
Γι^Ηίίηα ογ ΰεηβΓδΙ δειτνίοε 6 ιι( ηοί Γογ ρυπιρίη^ ίυεί ογ οίΗεΓ ίΐ 3 τηιτ) 3 ΐ>ΐ 6 Ιίφιίάδ. 

10.3.5 ΒβεΗ ροννβΓ 6ί1^ε ριιηιρ δ1)3ΐ1 1)β εηρβΒΙε οί ριιτηριη§ \ν3(6Γ (Ητοιι§Η (1)ε ΓεςιπΓείΙ 6ί1§ε ρϊρε 3 ( 
η δρεε<1 οίηοί 1ε8δ (1)3η 2 ΐη/δ. 

10.3.6 ΤΗε (ϋαηιείεΓ {</) οί (Ηε Ηί1§ε π)3ίη δΗα.11 6ε εα1αιΐ3(6(1 αεεοι<ϋη§ ίο (6ε ίο!1ο\νίη§ ίοιτηοΐα, 
εχεερί ( 1 ΐ 3 ΐ (1)6 αε(ιΐ 3 ΐ ίηίειτιαΐ ( 1 Ϊ 3 Γη 6 ΐεΓ οί (Ηε 6ί1§ε ιτιιϊη ηιβγ 6ε Γοηηάείΐ οίί (ο (6ε ηεοτεβΐ δίζβ οί 3 
Γεεο§ηίζ6ΐ1 8(&η<ΐ3Γ<1: 

ά = 25 + ]. 68 (Β(Β + Ό )) 05 

\ν6εΓ0 : 

ά ίδ ί6ε ϊη(επ)3ΐ (ϋαηιείεΓ οί (Ηε 6ϋ^ε ηιαίη (πιπι); 

Ζ, ίδ (6ε Ιεη^ίΗ οί (Ηε ετ3ί! (τη) 35 (ίεΩηε<1 ίη εΗαρίεΓ 1; 

Β ίδ, ίοΓ ΓηοηοΗιχΙΙ 6 Γ 3 «, (Ηε 6Γε3(1ίΗ οί (Ηε εΓ3ίΙ (ητ) 35 <1εϋηε(1 ίη εΗβρίεΓ 1 3η(1, Γογ 
τηιιΙΐί-ΗιιΙΙ ετ 3 «, (Ηε 6πϊα<1ΐ6 οία ΗυΙΙ 3ί ογ 6ε1ο\ν (Ηε (Ιεδί^η \ν 3 ίεΗίηε (ηι); 3η<1 

Ο ίδ (Ηε Γηοιι1(1ε<1 <1ερ(6 οί (6ε εΓβί! ίο (Ηε ϋ3ίιιιη (ηι). 

10.3.7 1η(επΐ3ΐ (ϋβιηείεΓδ οί δηεΐίοη 6 Γ 3 ηεΗεδ §6311 ηιεεί (Ηε ΓεςκίτεπιειΚδ οί (Ηε Αώτ)ίηίδ(Γ3ίϊοη 6ιι( 
5 Η 3 ΙΙ ηο( 6 ε Ιεδδ (Ηαη 25 ιητη. 5υοίίοη 6ΓαηεΗεδ δΗ&11 6ε 6ί(ε(1 \νί(Η εΐϊεείίνε δίΓοϊηεΓδ. 
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10.3.8 Αη ειπετ^εηογ Ηίί§ε δυείίοη ϊΠηΙΙ Ηε ρΓονίίΙεά Γογ ε3εΗ ηίβεΗίηετγ δρβεβ εοη(αίηίη§ ά 
ρτορυΐδίοη ρητηε ιηονεΓ. ΓΗίδ δυείίοη δΗίΐΙΙ 1>ε 1ε<1 Ιο (Γιε Ιβτ^εδί 3ν3ίΐ3Η1ε ρο\νεΓ ρυηιρ οίΗβΓ (Ηβη η 
Μ^ ε ρυηιρ, ρτορυΐδίοη ογ οϋ ρυηιρ. Ειυετ^εηεγ Ηίΐ^ε δυείίοηδ δΗαΙΙ Ηε ρτονίάείΐ Γογ επιίΐ \νι(Η 
εοπυηοη Ηί1§ε ρυηφίηβ χγδίετηδ υεεοκίιηα Ιο 10.3.6 αη<1 Γογ ογηΠ \νίΐ1ι ιηιΐίνίεΐυυΐ Η%ε ρυιηρχ 
«εεοηϋηρ Ιο 10.3.13. 

10.3.9 Πιε δρίη<Γ1εδ οΐ (Ηε δ€3 ίηίεί ναΐνεχ δΗυΙΙ εχίεηεΐ \νεΙ1 αΗονε (Ηε ηιυοίιίηετν δρ<ιεε Ποογ ρΐυίε.χ. 

10.3.10 Α11 ΒιΙρε δυείίοη ρίρϊη§ αρ Ιο Πιε εοηηεείίοη ίο (Ηε ριιηιρδ χΗβΙΙ Ηε ήκίερεηϋεηΐ οΓ ο(Ηογ 
ρϊρίηβ. 

10.3.11 δραεεδ δίίυυίειΐ αΗονε (Ηε \ναίετ Ιενεί ίη (Ηε ννοΐδΐ βηίίεϊρυίεεί <Ταηΐ 3 §ε εοικϋΐίοηδ ηυιν Ηε 
<ΐΓ3ΐηε(1 ίΐιΐ'εείΐν ονετΗουκΙ (Ητου^Η δευρρετδ ΙϊΟειΙ \νί(Η ηοητεΙαπΊ ναΐνβδ. 

10.3.12 Αηγ αηα(Ιεη6ε<3 δραεε Γογ ν/ΠίεΗ Ηίίβε ριιιηρίηρ αιΤΗη^εΐΏεηΙδ 3 τε ιοραίΓεΟ δΐιαίΐ Ηε ρτονκίεςΐ 
ννίίΗ α Ηί1§ε αΙαπη. 

10.3.13 Ρογ ε Γ 3ΐί \νί(Η ίηώνκίυαΐ Ηί1§ε ρυιτιρβ, (Ηε Ιοΐπΐ ε3ρααίγ ζ) οΠΗε Ηϋβε ρυιηρδ Γογ εαεΗ Ηυΐΐ 
δΗ&11 ηοΐ Ηε Ιεδδ 0ΐ3η 2.4 ίϊηιεδ (Ηε επρδείΐγ οΓίΗε ριιιηρ <1ε1ϊηε<1 ίη 10.3.5 3η<1 10.3.6. 

10.3.14 1η Ηίίβε ρυιηριηρ 3π· 3 η§εηιεη(δ \νΗετε 3 Ηιίρε ηΐ3ίη ίδ ηοί ρΐΌνκΤεΟ, (Ηεη, \νίώ (Ηε εχεερίίοη 
οΓ (Ηε δρ3εεδ Γοηναηΐ οί ρυΗΙίε δρπεεδ 3π4 ετε\ν αεεοηιηιοίΐηΐίοη, 3 ί Ιεαδί οηε Γιχε<1 δΐιΗηιεΓδίΗΙε ρυηιρ 
δΐιυΐΐ Ηο ρΓονκΙεί! Γογ εαεΗ δρπεε. Ιη αϋιΐίΐίοη. 31 1ε3δ( οηε ροιΙβΗΙε ρυιηρ δΗυΙΙ Ηε ρΓονιΟεί! 8ΐιρρ1ίε<3 
Γτογπ (Γιε εηιεΓβεηεγ δυρρίγ, ίΓ εΐεείπε, Γογ ιίδε οη ίηΟίνκΙυίΐΙ δρ 3 εεδ. ΤΗε εαραειίγ οΓ ε»εΗ 
δΐιΗπιεΓδίΗίε ρυηιρ ζ) η ,χΗηΙΙ ηοί Ηε Ιεδδ (Ιΐ 3 η: 

Ωη = 0/(Λ Γ - 1) Ιοηηεδ/Η ννίΠι 3 Γηιηίηιιιηι οΓ8 Ιοηηεδ/Η 

χνΗετε : 

Ν= ηυηιΗεΓ οΓ δΐιΗηιεΓδίΗΙε ρυιηρ.δ 
0= (ο(3ΐ εβρβείίγ 3δ (ΙεΓιηειΙ ίη 10.3.13. 


10.3.15 ΝοηΓείυτη νπίνεδ &1ΐίΐ11 Ηε ΙϊηοιΓ ίη (Γιε Γο11ο\νίτι§ εοηιροηεηίδ: 

. 1 Ηιίρε νηΐνε (ΓίδΙτίΗυίίοη ιηαηίΓοΜδ: 

.2 Ηιΐ^ε δυείίοη Ηοδε εοηηεείίοηδ \ν 1 ιεΓε Γιίίετί (ϋτεείΐγ (ο (Ηε ρυηιρ ογ (ο (Ηε ηιβίη Ηίΐ^β 
δυείίοη ριρε; 3η<1 

.3 <ϋΓεεί Ηί1«ε δυείίοη ρίρεδ αηά ΒιΊρε ρυτηρ εοηηεείίοηδ (ο ηιαίη Ηιίρε δυείίοη ρίρε. 
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10.4 ΒαΝαεί $νδ1επι$ 

10.4.1 λΥαίεΓ ΗαΙΗΐδί χΙιηΙΙ ηοί ϊη "εηεταί Ηε ε3Γπε<1 ίη ΙαηΗδ ΐηίεη<1β(1 Γογ οϋ ίταοΐ. 1η ΟΓαίΙ ϊη \νΗϊοΗ ίί 
Ϊ8 ηοί ρΓ»οΟθ3ΐ)1β (ο ανοίεΐ ρυίίίη§ \ναίεΓ ίη οίΐ ίυεί ΙαηΕχ, οίΙγ-χναίεΓ δοραΓαίίη^ εφίίριηεηί δΐιη.11 Ηε 
Γιίίεεί, ογ οίΗβΓ ίΐΙ(έπΐΗ(ινε ηιεοηδ δΐιεΗ 38 (1Ϊ8ε1ΐ3Γ§ε Ιο δΗοίε Γαείΐίίϊεδ χΗαΙ] Ηε ρΓονϊιΙεε! Γογ <Ηδροδϊη§ 
οί ίΚο θϋγ-νν3ΐεΓ ΗαΙΙαδΐ. ΤΙΐΟ ρΓ 0 νΪ 8 Ϊ 0 Π 8 οΓ ΐΗίδ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3ΓΟ \νΐί1ΐΟϋί ρΓΟ)Ικ1ίθέ Ιο ίΗε ρΓΟνίδΙΟΠδ οΓ 
(Ηε ΙηίειηαίίοηβΙ Οαηνβηΐϊοη Γογ ίΗε Ρτενεηίϊοη οΓ Ροΐΐυίιοη Γγοιώ δΗϊρδ ϊη ΓοΓεε. 

10.4.2 λΥΗείε 3 ΓυβΙ-ίΓαηδΓεΓ δγδίειη ϊδ αχεεί Γογ Η311351 ριίφΟδεχ, ίΗε δγδίειη .χΗαΙΙ 5ο ίδοίηίείΐ Ποιη 
3ηγ ΛΥ3ίεΓ 5311381 δγχίεπι αη<3 ηιεεί ίΗε Γεςυιΐ'ειηεηΙδ Γογ ίυεί χγχίεπιχ 3η<1 ίΗε Ιηΐεπΐ3ίϊοη3ΐ Οιηνεηίϊοη 
Γογ (Ηε ΡΓενεηίίοη οΓΡοΙΙυίίοη Γγογπ 81ιίρδ ίη ίοΓοε. 

10.5 ΟοοΙΐηξ δγδίεηΐδ 

ΤΗε εοοϋη§ αιταη^εηιεηΐδ ρΓονίίΙεά δΗαΙΙ Ηε α<1εςυ3(ε Ιο ηιαιηίαιη αΐΐ ΗιΗπεβώιβ αηιΐ Ηγώ-3ΐι1ίε Ποιεί 
ίεηιρβΓΒίιίΓεδ ννϊΐΗίη Πιε ηιαηυΓαείυΓεΓχ' Γεεοίηιηεη(1ε<1 Ηηιίίδ ίΐιιπη^ 311 ορεηΊίίοηδ Γογ ννΙιϊεΗ ίΗε εΓ 3 Π 
18 Ιο 5ε οειΙϊΓιεαίείΙ. 


10.6 Εη^ίηε ηϊγ ΐηίαΚε χγδίειηχ 

ΑιταηρεηιεηΙδ χΗώΙΙ ρΓονίεΙε δΐιίίϊείεηΐ ;πγ ίο ίΗε εη§ίηε αη <1 δΗαΙΙ §ίνε ίκίεςιιαίε ρΓοΙεείϊοη 3§3Ϊηδΐ 
(Ι3ΐη3§ε, 38 (ϋδΐϊιιοί Γιοηι «ΙεΙεποΓαίϊοη, Πιιε ίο ίη^τεχχ οΓ ίοΓβί^η ιη3ίΙεΓ. 


10.7 νεηίΐΐαϋοη \\χίεηιχ 

ΜαεΗιηετγ δραεεδ δΗαΙΙ Ηε αθεςιιαίεΐγ νεηίίΐαίείΐ δο 38 ίο εηχιίΓε ί1ΐ3ί ννΗεη ιηαεΗϊηεΓγ ΐΗβΓεϊη ϊδ 
ορεΓαίϊη§ 3ί Γυΐΐ ροννεΐ' ίη 311 \νε3ίΗθΓ εοηεΐίίίοηχ, ίηε1υ<3ίη^ 1ιε3νγ ννε3ίΗεΓ, 3η 3(ίε(μΐ3ΐε δυρρίγ οΓ 3 ιγ 
ϊδ ηιαίηίαίηβίΐ Ιο ίΐιε χραεεχ Ιογ ίΐιε δαΓεΙγ βη<1 οοπιίοΠ οΓ ρεΓδοηηεΙ 3Π(1 ίΗε ορεπιΐϊοη οΓ ίΗε 
ΓηαεΗίηεΓγ. Αυχί1Ϊ3ΐγ ηΐ3ε1ιίηεΓγ δρβεεδ δΐιπίΐ Ηε αίΐεςυαίεΐγ νεηΐϋβίείΐ βρρΓορπαΙε Γογ ίΗε ρυτροδε οΓ 
ίΗοδο δρ3εεδ. ΤΗε νεηίϋαίίοη ίΐιτίΐη^εηιεηίχ χΗβΙΙ 5ε αάεςυαίε ίο εηχιίΓε ΐΗηί ΙΗε χηΓε ορβΓ 3 ίίοη οΓΐΗε 
εΓ3ΐϊ ϊδ ηοί ριιί 31 ηδΗ. 

10.8 ΕχΗ&ιΐδί «γδίεηΐδ 

10.8.1 Α11 εη^ϊηε εχΗαιΐδί δγχίειτίδ δΐιηΐΐ 5ε αΟεςιιαίε ίο 38δϋΓε ίΗε εοιτεεί ίΰηείΐοηϊηβ οΓ ίΗε 
ιηαοΙιίηεΓγ 3ηί1 ιΗεΙ χεΓο ορβΓ3ίίοη οΓίΗε ογ 3Λ ϊδ ηοί ριιί αί πχΗ. 

10.8.2 ΕχΗηιιχΙ δγδίειηδ δΐιαίΐ 5ε δο 3ΓΓαη§ε<1 38 ίο ητίηίηιίδΘ (Ηε ίηίΒΗε οΓ εχΗαυχί 03χεχ ίηίο Γηαηηε<1 
δρ3εεδ, 3ίΓ-εοη(ϋίϊοηίηβ χγχίεπιχ, ηηΟ εη^ίπε ίηίαΐεεδ. ΕχΗαιΐδί δγδίετηδ δΗ3ΐ1 ηοί ίϋδθΗ3Γ§ε ίηίο 
3ΪΓ-ουδΗίοη ίηΐΗΐίεδ. 

10.8.3 Ρίρεχ ιΗγοιι^Η ννΗϊεΗ εχΗαυδί §3δεδ 3Γ0 <1ϊδθΗαΓ§ε<1 ίΗτοα§Η ίΗε Ηαΐΐ ϊη ίΗε νϊείηίίγ οΓ ΙΗε 
\ν3ίεΓΐίηε 8ΐΐ3ΐ1 Ηε ΟΐιεΟ \νίίΗ εΓθδίοη-/εοΓΓθδίοη-Γεδϊδί3ηί δΗυί-οΓΓ Παρδ ογ οΙΗογ ίΐενιεεδ οη ίΗε χΐιείΐ 
ογ ρίρε εη<1 αηιΐ 3εεερί351ε ηιταη^εηιεηίδ ιτΐ3<1ε ίο ρΓενεηί νναίεΓ 11οο<1ίη§ ίΗε δραεε ογ εηίεήη§ ίΗε 
εη§ίηε εχΗ3υδί ηΐ3ηίΓο1(1. 
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10.8.4 Οαδ (ατΗίηε βη§ίηε 6χ}ΐ3ϋδίδ «ΗαΙΙ Ηε αιταη§ε<1 δο (Ηαί Ηο( εχΗαιΐδί &356δ ατε (ΙίΓεείϋίΙ α\ναγ 
ίτοιη αΓεαδ Ιο 'λΙίϊοΙί ρεΓδοηηεΙ Ηανε αεεεδδ, είΐΗεΓ οη Ηοαιχΐ (Ηε ΟΓαΟ ογ ϊη (Ηε νίοίπίΐν οί (Ηε ΟΓοή 
ννΗεη ΗεήΗβίΙ. 


ΡΑΚΙ Β - ΚΕΟΙΠΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ ΡΑ83Ρ.ΝΟΕΚ ('ΚΑΡΎ 

10.9 ΒΠ^ε ραπιρΐη§ αηΟ (ΐΓαίπα^ε δγδίεηΐδ 

10.9.1 Ρογ Οαίε^οΓγ Β νταή α( Ιεαδί (Ητεε αηιΐ ίοΓ ΟαίβξΟΓγ Α ειαίί αΐ Ιεαδί ί\νο ρο\νεΓ Ηιίεε ριπηρδ 
δΗαΙΙ Ηε ΓιίίεΟ εοηηεε(ε(1 Ιο (Ηε Ηί1§ε ηιαίη, οηε οί ννΐιίεΐι ηιαν Ηε άηνεη Ηγ (Ηε ρΓοραΙδίοη ηιαεΗίηεϊγ. 
Αΐΐεπιατίνεΐγ. (Ηε αιτηη^εηιεηί ιτιάν Ηε ίη αεεοπίαηεε \νί(Η (Ηε ΓειρπΓεηιεηίδ οί 10.3.14. 

10.9.2 ΤΗε αιταηβεηηεηίδ δΗαΙΙ Ηε δΐιεΗ (Ηαί αί Ιεαδί οηε ρεηνβτ Ηί1§ε ραηιρ δΗαΙΙ Ηε αναίΙαΗΙε (ογ υδε 
ϊη αΐΐ ίΐοοιϋη^ εοηΟίίίοηδ ννΗίεΗ (Ηε ΟΓαϋ ίδ τεςίΗΓεθ ίο ννΗΗδίαηιΙ 38 ίοΐΐοννδ: 

.1 οηε οί (Ηε ΓβιμιίΓΘΐΙ Ηί1§ε ριιιηρδ δΗαΙΙ Ηε αη επιετ^εηογ ραηιρ οί 3 ΓεΙίηΗΙε δυΗιηεΓδίΗΙε 
(γρε Ηανίη§ 3η ετηοΓ§εηεγ δοηΓεε οί ροννεΓ: ογ 

.2 (Ηε ΗίΙ§ε ραηιρδ αη<1 (Ηείΐ' δοαιεεδ οί ροχνεΓ χΗαΙΙ Ηε δό <ϋδίπΗα(ε0 (ΗΓου§Ηοαί (Ηε ΙεηςίΗ 
οί (Ιιε εΓαίί (Ηαί 3ί 1ε3δ( οηε ραηιρ ίη 3η υικίαιτια^ειΐ εοιηραΓίηιεηΙ ννίΐΐ Ηε αναίΙαΗΙε. 

10.9.3 Οη πιιιΙΐιΗυΙΙ ετηΚ, ε3εΗ ΗαΙΙ δΗαΙΙ Ηε ρΓονίΟεΟ \νι(Η α( Ιεαδί ί\νο Ηί1§ε ραηιρδ. 

10.9.4 ϋίδίηΗυίίοη Ηοχεδ, οοεΡδ αηιί ναΐνεκ ίη εοηηεείίοη \νί(Η (Ηε Ηί1«ε ραιπρίη£ δγδίεηι δΗαΙΙ Ηε 80 
αιταη^εΟ (Ηα(, ίη (Ηε ενεηί οί ί1οο<1ίη§, οηε οί (Ηε Ηίΐ^ε ραηιρδ ηιαγ Ηε ορεΓ3(ίνε ίη 3ηγ εοηιραΓίτηεηΙ. 
Ιη αχίιΐίίίοη, <1απια§ε (ο α ραηιρ ογ ί(5 ρίρε εοηηεείίη” (ο (Ηε Ηίίρε ηιαίη δΐιβίΐ ηο( ραΐ (Ηε Ηί1§ε δνδίεηα 
ουί οί αείίοη. \¥Ηεη, ίη αιΜίίίοη (ο (Ηε ηιαίη Ηι1§ε ρυτηρίη« χγδίεηι, οη εηιεΓ«εηεγ Ηίΐ^ε ροιηρίηα 
δγδίεηι ίδ ρΓονκΙε»! ίΐ δΗαΙΙ Ηε ίη<3ερεη<3εη( οί (Ηε ηιαίη δγδίεηι αηΟ δο απ-αη§ε(1 (Ηαί 3 ραηιρ ίδ εαραΗΙε 
οί ορεΓ 3 ίίη§ ίη 3 ηγ εοηιραΓίιηεηί υηιΙεΓ ί1οΰ(1ίη§ εοηΟίίίοτίδ 3δ δρεείίΐεΟ ίη 10.3.3. Ιη (Ηαί εαδε οη!γ 
(Ηε ναΐνεδ ηεεεδδ3Γγ· ίοΓ (Ηε ορεκιΐίοη οί (Ηε εηιεΓ^εηεγ δγδίεηι ηοε<1 Ηε εαραΗΙε οί Ηείη§ ορεΐ'α(ει1 
ίτοιη αΗονε (Ηε (Ιαίιιηι. 

10.9.5 Α11 εοεΡδ αηά ναΐνεδ Γείεττεά (ο ίη 10.9.4 ννΗίεΗ εαη Ηε ορεΓ3(ε<1 Ηγοπί αΗονε (Ηε ιΐαίατη δΗαΙΙ 
Ηανε (Ηεη εοηίΓοΙδ 3( (ΗεΪΓ ρΐαεε οί ορεταίίοη οΐεατίγ παιΛεΟ αηιΐ δΗαΙΙ Ηε ρΓονϊ(1ε<1 ννϊίΗ τηεαηδ (ο 
ϊικϋεαίε ννΗείΗετ (Ηεγ 3Γΰ ορεη ογ εΙοδεΟ. 

ΡΑΚΤ € - ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝ 18 ΡΟΚ ΟΛΚΟΟ 0’ΚΑΡΤ 

10.10 Βϋ£ε ραηιρϊη^ *γδίεηΐδ 

10.10.1 Αί ΙεαδΙ ίν,-ο ρο\νβΓ ραηιρδ εοηηεεΙεΟ (ο (Ηε ηιαίη Ηίΐ^ε δγδίεηι δΗαΙΙ Ηε ρπ>νί(1ε4, οηε οί 
ννΗίεΗ ιη αν Ηε Οπνεη Ηγ (Ηε ρΓορηίδίοη ηιαεΗίηεΓγ. ΙΓ (Ηε Α0πιίηίδίΓ3(ίοη ίδ δαίίδίϊεό (Ηαί (Ηε δαίε(γ οί 
(Ηε εΓαή ίδ ηο( άηραίΓε<Ι. Ηί1§ε ρατηρίη§ ίοταη^ετηεηίδ ηιαγ Ηε ΟίδρεηδεΟ \νί(Η ίη ρητίίεαίητ 
εοηιραΓίηιεηίδ. Αΐίετηαίίνεΐγ, (Ηε ίΐΓταηοεηιεηί πΐ3γ Ηε ίη αεεοπίαηεε ννίίΗ (Ηε Γείΐαίτεηιεηίδ οί 
10.3.14. 

10.10.2 Οη ηιαΙίίΗαΙ! εταίΐ εαοΗ ΗαΙΙ δΗαΙΙ Ηε ρτονκίεΟ \νί(Η α( ΙεαδΙ (\νο ροννεΓ ραιηρδ, αηίεδδ α ΗΠ^ε 
ραηιρ ίη οηε ΗαΙΙ ίδ εαρηΗΙε οί ρυιηρίη§ ΗΠ§ε ίη (Ηε οίΗετ ΗαΙΙ. Α( 1ε3δί οηε ρηηιρ ίη εαεΗ ΗαΙΙ δΗαΙΙ 
Ηε αη ίηϋερεηιίεηΐ ροννεΓ ραηιρ. 



ΚΕΜΟΤΕ ΟΟΝΤΚΟΕ, ΑΕΑΚΜ ΑΝΟ 8ΑΡΕΓΥ 5Υ8ΤΕΜ8 


11.1 Οοίίηΐίΐοηκ 


1Ι.1.Ι -Κβηοβ οοηίτοί οοη,ρηδο .11 βφ,Ιρ,ηοη, »««»* , 0 οροπ,κ υηίΐδ β™, . 

ροδίίιοη χνΙιοΓβ ίΗο οροΓαίοτ οαηηοί άΪΓοοίΙγ οΒδβι-νο Οιο οΓ&οί οΠι] Β αοίΐοηδ 

° 0ΓΤΊΡΠ8€ 3 " η «**^ ίο π,αϊηίαίη οοηίτοί οί οδδοηϋαΙ 

^ΙίύΞοηΤ' ^ ° Ρ6Γ3ΐίθη ννΗ6Π ΐΗε 013111 €θη(Γϋ ' *»νο ί3ί1θ(1 ογ 


11.2 Οοπογ»! 

0ί 3ΠΥ Γβ ?° ί6 °*™ ΐο ™ ύο €θηίΓθ1 ώιίίαίβ αη αικΒΒΙο αη(1 νΐβίΜΐ αίαηη 

αηιΐ δΠ3ΐ] ηοΐ ρρενοηί ηοπηαΐ ηιαηιιαΐ οοηίτοί. 


1 ' · 2 · 2 . Ν ϊ ηο ί“ νη ' η * Μ<| “"“β 5 ™* οοηίτοΐδ $ΜΙ ραιηί( ιΐκ οροτΜ,;. οπ™ ρβΛπ,, Λβ ^ 
ίοΓ «ΊποΗ ιΐιγγ 3Γ6 τεδροηδίΜο ίη οοιτοοι πΐΜΐηετ ννίϋιουί < 1 ίίϊΐοιιΙΐν. 
οοηοεηίΓΗίιοη. 


ίαίί 8 ιιε 


ογ βχοοδδίνο 


11.2.3 Μιογο οοηίτοί οί ρΓοριιΙδϊοη ογ ηιαηοβιινπη 8 ίδ ρτονΐΑχ! 3ί βίαίίοηκ βφοαιί ίο Βιιί οηΐδκίο 

^ΓοΤοΙ^Τ 16 " 1, Λβ ΐΓίΐη8ί " Γ θί £0ηίΓθ1 ^ ΆΗ 0η1γ ^ β{ΙΜ ίΓΟηι δίαίίοη ννΗ,οΒ ία^δ 
, 8 . ° ηίΓθ1 · Τ'™-™»* νοιε& °οιηΐΏυηΐ03ίιοη δΒαΙΙ Βο ρτονκίαΐ ΒοΚνεοη αΐΐ δίαίίοηδ Ιγογο ™ΗίοΒ 
οοηίΓοΙ (ΰηοίιοηκ πιαγ Βο οχβκααΐ αηιΐ Ββηνεεη οαοΗ δυοΒ δίαί.οη αηΒ ιΗε Ιοοίί-ουί ροδίίιοη Ραίΐυιο 
οί ίΗβ ορεταίιηβ οοηίτοί δγδίεηη ογ οΓ ίταηδίοτ οί οοηίΓοΙ δΒαίί Βπη 6 ίΗο οπι« ίο Ιονν κροεΒ ννιίΒουί 
Ηαζαπίιηβ ραδδοη^οΓδ ογ ΐΗο οταίΐ. ρ 


1. 4 Ρογ €3ίε 8 οΐ7 Β 3 γκ 1 οατβο οταΑ, τοηιοίο οοηίΓοΙ δγδίοηΐδ &Γ ρτορυΐδ,οη ,ηαεΒιηε™ 3ηί 1 
<1.Γεοί.θΕ3ΐ οοηίτοί δΒαΙΙ Βε «ριρρβί! ννίίΗ Βαο!<-αρ δγδίε™ οοηίτοΠαΒΙο Γγογπ ίΒε 0 ρβη»1ίη« 

ΓϋΓΛ ^ “**’ ^ °*' 3 Μ -"Ρ ^ δ1β " 1 ίΐΒονε, 3 ΒκίΜρ δγδίοω 

οοηίτοΙΙαΒΙε ίτοηι 3η οη 8 .ηο οοηίτοί δραοε δοοΒ 38 αη εηαιηε οοηίτοί γοο,ο ουίδίίΐο ΐΗο οροταίίηε 
εοηιραΓΤηιοηΐ, ΐδ πεοερίαΒΙβ. 1 6 


11.3 Επ» 0 Γ 8 εηεγ εοπίτοί* 

11.3.1 Ιη 311 οπιίί, Βίε 8ΐ3ίιοη ογ δίαίίοηδ ίη ίΐιε ορβΓ 3 ύίη 8 εοηι Ρ 3ΐΐη 1 εη( ΙτοΓη \νΒιοΗ οοηίτοί οί οταίί 
ΓΠ3ηοευνπη 8 3 πγΡογ οί .ίδ ηΐ3ίη ττ,3οΒ 1 ηο. 7 ίδ οχβΓθί 8 ο<1 δΒαΙΙ Βο ρρονΐ^, ννιίΒίη οααγ τοαοΒ οί ΐΗε 
οιε\ν πιοπιΒογ αί (Βαΐ δίαίιοη, \νιίΒ οοηίτοΐδ Ιογ ιΐδβ ίη αη οιηεΓβεηογ ίο: 

. 1 αοίίναίο ίιχοΒ ΓΐΓθ-οχίίη 8 υίδΒίη 8 κγδίοπίδ; 

.2 οΐοδε νοηίϊΐαίίοη οροηίη§8 αηύ δίορ νοηίί1αίίη 8 πιαοΒΐηβΓγ 8υρρ1γίη 8 χραοοδ εονορεΒ Βν 
Ιιχοίΐ ίΐΓο-εχίιη 8 ιιΐ8Βιη§ δγδίεηΐδ, ίί ηοί ίηοοφΟΓαίοΒ ίη . 1; 

5 ^ υ1 ίΒοΙ δυρρίιοδ ίο ηιαεΒίηειγ ίη οιαίι αηΒ αυχίΙίαΓγ πιαοΒίηεΓγ δραοββ; 
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4 (ΙίδοοηηβαΙ αΐΐ είεείτίεαΐ ρο^Γ δουΓεεδ Γγοοι ίΗε ηοηη^Ι ρο*ετ 8ίδΐΓΪ8υίΐοη εγζϋπη » 
ορβΓαίίηο οοηΐΓοΙ δΗοϋ 8ε 8 υ3τ8ε8 Ιο Γε8υεε «ίο ηδΚ οί ιη^νεΠοηί ογ «««Ια» ορειαίιο ), 

3θ8 


.5 


δΐορ π\ 3 Ϊη εη 8 ιηε(δ) 3η8 3ΐιχί1ΐ3τγ ηιηεΗίηεΓγ. 


113 2 \Υ8εΓβ εοηίτοί οί ρΓορυΙδίοη αη8 πΜηοβανπηβ » Ρ Γθνιύ ^ Ά{ ^ ΰοηέ ’ ουΐ5ίί36 °. Ρ ^^ 
εο^ραητηεηί, δηε8 δΙίΐϋοηΝ δΐιαίΐ Ιιηνε 8ίΓεοί οοτητηϋηίαΛίοη χνιΛ Λε ορε Γ 3ί,η 8 οοτηραιΐΓηεη.1 

δίιηΐΐ Ηε 3 εοηίίηυοιίδΐγ ηκιηηε8 οοηΐΓοΙ δίηίίοη. 

Π 3 3 Ιη 388ιίίοη, Γογ θ 3 ίε β οΐ 7 Β ογ 3« εοηίτοί οί ρΓορυΙδίοη οιηΙ Γη3ηοευνηη 8 38 ννεΐΐ 

ίοηοΐϊοηδ ΓείεΓτε8 ΙΟ ίη ) 1 . 3.1 άβΐΐ 1 » ρΓονΐ8ο8 ιη & δίβίιοη ουίδΐ8β ί8ε ορβηιίιη 8 οοΓηρΜίηιεηί 8υε 

δίΒΙίοηδ δΜΙ Ηίΐνβ 8ΐΓεεί οοηυπυηίοβίΐοη ννίί8 ίΗε ορεΓ3ίίη§ οοΓηρηΠιηεηΙ μΛιοΗ ^11 Ηε «ι 

εοηίϊηυουδίγ Γη3πηε8 εοηίτοί δίηίϊοη. 


11.4 ΑΙαππ δ>χΙειτι 

114 1 ΑΙαπη δγδίεπίδ δΐ,αΐΐ 8ε Ρ ΓονκΙε8 μΛπΛ *ηηοηηοε Λ Λε απΑΐ εοηΐτοΐροδΐίΐοη, 8γ νΐβυβί «ηά 
1ιώ81ε ηιεηηδ ηΐδΐίαηεί,οηδ ογ ηηδαίε εοτκΐϊίϊοηδ. ΑΙαπηδ βΗϊΙΙ 8ε ητΕ.ηΟιηειΙ υηίιΐ ΐΚεγ βκ -«Ρ ^ 
3 ηίΪε“ .ηΜοοδ οί ίη8ίν,8ο3ΐ αίαπ,δ *β!1 ™ίη ηηΗΙ ίΗβ ίαοΐί Η*δ 8εεη οοΓΓβεί*, 

11ιε 3ΐαπη βΗβΙΙ ηυίοπ^Μγ τεπεί ίο ίΗε ηοπηηΐ ορεΓ3ίίη 8 εοηεΐιί.οη. ΙΓ πη ηΙμπι Ηββ 8εεη 3εεερίε8 
οεοιίΓδ" 8είοτε ίΗε &* » «0ΙΪ&8, «* -8,81ε *η8 νΜ ύ*π» Λ« ορα* 

3§αιη. Λΐ3πη δγδίεπίδ δΗβϋ ίηεατροΓηίε 3 ίεδΐ ίβείΐϊίγ. 

114 1 1 ΒηιεΓβεηεγ «Ιηπηδ 8 ,νιη 8 ίΛΐίοη οί εοηώί,οηδ ΜφΐΐπηΒ -^οη δΚ 3 11 8ε 

8ίδΐίηείί.νε ηη8 ίο ίΐιΐΐ νιε%ν οί ετενν ηιοηι8ετδ ίη 18ε σρβπιώιε οοτηρηΠηιεηΙ, αη8 δΗαΙΙ 8ε ριονκία ογ 

ίΗε ίο11ο\νίη§: 

.1 ηεΐίνηΐίοη οίϋ ίΪΓε-8είεείίοη δγδίετη; 


.2 Ιοί»! Ιοδδ οί000031 εΐεείπεηΐ δηρρίγ; 


.3 ονετδρεε 8 οί ηΐδίη οη^ιηοδ: 

.4 ( 8 επΏ 3 ΐ Γυπ 3 'Λ , ;ιγ οί πηγ ρειτηαηεηίΐγ ϊηδίϋ11ε8 ηϊο 1 ίε 1 -θ 38 ηιίηπι 8 αίίειγ. 


11.4.1.2 ΑΙηπηδ ννηΐι 3 νίδυηΐ άίδρίηγ 8 ίδίίηεί ίϊοητ ίΗηί οί 3 ΐ 3 ποδ Γείεη-εά ίο 
ίη 8 ίθ 3 ίε οοηθϊϋοηδ Γεςιπηιΐΰ αείίοη ίο ρΓενεηί 80^383800 ίο αη υηδδίε εοηάιίιοη. 

ρΓονϊ8β8 Γογ 3ί Ιεβδί ίΗε ίο!1ο\νίη§: 


ίη 11.4.1.1 δ8α11 
ΤΚεβε δΗαΙΙ 8ε 


.1 εχεεε8ιη Ε (8ε 1ίηιίΐίη 8 νηΐοε οί ηηγ εηιίί, ηιαεΚίηεο' ογ δγδίεπτ Ρ™είεΓ οί8εΓ (8αη 
εη 8 ίηε ονβΓδρεε8; 


.2 ίηϋοΓε οί ηοιτηηΐ ροννεΓ δηρρίγ ίο ρο\νεΓε 8 8ΪΓεείΐοη3ΐ ογ ίπηι εοηίτοί 8 ενϊεεδ, 
.3 ορεΓΒίΐοη οί αηγ αοίοηταΐίε 8 ί 1 §ε ροτηρ; 
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.4 ίβίΐιιτβ οΓεοιηρβδδ δγδίεηι; 

.5 1ο\ν Ιενεί οΓ 3 ίίιεί ΐαηΑ; εοηίεηίδ; 

.6 Ηιεί οίΙ ί3ηΙί ονβΓ0ο\ν; 

.7 εχΐϊηείϊοη οί δί<1ε, ηΐ3δΐ1ΐ63^ ογ δίεπι η 3 νϊ§ 3 ίίοη Ιϊ^Ηΐδ; 

-8 Ιονν Ιενεί οΓ εοηίεηίδ οΓ 3 ηγ «υΜ ΓεδεΓνοΐΓ ίΗε εοηίεηίδ οΓ νΛΜι 3 τε εδδεηίίαΐ Γογ ποπμ] 
ΟΓ&ίϊ ορεπίίίοη; 

.9 Γ 3 Πυτβ οί ζηγ εοηηεείε<1 εΐεείηεαΐ ροννεΓ δοιίΓοε; 

.10 Γ 3 ι1υτε οί 3 ηγ νεηΐιΐβΐίοη Γαη ιηδ&Πεά ί ΟΓ νβηϋΐ&ϋης δρ 3 εεδ ϊη ννΊιίεΗ ίηί! 3 ιηηι 3 Η1ε 
ναροιίΓδ ηι 3 γ αεευηιυ1 3 (ε; βικί 

.11 <1ίεδε1 εη^ϊηβ ϋιεί Ιίηε ΓυϊΙατε 3 δ ΓεςιιίΓειΙ Ον 9.4.2. 

11-4.1 3 Αυ «πώ* ι«,υϊι«1 Ογ 11.4.1.1 αηά 11.4.1.2 δΗπΙΙ Ηε ρΓονίίΙετ! 3 ί «11 δ^ίίοηδ αί ννΗ,εΗ 
εοηίΓοΙ ηιηεΐιοηδ ηΐ3γ 0ε εχεΓεϊδείΙ. 

Ί.4.2 ΤΗε αΐκιη δγδίεηι δΗαΙΙ ιοεεί 3 ρρ Γ ορη 3 ίε εοηδίηιείιοηαΐ «η<1 ορεπκΐοηβΐ Γεςυί Γ εηιεηί8 Γογ 
Γ ε^ιιίΓεΟ 3 1 3 πηδ. 


11.4.3 Εςυιρηιεηί πιοηιύοηη^ ίΗε ρ^εηβεΓ, εατ^ο αηά ηωεΗϊηεΓγ δραεεδ Γογ ίΪΓε 3Ι κ1 ίΐοϋώηε δΗαΙΙ 
«ο Γ 3 γ 38 ΐδ ρΓ3εΙις 3 01ε, ίοιτη 3 η ίηίε§Γ3ΐε4 δυΗ-εεηίΓε ίηεοιροπιΐίηβ ηιοηΐίοπηβ αηά 3 οίϊν 3 ίίοη εοπίτοί 

οι 311 εΓηε^εηεγ δΐΙϋ 3 Ιιοηδ ΤΗΐδ δυΟ-εεηΙιε ηιαγ ΓβςιιίΓε ΓοεΟΒαΛ ίηδϋπιηιεηΐαίϊοη Ιο ηκίιαιίε ίΗαί 
3 είιοπ5 ιηιΐιαίειΐ (ι 3 νε Βεεη ίίιΙΙγ ίΓπρΙετηεηίείΙ. 


11.5 δ«Γείγ δγδίειη 


11.5.1 ννΐιετε αιταηβεηιεηΐδ ατε ίΐίίει] ίο Γ ονειτΐ(1ίη § 3 ηγ ααίοηιαίΐε «ΗιιΚίοννη δγδίεηι Γογ ίΗε πμιιι 
ρΓοραΙδ,οη ιη 3 ε1ηηε«7 ίη ^ΟΓ^ηεε νν,ίΗ 9.2.2. ίΗεγ δΗαΙΙ Βε δοείι 38 Ιο ρΓ εε1ϋ<ϊε ΙηαάνεΛεηΙ 
ορεκιίιοη. \νΐιεη 3 δΗυίίϊοννη δγδίεηι ΐδ αείίναίείΐ, 3 η αικΙιΟΙε αηΟ νϊδΐι 3 1 3 | 3 πη δΗ 3 11 Οε είνεη αί ίΗε 
εοηίτοί δί 3 (ιοη αη4 ιηε 3 ηδ δΗαΙΙ Οε ριονκίεά ίο ονειτκΐε ίΗε αυΐοπιαίΐε δΗιιΚίοννη εχεερΙ ίη'εαδβδ \νΗο Γ ε 
ίπείε ΐδ 3 πδΐί οί εοηιρίείε ΟΓείϋοΙοννη ογ εχρίοδίοη. 


* 


Κεί€Γ ίο Ιΐιε €οάζ οη Α|*πηδ αηι! Ιηίϋοί,ΐοΓδ. 1995.αίίορίείΐ Βγ ΙΗε Οπ>αηίζί.1ιοη Βγ ι^ΙΐΛίοη Λ.830(19). 



<:ηλρτεκ η 


ΕΕΕ€ΤΚΙ€ΑΕ ΙΝ8ΤΑΕΕΑΤ10Ν8 
ΡΑΚ Ι Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


12.1 ΟβηοΓ»! 

12.1.1 Ε1εΟτίε3ΐ ϊηδΐ3ΐ1αίίοηδ δΗαΙΙ 6ε δΐιεΗ ΐ6 3 ί: 

1 Μ εΐεοίηεαΐ 3 υχι1ίατγ δετνίοεδ ηεοεδ53ΐγ ίοΓ ηι 3 ιηί3ίηίη § ώε α»Α ίη ηοππηΐ ορεΓ3ίιοη 
3 ηά 636ίί361ε εοηάιίίοηδ ννίΐΐ 6β εηδυτεί! \νίί1ιοιιί Γβεοατδβ (ο «ιβ ειηεΓ Ε βηεγ δοαιεε οί 

εΐεείπεηΐ ροννβΓ; 

.2 βίβΟπεβΙ «ανία» εδκεηίί 3 1 Ιογ δ 3 ίείγ \νί11 6ε βηδίίΓΟί! ΐΗΐίΙβΓ νϋΐίοιίδ ετηετ^εηεγ 
εοτκΐίΐίοηδ; αητί 

.3 ΐ6ε δϋίεΐγ οίρ 3 δδεη Ε εΓδ, εΓενν 3π(1 0Γ 3 ί( Γγοιπ εΐεοίτίεπί 1 ι3Ζ3Γ(1η ννΐΐΐ 6ε επχυΓεά. 

ΤΙιε ΡΜΕΑ δΗαΙΙ ίηείικίε ίΗε εΐεείπατί δγΛατη, ΙαΙοηα ίηίο 3 οοο«ηί 16ε είϊεείδ οί ε1εεΐήε3ΐ &ι!υτβ οη 
,Ηε δγδίειηδ 6ειη δ δαρρίίετί. 1η ε 3 δε* «Ιιβκ &οΐΒ α«η οεαη νιπΛουί ^ <Μ**Α ώπης Με 
Λβ< * 5 οη ί6ε ίηδΐ 3 ΐΐ 3 ΐνοη 5 , ϋκ 3 η 3 ΐγδίδ δΗαΙΙ ί^ε .ηίο 3εεοιιηΙ ί6ε ροδδΐ6ι1.1γ οί Γαηΐίδ οεειππη^ 

χίηιιιΐΐίΐηεοιίδΐγ ογ οοηχεειιίϊνεΐγ. 

12.1.2 Πκ εΐεείηεηΐ δγδίεηι Μ 6ε όεδί Ε ηε<Ι 3 ηά ίηδίαΙΙετΙ «ο ίΚαί ϋαε ρπ*Λϋϊ1γ οί Λε οβΑ 6είη Ε 
&1 Γϊδίί οί ίαϋϋΓΟ οί3 δει-νίεε ίδ εχΡεητεΙγ ΓεηιοΙε. 


12.1.3 \¥6εΓ0 Ιοδδ οί ρ 3 Γίιευΐ3Γ βδδεηίιαΐ δεΓνίεε τνουΜ οαιιχε δειϊοοδ ηδΚ ίο Ιΐιε επαΛ, Ι^ε 86Γνιε6 
δΐιβίΐ 6ε ίε<1 6ν 3ί Ιθ38ί ί\νο ίη(Ιερεη<Ιεηί οίιχωΐδ ίε<1 ίη δΐιείι α \ν 3 γ ΙΗ3( ηο δΐη Ε 1ε ίαιΙοΓε ιη ΐ ε 
ε1εείτίθ3ΐ δαρρίγ ογ <1ΐ8ΐη6ιιΐίοη δγδίεητχ ννοαίίΐ χιίΐεεί 6οίΗ δαρρΗοδ. 

12.1.4 Ύ6ε δβευπη Ε 3π· 3 η δ ειηβηίχ ίοπ Ηοβνγ ΐ**». 1β · «*™“« ΐ2 * 0Γ ^ ηεΠ6δ ’ δΚα,1 ’ α5 Γ&Γ 3δ 
ρΓ3είϊθ361ε, ρΓενεηί εχεεδδίνε ηιονειηεηί ι]υτίη Ε ί6ε 3θοεΙεΓ3ίϊοηδ (Ιιιε ίο Ε Γοαηώη Ε ογ εοΐΐΐδίοη. 

12.1.5 Ρτεεβιιΐίοηδ δΗαΙΙ 6ε χαίεη Ιο ηιίηίηιίδο ΗχΕ οί δαρρίιεδ ίο Οδδεηΐΐαΐ 3η<1 ετηεΓ Ε εηεγ δειχ'ΐοβδ 
6είη Ε ϊηίεπ-υρίεά 6γ ί6ε ίηβίΙνεΡεηΙ ογ 3 εεκ1εηί3ΐ ορεηίη Ε οί δ\νίίε6εδ ογ είΓεαιί-6Γε3ΐίεΓ3. 


12.2 Μαΐη χοοι-οε οί εΐεείχΐεηΐ ροννεΓ 

12.2.1 Α Γηβίη δοιίΓεε οί εΐεείπτχι! ροτνετ οί δΐιίΐϊειεηί ωρβαίγ ίο δΐιρρίγ 311 ΐΗοβο δβτνια» 
ηιεηίίοηείΐ ίη 12.1.1 δΗαΙΙ 6ε ρΓονκΙεεΙ. Τ6ε Γηαιη δοαΓεε οί εΐεοίτίεπί ροχνεί δΗαΙ! οοηδίδί οί αί 1ε3δί 

ίν,Ό Ε εηεΓ3ίίη Ε δοίδ. 


ΚοίεΓ το Λε ΓοοοηιιηβικίΛΐίοπδ ριώΙίδΗοί! 6γ ί6ε ΙηίβΓηΛΐοΜΐ ΕΙεατοΤεοΙτηίεΕί Οοπιβιβηοι» πητί, ίη 
ρίΐτιίοιιΐϋτ, ΡυΕΙΐεαίίοη 60092 - Ρ.ΙεοΙΓίοοΙ ΙηχΟΐΙαΤίοηδ ίη 86ίρδ. 



12.2.2 ΊΗε οβρβεΐίγ οίίΗεββ 8 εηεΓ3ίίη 8 δείδ δΗπΙί 6ε 8ΐιεΗ ιΗ 3 ί, ί η ίΗε ενεηί οίαηγ οηε εεηεΓβίιηε δεί 
6ειη 8 δίορρεά ογ 1αι1ιη δ ιγ %νι!1 δΚΗ 6ε ροδδΐΜε (ο δυρρΙγ ίΗοδε ββΓνίεεδ ηεεεδδαιγ ίο ρτονίτΐε ίΗε 

ΙΐηΓΓΓ ,Γκ “ οηί 5 ρ 7ί ίοη “■ “**· μμ™» «"*»& ΟΓ 

ιηε1ιΙίΐ6 31 ** ■**■* «π*» ίοτ εοο!οη § , Ηε3ΐίη 8 , 
αοιηεδϋιε Γείη§εΓ3ίιοη, ηιεοΐι^ηιεαΐ νεηίιίαίίοη, ί»η<3 δίΐηίίαιγ αη<] β-εδΗ \ν3ΐετ. 

ϊείνΐο ΓΕΤΤ θί Τ "Τ οί *'*“*”* Ρ 0λνβΓ ^11 6ε δηεΗ ίΗαί ίΗε δετν,εεδ 

““ * "" “ 5 * ^ *“* - *«**» * «» ρΓορυΙδϊοη 

12.2.4 Ιη ζάόιύοη, ΙΗε 8 εηεΓ 3 ίιη 8 δείδ δΗηΙΙ 6ε δυεΗ 3δ ίο εηδυτε ΐΗαί, νν,ίΗ 3 ηγ οηε βεηεΓαίοτ ογ ίίδ 

Λε” εΐ^είτ!^ 6 ^ Ρ °^ Γ ^ θί ϋρεηΐ1,οη > ΐΗε κηΐ3ίηιη δ 8βηβτ3ίΐη 8 δβί δΚηΙΙ 6ε ε 3 ρ 3 61ε οΓ ρτονκ1ίη Μ 
ώε εΐεείπεαΐ «βτνκ» ηεεεδδ3Γγ ίο δίαΠ ίΗε ηΐΕΐη ρπορυΐδίοη ρΐαηί ίτοτη άεζά οπ ,β εθ η4ίΗοη ΤΗε 

επιετβεηεγ δοηίεε οί είβείπεηΐ ρο^νετ πιαγ 6ε α 3 ε<1 Γογ ίΗε ραηροδε οΓ δί 3 ,Ρη 8 Γγοπι 3 ώχά εταίΐ 
ε ηάιΐκπι ιί ιίδ ε 3 ρ36ι1ιίγ' ειίΗβτ 3 1οηε ογ εοπιΗ.ηείΙ νάΛ Ι6αί οΓ 3 ηγ οίΗετ δουτεε οΓ ε1εείηε 3 1 ρο \νε Γ η 
δυίίϊειεηί ίο ρίονκίε 3ί ΙΗε 83ηιε ίϊηιε ί6οδε δετνιεεδ Γβηΐϊϊτβϋ ίο 6ε Ρ Γονί<1ε4 6γ 12.7.3.1 ίο 12.7.3.3 ογ 
12.7.4.1 ίο 12.7,4.4 ογ 12.8.2.1 ίο 12.8.2.4.1, 38 3 ΡΡ Γορπ3ίε. 

12.2.5 \νΗετε ΐΓαηδίοτηιεΓδ εοηδί.ίηίε 3 η «μιΙηΙ ρβτί οί ίΗε εΐεείτίεηΐ «ορρίγ δγδίετη τεφητεί) 6γ 

*^ 2 8 2 ’ 5Υ8ΐί,Π 8,1311 1)6 80 ΆΓΠ>η ^ ά 35 ι ° *»*«* ^ δηιηε εοηίίηυίίγ οί δυρρΙγ 38 » βΜ 


12.2.6 Α ηιηίη εΐεείπε Η 8 Ηίίη 8 δγδίειη *ΉιεΗ δΗηΙΙ ρονκίε ϋΙιτηίηΒίιοη 0ΐΓοα 8 Ηοηί ί6οδε ρ 3 Γίδ οί ίΗε 
επίίΐ ηοτηΐίΠγ 3εεεδ8ΐ61ε ίο 3ΐκ1 ϋδείΐ 6γ Ρ 3δδεη 8 εΓδ αηά ετε\ν δΗαΙΙ 6ε δηρρΗεί! Γγογγί ίΗε ηΐ 3 ίη δοητεε 
ΟΙ Θΐ&ΟίΠΟΗΐ ρον^βΓ. 


12.2.7 ΓΗε 3ΓΓ3η 8 ειηεηΐ οίίΗε ηιηϊη εΐεείτίο Η 8 Ηίϊη 8 δγδίεηι δΗ 3 11 6ε δυεΗ ίΗβΙ 3 ΙΊτε ογ οίΗετ ε 3 δΐΐ 3 ΐίγ 
δραεεδ εοη 3ΐηιη 8 ί ε ειηει 8 εηεγ δουτεε οΐ εΐεείπεαΐ ροχνετ, αδδοείαίβίΐ (Γ3ηδίοπϊΐίη 8 εαιιίριηεηΐ ϊί 

3ηγ, ίΗε εηιεΓ 8 εηςγ δ\νίίεΗ6ο3Γ(1 3 η(1 ίΗε επΐ6Γ 8 εηεγ Η 8 Ηηη 8 δ\ν1ίεΗ6θ3Γ(1 \νι!ί ηοί ΓεηϋεΓ ϊηορεΓβί’ΐνε 
ίΗε ηΐ3ΐη εΐεείπε 1ί 8 6ΐίη 8 δγδίεηΐδ ΓεςηΐΓε<1 6γ 12.2.6. 

12.2 . 8 ,^ 116 ™ αΐη δ^ΊίΛΗοίΐΓίΙ 8 Ηλ 11 6ε 5 ο ρίβεεϋ Γείηίϊνε ίο οηε πί 3 ιπ 8 εηεΓ 3 ίΙη 8 δίΗίϊοη ίΗβί, 35 ίητ 38 
Ρ Γ3είιε 3 61ε ; ίΗε ιηίε 8 η1γ οί ίΗε ηοπηηΐ εΐεείπεαΐ δηρρίγ ηΐ 3 γ 6ε ηίίεείείΐ οηΐγ 6ν 3 ίϊ Γ ε <» Γ οίΗετ 
ΟΗδοαΙίγ ιη οηε δραεε. Αη βηνίΓοηπιεηΐηΙ εηεΐοδητε Γογ ίΗε ηΊ 3 ΐη δ\νίίεΗ6ο3Γ(1, «ηεΗ 38 ηιηγ 6ε 
ρτονκίεα 6γ ίΗε ίοηεΗιηειγ εοηίτοί τοοηι 8ίίυ3ίε4 ΝνιίΗτη ίΗε ηΐ 3 ΐη Ηοηηϋητίεδ οί ίΗε δρηεε, δΗηΙΙ ηοί 
6ε εοη5Ϊ(ΐ6Γε(1 38 8ερ3Γ3ίίη 8 ίΗε δννίίεΗ6θ3Γ«1δ ίτοπι ίΗε 8 εηεΓ 3 ίοΓδ. 

12.2.9 ΊΗε ηιαιη 6ϋ86 3 Γ 5 δΗ 3 ί1 6ε δυΗίΙίνίίΙεΗ ίηίο αί 1ε3δί ί\νο ραΠδ ΝνΗίεΗ «Η&11 6ε εοηηεείειΐ 6γ 3 
είΓοηιΙ-Ητε^εΓ ογ οίΗετ ηρρΓονετ! ηιεηηδ. 8ο ί 3Γ 38 ΐδ ρταείΐοηΠΙε, ίΗε εοηηεείίοη οί 8 εηεΓ 3 ίίη 8 δείδ 
3η<1 3ηγ οίΗετ ^ Ρ Ιιε3ΐεί1 οςηιρηιεηί δΗηΙΙ 6ε ε^υπΗγ ίΙίνι6«Ι Ηείννβεη ίΗε Ρ 3 Γί 5 . Ρογ ε 3 ίο 8 οΐΛ' Β εταίΐ 

ε 3 ε1ι Ρ 3Π οί ίΗε ιωιη 6 α 5 63Γ8 χνΐίΗ ίίδ 3δδοεί 3 ίοίΙ βεηεταίοΓδ 5 Η»]| 6ε ζπζη&ά Ιη δεραταίε 
εοΓη Ρ 3Γίηιεηί8. 


12.3 ΕηιεΓ 8 εηεγ δουτεε οί εΙεείΗε»! ροννετ 

12.3.1 Α δεΙί-εοηΐ3Ϊηει1 εητετρεπεγ δοητεε οίεΐεοίπεπί ροννετ 5 Η 3 11 6ε ρτονίίΐείΐ. 

12.3.2 ΤΗε εηίετ 8 εηεγ δουτεε οί εΐεείπεαΐ ροννετ, 388οεΪ3ίείΙ 1τ3ηδίθΓηιίη 8 εςυφιηεηί. ίί αηγ 
ίτ3ηδΐίιοη3ΐ δουτεε οί εηιετ^εηεγ εΐεείπεαΐ ρονγβΓ, βτηοι^βηογ 8^ίίεΗ6θ3Γί1 3 η6 βτηεΓ 8 εηεγ 1ί 8 Ηίίη £ 






δχνϊίεΗΗοατίί «Ηαΐΐ Ηε Ιοεαίεά αΗονε ίΗε χνβΙβΗΐηε ΐη ίΗε Ηηαΐ εοηώίϊοη οΐ <ΐ3πχα 8 ε 38 τεΐοπ-εί! ίο πι 
0 ΐΐ 3 ρί€Γ 2, ορεΓαΗΙε ΐη ίΗαί εοηίϋΐίοη αηϋ ΓεαθΐΙγ αεοεδδΐΗΙε. 


12 3 3 ΤΗβ Ιοεαίΐοη οί Λε επχεΓ 8 εηεγ δοιχχεε οΓ εΐεείπεαΐ ροχνεΓ αηά ^δοααίε^ (Γαηδίοπηιη 8 
εϋίΐΐρηχεηΐ. ΐί αηγ, ίΗε ίΓαηδΐί.οηαΙ δοιτεε οί επχεΓ 8 εηεγ ροχνεΓ, ΙΗε επχεΓ 8 εηεγ δχνχΗΛΗοαΓύ αηά (Ηε 
ειηεΓ 8 εηεγ εΙεοίΗεαΙ Ιΐ 8 Ηίΐη 8 δχνιίεΗΗοακΙδ ΐη κΐαίΐοη ίο ίΗε ηχαιη κουτεε οί ε εείηεαΐ ρο^εΓ 

«<Μ «οΛμ» εςυίρηιβηΐ, ίί «*, Μά «* «*» «"Μ*™”· «Μ·*»* “ 

«Μ ΟΓ οίΚεΓ εαδίχαίιγ ΐη δραοβδ εοηίαϊηϊη 8 ίΐιε πμιπ δοηχεε οΐ εΐεείπεαΐ ρο*», 388οε.3ίεΰ 

1ταηδίθΓπχΐη 8 εψχΐρχηεηΐ, ΐί ηηγ, αηχΐ ίΐιε ιηαΐη δχνίίεΗΗοαίΐΙ ογ .η αηγ ^αεΗ.ηειγ δραεε χνι 
ϊπΙεΓ&Γε χνΐίΗ ίΗε δίχρρίγ, εοηίΓοΙ, αηχΐ (ΙΐδίηΗυΐίυη οί εηχεΓ 8 εηεγ εΐεείηεαΐ ροχνεΓ. Αδ Γατ αδ 
ρΓαείίεαΗΙε, ίΗε δραεε εοηίαΐηΐη 8 ίΗε ετηεΓββηογ δοιχτεε οί εΐεείπεαΐ ροχνεΓ. αδδοααίοά ίΓαηδ1οπηιη 8 
εαιχιρχηεηί ΐί αηγ, ίΗε ίταηδϊίΐοηαΐ βουή* οί εηχετ 8 εηεγ βίεοίπεαΐ ροχνεΓ αη<3 ίΗε αηβτββηεγ 
δϋήϊεΗΗοαπΙ 51x311 ηοί Ηε εοηίΐβΐχοηδ ίο ίΗε ΗοιχηάαΓΪεδ οί ίΗε πχαΐη ηχαεΗιηετγ δρηεεδ «γ «κμ «Μ 
οοηί 3 ΐηίη 8 ίΐιε ηχαιη δοχίΓεε οί εΐεείπεαΐ ροχνεΓ, αδδοααίετί ίΓαηδίοπη.η 8 εφχιρπχεηί, ΐί αηγ, ογ ΙΗε 

Γηαΐη δχνΐίεΗΗοαπΙ 


12.3.4 ΡΓον.εΙείΙ ίΗαί δυΐίαΗΙε ηχεαδϋΓεδ 3Γε ϊαΗεη ίθΓ 8αίε 8 ιχαπ1ΐη 8 ΐπΓίερεηάεηΙ αηε^εηεγ ορειαίΐοη 
υηιΙεΓ αΐΐ εΪΓΟίιπχδίαηεεδ. ίΗε εηιεΓρεηεγ ρεηεπχίοΓ. ΐί ρΓονΐύείΙ, ηιαγ Ηε 1X58(1 εχεερίιοηαΐΐγ, αη ογ 
δίχοτΐ ρεποίΐδ, ίο δηρρίγ ηοη-εηχεΓβεηεγ ατειπίδ. 

12.3.5 ΟΐδίτΐΗιχίΐοη δγδίεηΐδ δίχαΐΐ Ηε 50 απ·αη 8 ε<1 ίΗαί ίΗε ίεεϋεΓδ Ιϊοηχ ίΐιε ηχαΐη από εηχε^εηογ 
δοιχΓεεδ αχέ δεραΓοίεά ΗοίΗ νεηΐεαίΐν Άηά Ηοηζοηίαΐΐγ 38 χνκίεΐγ 38 ρΓαείίεαΗΙε. 

12.3.6 Πιε εηχεΓ 8 εηεγ δοιτεε οί εΐεοίτΐεαΐ ροχνετ ηχαγ Ηε εΐίΗετ α 8 6ηεΓ3ίοΓ ογ αη αεειχηηχΙαίΟΓ 
ΗαίίεΓγ. χνΗΐεΗ δΐιαίΐ εοιηρίγ χνιίΐι ίΗε ίο11ο\νίη 8 : 


I \νΗεΓε ίΗε εΓηεΓ 8 εηεγ δοιίΓεε οί εΐεείηεα! ροχνεΓ ΐδ α 8 εη6ΓαίθΓ, ΐί δΗαΙΙ Ηε. 

II (ΐπνεη Ηγ α δΐιΐίβΗΙε ρππιε ιηονεΓ χνΐίΗ αη ΐηίίερεηίίβηΐ δΐιρρίγ οί Ηχεί Ηανΐη 8 α 
ίΙαδΗροϊηί χνΙιιεΗ τηεείδ ίΗε ΓεςιιίΓεχηεηίδ οί 7.1.2.2: 

1 0 δίαπείΐ αυίοχηαΐΐεαίΐγ ιιροη ίαΐΐυχε οί ΙΗε εΐεείτΐεαΐ δίχρρίγ ίτοηχ ίΗε ιηαΐη δοιχηοε οί 

εΐεείτϊεαΐ ροχνεΓ αηχΐ δΗαΙΙ Ηε ααίοηιαίίεαίΐγ εοηηεείεχΐ ίο ίΗε επιβΓ 8 εηεγ 
δχνΐίεΗΗοακί ΤΗοδε δεΓνΐεεδ τείειτεχΐ ίο ΐη 12.7.5 ογ 12.8.3 δΗαΙΙ ίΗεη Ηε 
(ταηδίεπειΐ ίο ίΗε εχηεΓ 8 εηεγ 8 εηεΓ3ίίη 8 δοί. ΤΗε αυίοηιαίιε δί3«ιη 8 δγδίεηχ »η<1 
ΙΗε εΗαΓαείεΓίδίΐε οί ίΗε ρπιτχε ηχονεΓ δΗαΙΙ Ηε δΐιεΗ 35 Ο ρεππιί ΙΗε εηιεΓ 8 εηεγ 
8 εηεΓαίθΓ Ιο οαπγ ΐίδ 1υ!1 ταΐεχΐ Ιοαά αδ χμιΐεΐίΐγ αδ ΐδ δαίε αηχΐ ρΓαείΐεαΗΙε, δαΗίεεί 
ίο 3 ηιαχιηχιχηχ οί 45 «εεοηόδ; αηϋ 

13 ρΓονΐ<1ε<1 χνΐίΗ 3 ίτ 3 ηδΐΙΐοη 3 ΐ δουΓεε οί εηχεΓ 8 εηεγ ε1βείπε3ΐ ροχνεΓ αεεοπ1ιη 8 ίο 

12.7.5 ογ 12.8.3. 


.2 \νΠετε Ηε εηχεΓ 8 εηεγ δοοΓεε οί βίεείπεαΐ ροχχεΓ ΐδ αη αεειιπχιχΙαίοΓ ΗαίίβΓγ, ΐί δΗαΙΙ Ηε 
εαραΗΙε οί: 

.2.1 εαιτγΐη 8 ίΗε ειηεΓ 8 εηεγ εΐεείτΐοαΐ Ιοαχΐ χνΐίΗοιιί ΓεεΗαΓ 8 ίη 8 χνΗίΙε ηιαΐηίαΐηίη 8 ΙΗε 

νο1ία 8 ε οί ίΗε Ηαίίει-γ τΗΓουαΗοαί ίΗε (1ΐδε1ιαΓ 8 ε ρεΓΪο<1 χνΐίΗΐη 12% αΗονε ογ Ηείοχν 

ΐίδ ηοιηίηαΐ νοΙία 8 ε; 
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.2.2 3υίοηΐ3ΐίθ3ΐ1γ εοηηεείίη§ Ιο ίΗε εηιεΓβεηεν δχνϊίοΗΗοβκ! ίη ίΗε ενεηί οί ίβίΐυτβ οί 

ίΗε Γηβιη δοιιτεε οί εΐεεΐτίεβΐ ροχνετ; 3ΐκ1 

.2.3 ίτητηε<1ί3ίε1γ $υρρΙγίη£ 3ί Ιεαβί ίΗοδε δετνίεεδ δρεείίϊεΗ ίη 12.7.5 ογ 12 8.3. 

12.3.7 ΤΗε εΐ7ΐετ§εηεγ δχνίΙεΗΗοαπΙ δΗπΙΙ Ηε ίηδίβΐΐείΐ 38 ηε3Γ 38 ίδ ρτ3είίε3Η1ε ίο ίΗε εηιετ^εηεγ 
δοιιτεε οί ε1εείπο3ΐ ροχνετ. 

12.3.8 \ΥΗετε ίΐιε εηιετ^εηεγ δοιιτεε οί εΐεοίπεβΐ ροχνετ ίδ 3 §εηετ3ΐοτ, ίΗε επιεΓ^εηεν δχνίίεΗΗοβπ! 
δΗ3ΐ1 Ηε 1οο3ίε(1 ίη ίΗε 83τηε δρβεβ οηίεδδ Λε ορβΓ3ίίοη οί (Ηε επιετ^επεγ δχνίίεΗΗθ3Γ(1 χνοιιΜ ίΗετεΗγ 
Ηε ϋηραίτείΐ. 

12.3.9 Νο 3εευιηιιΐ3ΐθΓ Ηβίίειγ ίίίίε<1 ίη αεεοκίΕηεε χνίίΗ (Ηίδ δεείίοη δΗπΙΙ Ηε ίηδί3ΐ1ε<1 ίη ΙΗε δατηε 
δραεβ 38 ίΗε ειηεΓ§εηεγ δχνίίεΗΗοαπ! Αη ίηιϋεαίΟΓ δΗβΙΙ Ηε τηουηίεχΐ ίη 3 δΐιί&ΗΙε δρβεε 3 ί (Ηε επιή'δ 
ορεπιίϊη^ εοΓηραΓΐτηεηΙ ίο ίηώεβίε χνΗεη ΙΗε Ηβίίεηεδ εοηδίίίυίίη^ είίΗετ ίΗε εΐϊίετ^εηεγ βουτεε οί 
εΐεείπε»! ροχνεΓ ογ ίΗε ίπιηδίίίοηαΐ δοιιτεε οί εηιει^εηεγ εΐεείηεβ! ροχνεΓ τείεττειΐ ίο ίη 12.3.6.1.3 ατε 
Ηείη^ <1ίδεΗ3Γ§ε(1. 

12.3.10 ΤΗε ειηεΓ^εηεγ 8\νίίεΗΗθ3Τ(1 δΗβΙΙ Ηε δΐιρρίίειΐ (3ιιπη§ ηοπηαΐ ορετ 3 ίίοη {τοτη ίΗε πιβίη 
δχνίίεΗΗοαπ! Ηγ 3η ίηίετεοηηεείοΓ ίεεόετ χνΗίεΗ δΗβΙΙ Ηε ΒάεςιΐΒίεΙγ ρΓοίεείεΟ 3 ί ίΗε ηχπίη δχνίίοΗΗθ3Γ<3 
3§3ίηδί ονετ1θ3<1 3ΐκ1 δΗοτί είτειιίί αηίΐ χνΗίεΗ δΗπΙΙ Ηε (Ιίδεοπηεείείΐ αιιίοητιαΙίεΒίΙγ 3 ί ίΗε ετηετβεηογ 
δχνίίεΗΗοαπΙ υροη ίβϊΐυτε οί ΙΗε ηΐ3ίη δοιιτεε οί εΐεείηεα) ροχνετ. \νΗετε (Ηε δγδίετη ίδ 3ΐτ3η§ε(1 ίοι 
ίεεάΗαεΗ ορετΗίίοη. ίΗε ϊηΙεΓεοηηεεΙοΓ ίεεΟετ δΗπΙΙ αΐδο Ηε ρΓοίεείεά 3ί ίΗε εηιετ^εηεγ δχνίίεΗΗοηπΙ 3 ί 
Ιεαδί 3£3ίηδί δΗοτί είτειιίί. ΡΒΪΙυτε οί ΙΗε εηιετ§εηεγ δχνϊΙεΗΗοατΗ, χνΗεη Ηείη§ υδειϊ ίη οίΗετ ίΗβη 3 η 
ετηετ§εηεγ, δΗηΙΙ ηοί ρυί 3ί ΓΪδΙε ίΗε ορεΓ3ίίοη οί ίΗε οτεΛ. 

12.3.11 Ιη οπίετ ίο εηδίιτε τεαΗγ αναίΙβΗίΙίίγ οί ΙΗε επιετ§εηεγ δοιιτεε οί εΐεείτίεβΐ ροχνετ, 
3ΐταη§εηιεηίδ βΗβΙΙ Ηε ηΐ3(3ε, χνΗετε ηεεεδδατγ, ίο (Ιίδεοηηεεί αιιίοιηαίίεβίΐγ ηοη-εηιετ^εηεγ είτευίίδ 
ίτοηι ίΗε ετηεΓ§εηεν 8\νίίεΗΗθ3Γ(1 ίο εηδίιτε ίΗ3ί ροχνετ δΗβΠ Ηε ΛνβίΙβΗΙε ίο ίΗε εηιετ§εηεγ είτειιίίδ. 

12.3.12 ΤΗε ετηετ£εηεγ §εηετ3ίοτ 3ΐκ1 ίίδ ρππιε ηιονετ αηΗ 3ηγ ειπετρεπεν βεειιτηοΐβίοτ Ηβίίετγ δΗΒΐΙ 
Ηε δο (1εδΐ£ηε<1 3ΐκ1 3ΐτ3η§ε<3 38 ίο εηδίιτε ιΗηΙ ίΗεγ χνίΐΐ Ηιηείίοη 3ί ΜΙ ταίειΐ ροχνετ χνΗεη ΙΗε ετηίΐ ίδ 
ιιρπ§Ηΐ αη<3 χνΗεη ίΗε εταή Η»δ 3 Ηδί ογ ίτίιηηιίη§ ΗεεοΓίΙηηεε χνίίΗ 9.1.12 ϊηε1ικ1ίη§ 3ηγ (Ι 3 ηΐ 3 §ε ε 3 δεδ 
εοηκί(1εΓεί1 ίη εΠαρίετ 2, ογ ίδ ίη αηγ εστηΗίηηίίοη οί 3η§1εδ χχ'ίίΗίη ίΗοδε Ιίιηίίδ. 

12.3.13 ν/Ηετε βεευτηιιΐΗΐοΓ ΗβΙίβτίεδ 3τε ιηδίβΙΙεΗ ίο δυρρίγ ετηεΓ§εηεγ δετνίεεδ, ρτονίδίοηδ δΗ3ΐ1 Ηε 
ηΐ3(1ε ίο εΗατ§ε ίΗετη ίη είίιι ίτοπι 3 τεΙίαΠΙε οη-Ηθ3η1 δυρρίγ. €Η3τ§ίη§ ίβείΐίίίεδ δΗαΙΙ Ηε δο ϋεδί§ηε<3 
ίο ρεπηίί ίΗε δυρρίγ οί δετνίεεδ, τε^απίίεδδ οί χνΗείΗετ ΗβίΙετν ίδ οη εΗ3τ@ε οτ ηοί. Μεαηδ δΗ 3 Η Ηε 
ρτονί(ίεεί ίο τηίηίηιίδε ίΗε τίδΗ οί ονετεΗ3Γ§ίηβ οτ ονετΗεΕίίη^ ίΗε ΗβΙίεηεδ. Μεαηδ ίοτ είΉείεηί 3 Ϊτ 
νεηίϊΐαίίοη δΗβΙΙ Ηε ρτονίίΐείΐ. 


12.4 δίβτίΐηΒ 3ΓΓ3η§εηΐ6ηίδ ίοτ εη»ετ§εηεγ §εηετ3ίϊη§ δβίδ 

12.4.1 Ετηβτ§εηεγ §εηετ3ίίη§ δείδ δΗαΙΙ Ηε εβρΒΗΙε οί Ηείη§ τεαΛΙγ δίΒΠεά ίη ίΗείτ εοΐίΐ εοη<ϋίίοη 3ί 3 
ΙεηιρεΓΒΐιιτε οί 0 ο ^. Ιί ίΗίδ ίδ ίηιρηιεΙίεβΗΙε, ογ ίί Ιοχν'ετ ίεηιρετβίυτεδ ατε Ιίΐίεΐγ ίο Ηε εηεοαηίετείΐ, 
ρτονίδίοηδ δΗπΙ! Ηε τηαίίε ίοτ ΗεΕίίη^ Ετταη^εηιεηΙδ ίο εηδίιτε τε3<1γ 8ί3τ1ίη§ οί ίΗε §εηετ3ίίη§ δείδ. 
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12.4.2 ΕαοΗ εηιεΓβεηεγ §εηεΓ 3 ίίη§ βεί δΗαΙΙ Ηε 8φήρρε<1 \νίίΗ δίαιίίη^ Ανίοεδ \νίίΠ 3 5ΐοτε<1 εηετ^γ 
οαραΗΗίίγ οί 31 1ε3δΙ ίΗτβε οοηδεειιΐίνε δίΗτίδ. ΤΗε δοιιτεε οί $ΙθΓβ<ί εηετ§ν δΗαϋ Ηε ρτοΙεείε<1 ίο 
ρτεοίικίε οηίιοαΐ άερίείίοη Ηγ ίΗε αιιΐοίηαίϊο δίατίίηβ δγδίεηι, υηίεβδ 3 δβοοικί ηι<1ερεη<3εηί ιηεαηδ οί 
5 ΐ 3 τίϊη§ ΐ$ ρΓονιιΙεά. Α δβοοηϋ δοιιτεε οί βηετ^γ 5 Ι 13 ΙΙ Ηε ρτονίάοά Γογ αη 3<ίώίίοη3ΐ ίΗτεε δίατίδ λνϊίΗίη 
30 Γηίη, ιιηίεδδ ιη3ηιΐ3ΐ $ί 3 Γίίη£ εαη Ηε <1ειτιοη5ΐΓ3ΐ6<1 Ιο Ηε εΓΓεείΐνε. 

12.4.3 ΤΗε δίοΓβό εηοΓ§ν δΗβΗ Ηε ηιβιηίαίηειΐ αί αΐΐ ίίηιβδ, 38 Γο11ο\νδ: 

. 1 ε1εοίηο3ΐ 3η<1 Ηγίΐταιιΐίο δίατίίη^ δγδίεηΐδ δΗδΠ Ηε τηαίηίαίηειΐ ίτοηι ίΗε εηιεΓβεηεγ 
δννίΐοΗΗοατίΙ; 

.2 εοπιρΓεδδεύ «ιγ 5ί3Γΐίη§ δνδίετηδ ιτιαγ Γιε ηηαίηίβίηεά Ηγ ίΗε ηιαίη ογ 3υχί1ίατγ εοηιρΓεδδεά 
3 ΪΓ ΓεεβϊνβΓδ ΐΗτοιι^Η 3 δΐιίίεΗΙε ηοητείυπι ναΐνε ογ Ηγ αη εηιεΓ§εηεγ 3Ϊτ εοπιρΓεδδοΓ 
\νΗίοΗ, ίί εΙεείτίοαΗγ ιΐτίνεη, ίδ 8ΐιρρΙίε<ί ίτοηι ίΓιε επιεΓ§εηεγ δίνίίοΗΗοακΙ; 

.3 311 οΓ ΐΗεβε $ί3ΐίίη§, οΗ3Γ§ίη§ αηά βηετ§γ-δΙοπη^ άενίεεβ δΗαΙΙ Γιε Ιοεβίεά ίη ίΗε 
εΐΏ6Γ§εηεγ ^επεταίοτ βρβεε. ΤΗεδε (Ιενίεεδ δΗαΙΙ ηοί Ηε υ$ε<1 Γογ 3ηγ ριιτροδε οίΗετ ίΗβη 
ΙΗε ορεΓ 3 ίίοη οί ΙΗε ειτιετ^εηογ $ηεΓ3ίίη§ δεί. ΤΗϊδ <1οεδ ηοί ρτεείικίε ίΗε δΐιρρίγ Ιο ίΗε 
3 ΪΓ τεοείνετ οί ίΗε επιεΓβεηογ βεηεταίίη^ $εί &οηι ίΗε πΐ3Ϊη ογ αιιχιΐιατγ εοιηρΓεδδεδ αίτ 
δγδίεηι ίΗτοιι§Η ΙΗε ηοη τείοτη ναΐνε ίΐίίεοί ίη ίΗε ετηετ^εηογ §βηετ3ίθΓ δραοε. 


12.5 δίεεπηβ 3ηά δίαΗϊΙϊζαίΐοη 

12.5.1 \νΗετε δίεεπη§ αηιΙ/οΓ δίΕΗίΙίζαϋοη οΓ 3 ογεΛ ίδ εδδεηίώΐΐγ άερεη^εηί οη οηε άενίεε αδ ννίίΗ 3 
δϊη§1ε ηκΙίΙβΓ ογ ργίοη, \νΗίεΗ ίδ ίίδεΙΓ ιίερεηϋεηΐ οη ΙΗε οοηίϊηιισυδ βνβίΙβΗίΙίίγ οΓ εΐεείηε ρο\νεΓ, ϊί 
δΗβΗ Ηε δετνβίΐ Ηγ 31 1ε3δί ίννο ίηόερεηάεηί οίΓΟίιίίδ, οηε οί \νΗϊοΗ δΗαΙΙ Ηε Γβά εϊίΗεΓ ίτοιη ίΗε 
ετηεΓ§εηεγ δοιιτεε οΓ εΐεείτίε ρο\νεΓ ογ ίτοηι 3η ίη<1ερεη(1εηΙ ρολνετ δοιιτεε 1οε3ίε(1 ίη χαεΗ 3 ροδίίίοη 
38 ίο Ηε «η3ίΤεο1ε<1 Ηγ Γιτε ογ 0οο4ϊη§ 3ίϊβείίη§ ίΗε Γηαίη δοιιτεε οί ρο\νετ. Ραϊΐιιτε οί είίΗβΓ δΐιρρίγ 
δΗαΙΙ ηοί ΟΕΐιβε 3ηγ πδΐ: ίο ίΗε οταίί ογ ραδδεη^ετδ <1υπη£ $\νίΙοΗίη§ ίο ίΗε 3ΐίετ3ίίνε δαρρίγ 3η(1 δΐιοΗ 
8\νίΐο1ιίη£ 3 ττ 3 η§εηιεηΙδ δΗαΙΙ πτοεί ίΗε Γεςιιίτειηεηΐδ ίη 5.2.5. ΤΗεδε είτουίίδ δΗαΙΙ Ηε ρτονί<3ε<1 \νίίΗ 
δΗοΓί-είτεαΐΐ ρτοίεοΐίοη &η<1 αη ονετίοαά 3ΐ3ΐτη. 

12.5.2 ΡτοΙεοΗοη 3§3ΐηδί εχοεδδ ουττεηΐ ηΐ3γ Ηε ρτονΐίΐεοί, ίη \νΗίεΗ €356 ίί δΗπΙΙ Ηε ίοτ ηοί Ιεδδ ΐΗ»η 
ί\νίεε ίΗε Ιχιΐΐ 1θ3(1 οιιττεηΙ οί ίΗε γποΙογ ογ είταιίί $ο ρΓοίεείεά ηηό δΗαΙΙ Ηε 3ΐΤ3η§ε<1 ίο 3εοερί ίΗε 
3 ρρΓθρή 3 ΐε δίατίΐη^ ουπτεπί ννίίΗ α τεβδοηβΗΙε ηΐΕΓ^ίη. \νΗετε ίΗτεε-ρΗαδε δΐιρρίγ ίδ υ$ε<1 βη 3ΐ3ηη 
δΗβΠ Ηε ρτονϊίΐείΐ ίη α τεαίΐίΐγ οΗδετνεά ροδίίίοη ΐη ίΗε ΟΓΕίί’δ ορβΓ3ίίη§ οοΓηρατίΓηεηί ίΗαί \νί11 ίηώοβίε 
Γ3ί1ατε οί 3ηγ οηε οί ίΗε ρ1ΐ3868. 

12.5.3 \νΗετβ βιιοΗ δγδίετηδ ατε ηοί εδδβηίΐΕΐΙγ <1ερεη<3εηί οη ίΗε εοηίίηιιουδ 3ν3Ϊί3Ηί1ίίγ οΓ εΐεείπο 
ρονν'ετ Ηυί 3 ί Ιβαδί οηε 3ΐίεπΐ3ΐίνε δγδίεηι, ηοί άερεηάεηί οη ίΗε εΐεείηε δυρρίγ, ίδ ίηδίβΐΐεά, ίΗεη ΙΗε 
εΐεείτίοηΐΐγ ρο^'ετεά ογ οοηίτοΐΐείΐ δγδίεηι τηαγ Ηε Γεά Ηγ 3 δίη^ΐε είτευίί ρΓθίεείε<1 ίη 3θθθΓ(ΐ3ηοε 
\νίίΗ 12.5.2. 

12.5.4 ΤΗε ΓεςιπΓεπιεηΙδ οί οΗβρίετδ 5 αη<1 16 Γογ ρο\νετ δυρρίγ οί ίΗε άίΓεείίοηαΙ εοηίτοί δγδίεηι 3η<1 
δί3Ηί1ίδίη§ δγδίεηι οί ίΗε ογεΒ δΗαΙΙ Ηε Γηεί. 
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12.6 Ρι-εοϋϋΐίοη* 3 8 βιπ8ί δΐιοείί, ίΪΓβ αηά οίΙιβΓ Η 8 ζ 8Γ(Ι$ οί βΙεείηοΒΐ 0 π 8 ίη 


! 2 . 6 ' 1 . 1 . » ηΊ€ ? 1 Ρ3Λ8 θί 6}€αηοίι1 ογ εφίϊρπιεηί ινΒΐεΒ ατε ηοί ΐηίβηάβά ίο Βε Ιίνε 

&ςαϊρτηεηΐ &Ζ ’ ^ ^ εοη<1 ' 1ίοη8 * ^ οιηβ 1,ν€ 511311 ^ 63ΛΗε<! οηίεδδ ιΗε ηιαεΒΐηεδ ογ 


• I «φρΚαΙ βί α νο1ία 8 ε ηοί δχοοαϋη β 50ν άΐτεα ειητεπί ογ 50ν, Γθθί-πιεΒη- 3 (,θ 3 Γε Βείννεβη 
εοηώιείΟΓδ; οοίο-ίταηδίοππεΓδ δΗαΙΙ ηοί Βε αδε<1 Ρογ ίΒε ρυτροδε οί 3 εΒιενίη § ίΗίδ νοΙία 8 ε; 

•2 δορρίΐεύ 31 3 νοΙία 8 ε ηοί εχεεε<1ιη 6 250ν Βγ δαίείγ Ϊ3θΐ3ίΐη 8 ίταηδίοπηεΓδ δορρίγΐ™ οηΐν 
οηε εοηδυηηη 8 (Ιενίεε; ογ 

.3 οοηδίτϋοίβίΐ ίη αεεοπίΒηεε ννίίΒ ίΒε ρηηεϊρίε οίίΙουΒΙε ϊηδοΐβίίοη. 

12.6.1.2 ΤΒε Αώηϊηίδίταίιοη πιαγ ΓεφίΪΓε 3(1(ίίίΐοη3ΐ ρΓεεαοίίοηδ Γογ ροιΙαΒΙε εΐεείτίοαΐ εαιιιρπιεηί 
ίθΓ 056 01 εοηίίηε<1 ΟΓ εχοερίιοηαΐΐγ (ΐ3Γηρ 5Ρ3065 ννΒεηε Ρ 3Γΐίοιιΐ3Γ πδΐίδ <3υε ίο οοηόυείινιίγ Π 13 γ εχΐδί. 

12.6 1.3 Α11 6 ΐ 60 ΐπο 3 ΐ 3ρρ Η Γ3ίιΐ5 δΒοΙΙ Βε οοηδίηιείείΐ αηίΐ $ο ιηδίαΠεΒ 35 ηοί (ο ε3 ιΐ 56 ιηι'ατγ \νΒβη 

Βαηαΐεα ογ ΙοποΗείΙ ΐη ΙΒε ηοητιοί ΐΏαηηεΓ. 


12.6.2 Μβίη *η4 ,Μίκηρκ), ί,νϋοΙ,Ικ,ΕΓ* ϋΚίΙΙ 1* 5 ο 3ΓΓ2 „ 8Ε< | 1ο 8 | νί ^ 3£Μ88> „ 5 ^ 

ηεεαεα, ίο Ερραταίοδ αηά εφίϊρπιεηί, χνιίΗουί (ΐ3η 8 6Γ ίο ρεηιοηηεΐ. ΤΗε δΐάεδ αηά ίΒε τεατ αηά \νΒε Γ6 
πεοεβδ^τγ, ίΒε &οηί οί 3ΐνιΙοΗΒθ3Γ(ΐ5 δΒαΙΙ Βε δυίίαΒΙγ βυαηίείΐ. ΕχροβοίΙ Ιΐνε ρβτίδ Βανίη 8 νοίίαεεδ ίο 
εοΠΒ εχεε^1ιη 8 & νο1^ 8 ε ίο Βε δρεειίίε<} Βγ ίΒε ΛιΙιηϊηίδίτΒίίοη δΒαΙΙ ηοί Βε ιηδίαΐΐείΐ οη ίΒε &οηί οί 
διιεΒ δ\νιίοπΒθ3Γ(ΐ8. Μιετε ηεεβδδβτγ, ηοηεοηΛιείΐη§ ηιαίδ ογ §Γ 3 ίιη 8 δ δΒβΙΙ Βε Ρ Γθνί<1ε(1 3 ί ίΗε &οηί 
βηα Γ63Γ οί ίΒε 8\νιίεΗΒθ3Γ(1. 


12.6.3 \¥1ιεη 3 ώδίηΒυίιοη δγβίειη, ινΒείΗεΓ ρηπιβιγ ογ δεοοη^αιγ, ίο Γ ρο\νεπ Ηεαίιηο ογ ϋεΗίίηβ 
ινιίΒ ηο εοηηεείίοη ίο ε3ΓίΒ ΐδ 056(1, 3 (Ιενίεε ε^ρβΒΙε οί εοηίϊηυοοδίγ ηιοηιίοηη§ ίΒε ΐηδοΐ 3 ίϊοη Ιενεΐ’ 
63γΛ «“* οί § ,νιη β 311 3 «ΛΒ1ε ογ νϊδ03ΐ οκ3ιε3ίιοη οί 3Βηοπη3ΐ1γ Ιοιν ίηδοΐαίίοη ν 3 1υεδ 8 Β 3 ΐ 1 Βε 
ρΓονιαεα. Ρογ 1οηιίε(1 8 εεοη(ΐ3ΐγ ΛδίπΒιιίϊοη δνδίεηΐδ ΙΒε Αώηίηίδίπιίιοη πΐ 3 γ πεεερί 3 ιενίεε ί ΟΓ 
ΐΏ3ηυ3ΐ εΒεεΙαη^ οί ίΒε ίη$υΐ 3 ίίοη Ιενεΐ. 


12.6.4 ΟοΒΙεδ 3ΐκ1 ννίηη 8 

12Α.4.1 Εχεερί 38 ρεπηιίίε<1 Βγ ίΒε ΑώτιιηίδίΓΒίιοη ϊη εχεερίίοηβΐ εΐτεωηδίΒηεεδ, &11 ιοείβΐ δΒε 3 ίΒ$ 
3Π(1 3ΓΓΠ0ϋΓ οί 03Β165 δΒβΙ] Ββ εΐεείπεβίΐγ εοηίίηοοιίδ 3η<1 5 Β 3 ΙΙ Βε β3ΠΒε(1. 

Ι2 -6.4.2 Α11 εΐεείτϊε εαΒΙεδ 3η(1 \νϊτίη 8 εχίεηΐΒΐ ίο εςυίρπιεηΐ «ΒεΙΙ Βε πί 1ε3δί οί 3 ίΙβπιε-ΓεΙβΓίΐΕηί 
Ιγρβ 3η δΒαΙΙ Βε δο ίηδ1α11ε(1 38 ηοί ίο ίτηρβίΓ ΙΒοιγ οπ 8 ίη3ΐ ίΐ3ηΐ6-Γ6ΐ3Γ<1ϊη 8 ρΓορεΠϊεδ. ν/ΒεΓε 
ηεεεδδΒτγ ίοΓ ρ3Γίιεοΐ3Γ 3ρρ1ίε3ίίοηδ, ίΒε Αώηιηΐ8ΐΓ3ίιοη ηΐ 3 γ ρετηιίί ίΒε ο$ε οί δρεείβΐ ίγρεδ οί εοΒΙεβ 
δοεΗ αδ Γ3<Βο-ίτεςιιεηεγ εβΒΙβδ, ννΒίεΒ (Ιο ηοί εοηιρίγ ννίίΒ ίΒε ίθΓε 8 οίη 8 . 

12.6.4.3 ΟαΒΙεδ 3ηά \νίπη 8 86Γνϊη 8 εδδεηίΐΒΐ ογ εηιετ^εηεγ ρο\\ΌΓ, ΒκΒίιηε, ίπίετηοΐ 
εοΓπηιοηιεΒίιοηδ ογ δΐ^ηΒίκ ϊΒβΗ, 35 ίατ 38 Ρ Γ 3 είίε 3 ΒΙε, Βε Γουίείΐ ε1β3Γ οί οΐΒοΒίηείγ βραεεδ αηά ιΒείΓ 
038ΐη§$ 3Π(1 οίΒεΓ 3Γ633 οί Βί 8 Β Γοβ Πδ1(. λνΤιβΓε ρπιείϊεβΒΙε, 311 δυεΒ εβΒΙεδ χΒηΙΙ Βε ηιη ΐη $υεΒ ά 
ΓηηηηεΓ αδ ίο ρΓεεΙυάε ίΒείΓ Βείηβ Γεη(ΐ6Γε4 υηδετνίεεαΒΙε Βγ Βεαίΐη 8 οί ίΒε ΒοΙΒΒεβιΕ ίΒαΐ ηιβγ Βε 
03086(1 Βγ α ίίΓε ΐη 3η 3 (1}306ηΙ δραεε. 
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12 6 4.4 ν/1)βΓ6 εα61εδ \ν6ΐεΗ &γο ίηδ(3ΐ1ε<1 ίη Ηαζαπίοιίδ βΓεβδ ίηίΓοάηεε ίΗε ηδΐί οί δτβ■ οτ εχρίοδίοη 
1η ίΗε ενεηί οί 3η εΐεοίτιεα! ίαυίί ίη δυοΗ δρεοίαΐ ρκβοαοϋοηβ α^ιηδί βηεΗ ηδΚδ δΗαΙΙ 1» Χ&εη ίο 

ίΗε δαίίδίαείίοη οί ΙΗε Αώηϊηίδίτηΐίοη. 

12.6.4.5 ΓβΒΙδδ αη4 ννιηη Ε δΗαΙΙ 6ε ΐηδίαΐΐαΐ αηϋ δορροΛοί! ίη δοεΗ ιηαηηει αδ Ιο ανθώ οΙιαίΐηΒ ογ 
οίΗεΓ <ΐ3Γη3ββ. 

12.6.4.6 ΤεηηίηαΙίοηδ ηηά ΐοίηίδ ίη 3» εοη4ηείοπ> δΗ&ΙΙ 6ε δθ ΗΐΕίΙε 35 ίο Γ€ί3ΐη ΙΗε οη^ίπαΐ 
εΐεείτίεαΐ, ιηεεΗβηίεαΙ, ίΙατηε-ΓβίΗπϋηβ 3η4, νν6εΓε ηεεεβδατγ, ίίΓδ-Γβδίδίΐη^ ρίορεΛιεκ οί ίΗε 

12.6.5.1 ΕαοΗ δεραΓαίε οίΓουίί δΗβΗ 6ε ρΓΟίεείεά 3 & 3ίηδί $ΗογΙ οΪΓουίί 3η<1 3§3ίηδί ονζήοζά, εχςερί 
35 ρβππίΜοά ίη 12.5 ογ \ν6ετε ίΗε Αώηϊηίδίτβίίοη πιβγ εχεερίίοηαΐΐγ οίΗεηνίδε ρεπηίί. 

12.6.5.2 ΤΗε Γ3ίίη8 ογ βρρΓορπαίε 56ίίίη§ οί ίΗε ονεΓίοαι! ρΓοίεείινε <3ενιοε Ιογ εαεΗ Οίταιίΐ δΗαΙΙ 6ε 
ρεππδηεηΐΐγ ίη<3ίεαίε(3 31 ίΗε 1οε3ίϊοη οί ίΗε ρΓοίεείίνε <ίενίεε. 

12.6.6 Εϊδ’ηίίη§ ίϊ«ίη§5 δΗαΙΙ 6ε δο 3ΐΓ3η§ε<1 38 ίο ρκνεπί ίειηρεΓαίυΓε ήδεδ ννΗίεΗ εσυΜ άχηΆ& ΙΗε 
0361εδ 3η(1 \νίηη§, 3η4 ίο ρΓβνεηί δυιτοϋη(1ίη§ Γηαίεήβΐ ίτοιη 6εεοηιίη£ εχοεβδίνεΐγ Ηοί. 

12.6.7 Α11 1 ί§Ηίίη§ αη 4 ροννεΓ είΐΌΐίΙδ ίβηηίη3ίΐη§ ίη 3 6 ηη 1 ίεΓ ογ 03Γ£θ 5ραεε 363ΙΙ 6ε ρΓονϊί1ε4 ννίίΗ 
α ιηηΐήρίε-ροίε δχνίίεΐι ουίδΐάε ίΗε δραεε ίοΓ άίδεοηηεείίη§ δίκΗ είΓειιίίδ. 

12.6.8.1 ΑεευτηυΙαίοΓ 63«επε8 5*1311 6ε δηίίαΗΙγ Ηοιίδεά. αη6 οοπιρ3ΐ1ιηεηί5 ιΐδεά ρΓίηιαηΙγ ίοΓ ΐΗεητ 
αεεοιηιηοίΐαίίση δ63ΐΙ 6β ρΓορεΓίγ εοηδίηιείείΐ αη<1 είϊϊείεηίΐγ νεηΐίΐαΐείΐ. 

12.6.8.2 ΕΙεείΓίεαΙ ογ οίΗεΓ εψιίρηιεηί ννΗίεΗ ηΐ3γ εοηδίίίιιίε 3 δουτεε οί ί§ηίϋοη οί ίΙαηαηιαΗΙε 
νβροιίΓδ δΗαΙΙ ηοί 6β ρεπηίίίείΐ ίη ίΗεδε εοηιρΒΓΐηιεηΙδ εχεερί 3δ ρεππι1ίε<1 ίη 12.6.9. 

12.6.8.3 ΑοευτηυΐΒίΟΓ 63«ετίβ8 δΗαΙΙ ηοί 6ε Ιοεαίεά ίη εΓενν 3εεοηιηιο<ΐ3ΐιοη. 

12.6.9 Νο εΐεεϋτίεβΐ εψιίριηεηΐ δΗαΙΙ 6ε ίηδίαΐΐεά ίη 3ηγ δρβεε ννΗετε ίΐ3ΐηηΐ361ε ητίχΡιτεδ 3τε 6361ε 
ίο εοΐΐεεί, ιηε1ικϋη & ίΗοδε ίη εοιηραΓίιηεηΙδ αδδίβηείΐ ρπηείραΙΙγ ίο αεευπηιΙαΙΟΓ Ηαίίεηεδ, ίη ραιηΐ 
ΙοεΙτεΓδ, αεείνίεηε δίΟΓβδ ογ δίηιϋαΓ δρβεεδ, αηίεδδ ί6ε Αώηίηΐ5ΐΓ3ίιοη ΐδ δαΡδίιειΙ ίΗαί δηεΗ «ριιριηβηΐ 


. 1 εδδεηίϊβΙ ίοτ ορεΓ3ίιοη3ΐ ρυτροδεδ; 

.2 οί 3 ΐγρε χνΗίεΗ \νί11 ηοί ί§ηίίε 16ε ηιίχίιιτε εοηεειηε<1; 

.3 3 ρρΓορπ 3 ίε ίο ίΗε $ρ3οε εοηεεπιείΐ; 3η4 

.4 αρρΓορπαίεΙγ εειΐί 6 ε 4 ίοΓ δαίε ιΐδ3 8 ε ίη ίΗε 4 υδίδ, ν 3 ροιΐΓ5 ογ 83868 Η 6 ε 1 γ ίο 6ε 
εηεοιιηίεΓεϋ. 

12.6.10 Τ6ε ίο11οννίη§ αείίΐίΐΐοηαΐ τεςαίΓεπιεηΙδ ίτοηι .1 ίο .7 δΗαΙΙ 6ε ηιεί, αηά ΓεςηίΓεπιεηΐδ Ιτοηι .8 
ίο .13 δΗαΙΙ 6ε ιηεΐ αΐδο ίοΓ ηοη-ιηεΐαΐΐίε εΓβΛ: 
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.1 Τ6ε εΐεοίτίεβΐ (ϋ8ΐη6ιι(ιοη νο1(3§ε$ (1ιτοιι§6ουΐ (6ε ογβΛ ιηβγ 6ε είίΗεΓ (ϋίεεί ευπεηί ογ 
3ΐΐεπΐ3ΐϊη£ ευττεηί 563ΙΙ ηοΐ εχεεεεί: 

.1.1 500 V Γογ εοο1άη§, ΗβΗΐίη§ ίΐη<3 οίΗεΓ ρειτηαηεηίΐγ εοηηεείείΐ εςιιίρηιεηί; 3η<1 

. 1.2 250 V Γογ 1ΐ£ΐιίίη§, ίηίεπιβΙ εοηιπιυηίε3ΐίοηδ αη<1 Γεεερ&είε ουίΐείδ, 

ΤΙιε Αώηίηϊ$ΐΓ3ίίοη ηιαγ αεεερί ΗΪ£6εΓ νο1(α§ε8 Γογ ρΓοραΙδίοη ρυτροδεδ. 

.2 Ρογ εΐεοίπεδΐ ρον/ετ άίδΙηΡαΙιοη, ίννο-ννήε ογ ΐΗΓεε-ννΪΓε δγδίεπίδ δ63Η 6ε ηβεΛ 
Ροιιτ-ννίΓε δγδίετηδ \νί(6 ηειιίτβΐ δοΐϊάΐγ β3Γί6ε<1 6αί ννιΐΗοιιί 6ιι11 ιείιιπι ΓΠ3γ αΐδο Ρ>β 
υδε<1. ν/Ιιετε αρρ1ίε361β > (6ε ΓβφηΓεηιεηίδ Γογ 7.5.6.4 ογ 7.5.6.5 δΐι&ΐΐ αίβο 6ε ηιε(. 

.3 ΕίΓεείίνε ηιε3η$ 4ΐ3ΐ1 6ε ρΓονκΙεύ δο ΓΗηΙ νο1(3§ε ιηαγ 6ε ειιΐ οίΓ &οηι εαε6 αηά ενεΓγ 
είΓεαίΐ 3η<3 δυ6-εΪΓειιί( αη<1 ίτοιτι αΐΐ αρραταίτΐδ 3δ ιηαγ 6β ηεεεδδχτγ Ιο ρΓενεηΙ Λιη§εΓ. 

.4 Εΐεοίτίεπί εςιιίρπιεηΐ δϊιβίΐ 6ε δο ί1εδΐ§ηεο1 (6α( (6ε ροδδϊ6ϊ1ίίγ οί πεείίΐεη&ΐΐγ ίουε6ίη§ 
Ιίνε ρπιΐδ, Γθί3£ΐη§ ογ πιονίηβ ρ3Γίδ 38 ννεΐΐ 3$ ΡεβίεΟ δΐιτΓαεεδ ννΗίε6 Γηί§6( εαιίδε 
6υτηδ ογ ίηίΐίαίε ήτε ϊδ ΐϊΐίηΐιηίζεϋ. 

.5 ΕΙεεϋΓΪΟΒΐ εηυίρτηεηΐ δΕαΙΙ 6ε 3<1εςυ3ίε1γ δεειιτεά. Τ6ε ρπΛΕβίΙίΐγ οί βρε ογ 
(Ιαπ^εΓουδ εοηδεςυεηεεδ 3Πδίη§ ίτοηι (1απΐ3§ε Ιο εΐεείηεβΐ εφίίριηβηί δΗβΙΙ 6ε τε<1ιιεε<1 
Ιο 3η 3εεερ1π61ε πιίηίηιυηι. 

.6 ΤΗε Γ3ίίπ§ ογ 3ρρΓορπ3ΐε δεΚίη§ οί (6ε ονεΗθ3<1 ρΓοΐβεΙινε άενίεε Γογ εαε6 είΓουϊΐ 
86311 6ε ρεπτΐ3ηεη11γ ίηΟιεβΙετΙ 3( (Ηε Ιοεαίίοη οΓ (Ηε ρΓΟίεείίοη <1ενίεε. 

.7 Νν6βΓε ϊΐ ίδ ΪΓηρΓ3ε6ε361ο ίο ρΓονί(1ε εΐεείηε βΐ ρΓοίεείΐνε (Ιενϊεεδ Γογ εειΐβίη ε361εδ 
8ϋρρΗε<Γ (τόπι 63(1επεδ, ε.§., ννίΰιιη 6αίίεΓγ εοηιρ3Γίιηεηίδ 3η<1 ίη εη§ίηε δ(3Γίίη§ 
εϊτευϊίδ, υηρΓοίεεΙεϋ εα61ε ηιηδ 863ΙΙ 6ε ΙτερΙ 38 δ6οιΐ 38 ροδδί61ε 3Π<1 δρεεΐβ! 
ρΓεεααΐίοηδ δΗβΗ 6ε (3Ρεη (ο ηιίηίηιίζβ η$ίτ οΓ Γαιιΐίδ, ε.£., υ$ε οΓ δίη^Ιε-εοΓε ε361εδ 
\νί(6 3<1(ϋΐίοη3ΐ δίεενε ονετ (6ε ίηδυΐαΐίοη οί εαε6 εοτε, ννί(6 δ6τοικ1ε<11επηϊπ3ΐδ. 

.8 Ιη οπ&γ (ο ηιίηίηιίζε (6ε η$1ί οΓ Γπε, δ(ηιείυτ3ΐ άαηΐ3§ε, εΐεείτΐεαΐ $6οε6 3Π<1 Γ3<1ϊο 
ίηίεΓίεΓεηεε <1ηε (ο 1ί§6(ηίη£ δίτίΐτε ογ ε1εε(το5(3!ίε (1ίδθ63Γ£ε, 311 ηιεί3ΐ ρ3Γίδ οί (6ε 
εΓ3ί( δΚπΙΙ 6β 6οηάεί1 ίο§ε(6εΓ, ίη βο Γβτ 38 ροδδί61ε ίη εοηδίάεπι&οη οί @3ΐν3ηίε 
οοΓτοδίοη 6ε(ν/εεη «ϋδδίτηϊΙ&Γ πτείπΐδ, (ο Γοττη 3 εοηίίηυοιίδ εΐεοίτίεπί δγδίεηι, δυί(361ε 
Γογ ( 6ε εαιΐΗ Γείιιπι οΓ εΐεείηεαΐ εςιιίρηιεηΐ βηίΐ ο εοηηεεί (6ε ογ 3Λ ίο (6ε \ν3(εΓ \ν6εη 
\ν3ίεΓ-6οπιε. Τ6ε 6οη<ϋη£ οΓ ίεοΐαίε*! εοηιροηεηΐδ ίηδϊίίε (6ε δίηιοΐυτε ί$ ηοί §εηεπι11γ 
ηεεε883τγ, εχεερί ίη ίΐιεί (3η1ί8. 

.9 Ε3θ6 ρΓεδδΐιτε Γβ6ιε11ίη§ ροίηί 86&11 6ε ρτονιάεά \νί(6 3 ηιεαηδ οΓ 6οη<ϋη§ (6ε 11ιεΠίη§ 
εςυίριηεηί Ιο (6ε εΓ3β. 

.10 Μβ(3ΐ1ϊε ρίρεδ ε&ρ361ε οί §εηεΓ3θη§ ε1εε(το5(3(ίε <6δε63Γ§εδ, <1ηε (ο (6ε (1ο\ν οΓ 
Ιίςηίίΐδ 3η<1 §38βδ, δΗβΠ 6ε 6οη0ε<1 δο 38 (ο 6ε ε1εε1τίε3ΐ1γ εοηίίηυουδ ΐ6Γθυ§6ο\ι( (ΗείΓ 
1εη§(6 3η(1 86311 6ε 3<1εςιΐ3ΐε1γ εατ(6ε<1. 
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.11 Ρπηη3τγ εοη&ιείΟΓδ ρτονίίίβά ίοΓ Η^Ηίηίηβ ΑδεΗατ^β εΐϋτβηίδ 563ΙΙ Ηβνε 3 ιηίηίηιιιηι 
ογο 85 - δβείίοη οί 70 πιτη 2 ίη οορρβΓ ογ βςιιϊν 3 ΐβηί δΐΐΓ£ε- 03 πγίη£ εβραείίγ ίη 
αΐυτηίηίυτη. 

.12 8 βεοη<ΐ 3 ΐγ εοηώιείοΓδ ρΓονίάεά ίοΓ Αε βφΐ3ΐίδ3ίίοη οί δ&ίίε (ϋδοΗ&ιςεδ, 6 οη(ϋη§ οί 
εςυίριηεηΐ, βίε., 6 υί ηοί ίοΓ 03πγΑ£ Ιί^Ηίηϊη^ Αδε 63 Γ§εδ δ1ΐ3ΐ1 Πάνε ά τηίηίιηιιπι ετοδδ 
δβείίοη οί 5 ππη 2 εορρβΓ οί ερυίναίβηί κατ §6 ευιτβηί οαπγιηρ εαραείίγ ίη ηΐυτηϊηίυιη. 

.13 Τ6β είβείτίεβΐ Γεδίδί3ηεβ 6βί\νββη 6οη<1β(1 ο6]βείδ 3η<1 Αε 63δίε δίηιείυτε δΗαΙΙ ηοί 
βχεββά 0.02 ΟΙιτη βχεβρί χνΙιβΓΟ ίδ ε3η 6ε άβΓηοη8ΐΓ3ΐβ<3 ΐΗ»ί 3 6ι§6βΓ Γβδίδίαηεε \νί!1 
ηοί εαιΐδβ 3 63 ζ 3 Γ <1 "Πιε 6οη<1ίη§ ρβΑ δΕβΙΙ Ηανε δυίϊϊείεηΐ ΟΓΟδδ-δβείϊοηβΙ 3τβ3 ίο 
εαττγ Αβ ηιβχίηιυηι ειιιτβηΐ Ι&βΐγ ίο 6β ϊπιροδβ<3 οη ίί ννιΑοαΐ βχεβδδϊνβ νο1ί3§ε <3τσρ. 


ΡΑΚ.Τ Β - ΚΒ0υΐΚ£ΜΕΝΤ5 ΡΟΡ ΡΑ88ΕΝΟΕΚ ΟΚΑΡΤ 


12.7 €εηβΓ3ΐ 

12.7.1 8ερ3Γ3ίίοη &η<1 Λιρίίεβίίοη οί είβείπεαΐ δΐιρρίγ δΗβΗ 6ε ρΓονί«1ε<1 ίοΓ Αιρίίεαίεά εοηδίηηετδ οί 
β$δβηίί&1 δβΓνίεβδ. Ουήη§ ποππη! ορβΓβίίοη Αβ δγδίειηδ ιηαγ 6ε εοηηεείεϋ ίο Αβ 83ηιβ ρο\νβΓ-6υδ, 
6ιιί ί3εΐ1ίίίεδ Γογ β3δγ δερ3Τ3ίίοη δΗβΙΙ 6ε ρτονϊιίεϋ. ΕηεΗ δγδίετη δΗβΙΙ 6ε 361ε ίο δυρρίγ 311 εςιιίρηιεηί 
ηεεβδδ3Γγ ίο πΐ3ίηΐ3ίη Αβ εοηίτο! οί ρΓοριιΙδίοη, 8ίεβπη§, 3ΐ36ί1ίζ3ίΐση, η3νΪ£3ίίοη, 1ί§6ίίη§ αηίΐ 
νβηίίΐαίϊοη, 3η<1 αΐΐονν δίΛΐΐίη^ οί Αε ΐ3Γ§βδΙ βδδεηίΐΗΐ εΐεείηε πιοίοΓ 3ί αηγ 1οβ<1. Αιιίοηιαίιε 
1οα<3-(1ερβηύεηί Αδεοηηεείίοη οί ηοη-βδδβηίίαΐ εοηδηηιεΓδ ηΐ3γ 6ε 3ΐ1ο\νβ<1. 

12.7.2 ΕηιεΓβεηεγ δοητεε οί β1εείτίε3ΐ ροννβΓ 

\ν6ετε Αβ ιηβΑ δοιιτεβ οί βίθοίτίοβΐ ρο\νετ ϊδ 1οεαίε<1 ϊη ί\νο ογ πιοΓε εοπιρβιίτηεηΐδ \ν6ίε6 3ΐε ηοί 
εοηίί^υουδ, εβεΚ οί \ν6ίε6 635 ίίδ ο\νη δε1ί-εοηί3Ϊηβ(ί δγδίεηΐδ, ίηε1αάίη§ ροννβτ ΑδίτΑιιίίοη 3η<1 
εοηίτοί δγδίεηΐδ, εοτηρίείεΐγ ιη<3ερεη<1εηί οί εαεΗ οΑβΓ 3η<1 δυεΗ ΑηΙ 3 ίίτβ ογ οΑβτ εαδυηΐίγ ίη 3ηγ 
οηβ οί Αβ δρβεβδ ννίΐΐ ηοί πίίεεί Αε ρο\νβΓ Αδίη6υίίοη ίτθΓη Αε οΑβίδ, ογ ίο Αε δβτνίεβδ ΓβφαίΓβίΙ 6γ 

12.7.3 ογ 12.7.4, Αε ΓβψιίτειηεηΙ οί 12.3.1, 12.3.2 αη4 12.3.4 ηιαγ 6β εοη$ί<3εΓε<3 83ίίδίϊβ<1 ννϊΑοιιί αη 
β&ΐίίίοηβΐ επιεΓββηεγ δοιιτεβ οί εΐεείτϊεβΐ ροννβΓ, ρΓονίάβίΙ Ααί: 

.1 ΑβΓβ ίδ 3ί 1β3δί οηβ £βηβΓ3ίΑ§ δεί, ηιοείίη§ Αβ ΓεςυίΓβιηεηίδ οί 12.3.12 3ηϋ οί 
δυίϊϊείεηί εβραςίίγ ίο ηιεεί Αβ ΓβςυΐΓβηιεηίδ οί 12.7.3 ογ 12.7.4 ίη β3ε6 οί 3ί 1θ3δί Ρλό 
ηοη-εοηΙί§ιιου8 δρηεβδ; 

.2 Αε 3ΓΓ3η§εηΐ6ηΙδ ΓβςυΐΓβ<1 6γ .1 ίη εαεΗ δΐιε6 δρ3εβ 3Γβ βφΐϊνβίεηί ίο Αοδβ ΓβρυίΓε<3 6γ 
12.3.6.1, 12.3.7 ίο 12.3.11 αη<1 12.4 δο Α3ί 3 δουΓεβ οί βίβείήεβΐ ροχνβΓ ίδ 3ν3ίΐ361β 3ί 
311 ίίπιοδ ίο Αε δβΓνίεβδ τεςιιίΓβά 6γ 12.7.3 ογ 12.7.4; αη{1 

.3 Αε §βηβΓ3ίθΓ δβίδ ΓβίβιτβίΙ ίο ίη .1 3η<1 ΑείΓ δε1ί-εοηΑίηβ(1 δγδίεπίδ 3Γβ ίπδί3ΐ1εί1 δΐιεΗ 
Α3ί οηε οί Αογπ Γβηιαίηδ ορετ361ε αίίεΓ <ΐ3ΓΠ3§ε ογ ί1οο<3ίη£ ίη αηγ οηβ εοητιραΓίιηεηί. 
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12.7.3 Ρογ ε3ΐε§οιγ Α ογεΑ, ίΗε ειηεΓβεηεγ δοιιτεε οί ροννβΓ 8Ϊ1311 1>ε ε3ρ3Ϊ)1ε οί δυρρίγίηβ 
δίιηυ1ΐ3ηεοιΐδ1γ ύιε Γο11ο\νίη}> δβΓνίεβδ: 

.1 ίοτ η ρβποίΐ οΓ 5 Η επίδΓαεηογ 1ί§Ηΐίη§; 

, .1.1 3ί ίΗε 8ΐον» Γ 3§6, ρΐΐρ&Γ3ΐίοη, ΐ3υηοΗίη§ 3η<1 <3ερ1ογε<1 ροδήίοηδ οί δυτνίνειΐ ογβΙΙ 3ΐκ1 

εριιίριηεηΐ Ιογ «ηΒίΐΓΐ«ιΙίοη ίηΐο ίΗοβε ετ3ή; 

.1.2 31 3.11 εδεβρε Γοιιίεδ, δΐιεΗ 3δ ΕΐΙεγννβγδ, δ&ϊηνβγδ, εχίΐδ ίτοιη Βεεοιηηκχΐβΐίοη 3ΐκ1 

δΟΓνίεε 8ρ3065, βπιΐ53ΓΐίαΙϊοη ροίηΐδ, εΐε; 

.1.3 ίη Λε ριΛΙίε δραεεβ; 

.1.4 ίη &ε τηαοίηηειγ δραεεδ 3η<1 ιηβΐη ετηεΓ§εηεγ ^εηεΐΉΐοΓ 8ρ3εε8, ίηε1ικϋη§ ΰιβίτ εοηΐτοί 
ροδίόοηβ; 

.1.5 ίη οοηϊτοί δίαίιοηδ; 

.1.6 αί ώε δίο\ν3§ε ροδήίοηδ Γογ ΓίΓεηηεη’δ οιιίίϊίδ; ατκΐ 

.1.7 31 ίΗε 5ίεεπη§ §83 γ; 

.2 Γογ 3 ρεποτί οΓ 5 Η; 

.2.1 ιϊιηιπ η3νί§3ΐίοη 1ί§1ιΐ5, εχοβρί Γογ "ηοΐ απάετ εοιηιη3η(Γ 1ί§Η(δ; 

.2.2 εΐεείηεβΐ ίηίεπιαΐ εοητιηυηίεΒίίση εςυίρηιεηί Γογ αηηουηεετηεηΐδ Γοτ ρ38δεη§8Γ8 3η<1 
εΓενν ΓεςιιίΓείΙ άιιηη^ ενβειίΕϋοη; 

.2.3 ΓΐΓε-<1είεεΙίοη 3η<1 §εηεπ»Ι εΙηππ δγδίεηι ετκΙ πιβώοεΙ Γιτε βίβιτηβ; &η<1 

.2.4 τεπιοίε εοηίτοί (Ιενίεεδ οΓ ΓΐΓδ-εχίίη£ΐιί5ΐιίηβ δγδίεηΐδ, ίΓ εΐεεϋτίεβΐ; 

.3 Γογ α ρεηο<1 οΓ4 Η οΓ ίηΐειτηίΐίεηΐ ορεΓΕΙίοη: 

.3.1 ΙΗε (ΙπγΗ^Ηΐ δΐ§η3Πίη§ Ιπτηρδ, ίΓ ΐΗεγ Ηπνε ηο ιηάερεικίεηΐ δυρρίγ &οηι ΰιείτ ο\νη 
ΕοεηηιυΙβίοΓ ΡβΟειγ; 3η<1 

.3.2 Λε εΓΕΠ’δ ννΚίδίΙε, ίΓεΙεείπεβΗγ (Ιπνεη; 

.4 Γογ 3 ρεπο<1 οί 5 Η; 

.4.1 ετ3ή Γ3(1ίο Γ3εί1ί1ίεδ αηό οίΙιβΓ 1θ3(1δ 38 δεί οιιΐ ίη 14.13.2; 3η<1 

.4.2 εδδεηίίαΐ εΐεείτίεβίΐγ ρο\νετε(1 ίη$ίηιηιεη(8 ζ,ηά οοηίΓοΙδ Γογ ρτοριιΐδίοη ηιαεΜπεΓγ, ίί 
3ΐίεΓΠ3ίε δουΓεεδ οΓ ροχνεΓ 3τε ηοί βνβίίΕΡΙε Γογ δυείι (Ιενίεεδ; 
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.5 Γογ ά ρεηοίΐ οί 12 Η, ΰιε "ηοί υη<3ετ εοηητηίτκ3’' Ιίβΐιΐδ; αη(1 

.6 Γογ ά ρεπού υί 10 ηιϊη: 

.6.1 ρο\νετ άτίνεδ Γογ (ϋηεεϋοηβΐ οοηίτοί «Ιενίεεδ, ίηείικίίηβ ίΗοδε ΓοτμιίΓβίΙ Ιο ώτεεί Ι 6 ηΐ 8 ί 
Γοηναπί 3 η 6 αδίετη, ιιηίβδδ ίΗετε ίδ α ιηαηυαΐ αϊετηβΐϊνβ 3 οεερ( 361 ε (ο ΐΗε 
Α( 1 ιηϊηί 8 ίΓ 36 οη 35 εοηιρίγίηβ \νίίΗ 5.2.3. 

12.7.4 Ρογ εβίε^οτγ Β εταή, ί 6 ε βίβείπεαΐ ρο\νετ 3 Υ 3 ί 1 α 6 Ιε δΗαΙΙ 6 ε δΐιΓΓιείεηί ίο δΐιρρίγ 311 ίΗοβε 
δβΓνίεεδ ί 1 ΐ 3 ί 3 Γβ βδδβηίίβΐ ίοτ δβΓείγ ίη 3 η επιετ^εηογ. <3υβ Γε§ 3 Γ <1 6 είη§ ρβϊίΐ Ιο δΐιεΗ βετνίεεδ 35 ηιαγ 
Ηανε Ιο 6 ε ορετ 3 (ε <1 δίπηιΐΐαηεοιίδίγ. Τ 6 β ειηεΓ§εηεγ δοιιτεε οΓ εΙεείηε 3 ΐ ρο\νεΓ §6311 6 ε ε 3 ρ 361 ε, 
Ηβνϊηξ Γε£ 3 Γ <3 Ιο δ( 3 ΐ 1 ίη§ ευιτεηίδ 3 ΐκ 1 ΐΗε ΐΓ 3 η$ηοιγ ηαΐυτε οΓ εεΛβϊη 1 θ 3 ( 1 δ, οΓ 8αρρ1γίη§ 
δίιηιιΐί&ηεοιίδΐγ αί Ιεβδί ίΗε ΓοΙΙοννίη^ δεπ/ίεεδ Γογ ίΗε ρεπο<ΐ 5 δρεείίΐεά ΗετείηαίΙεΓ, ΪΓ ίΗεγ 6ερεη<3 
ιιροη 3 η β 1 βείτϊε 3 ΐ δοιιτεε Γογ ίΗβίτ ορεταίίοη. 

.1 Γογ 3 ρεπο<1 οΓ 12 Η, ετηετβεηεγ Η§Ηΐίη^: 

.1.1 31 16ε 5ΐο\ν3^ε. ρΓερ3Γ3ίι'οη, ΐ3υηεΗίπ§ 3ΐκΙ άερίογεά ροδίίίοηδ οΓ δατνίνβ! επιΑ 3ηά 

εςηίρτηεηί Ιογ εττι63Γΐ(3ίιοη ϊηίο ΙΗοβε ειηΠ; 

.1.2 3ΐ 3.11 ε$03ρε τοιιίεδ, δΐιεΗ 3δ 3ΐ1εγ\ν3ν5, δίαίτννΒγδ, εχίΐδ Ιτοιη βεεοηιπκχΐβΐίοη 3 η <1 
δεΓνίεε δραεβδ, ειη63Α.3ίιοη ροϊηΐδ, είε; 

.1.3 ίη (Ηε ρ388εη§εΓ εοηιρβτίιηεηίδ; 

.1.4 ίη ΓΗε η33ε1ιιηειγ δρβεεδ 3η<3 ηιβίη εηΐ 6 Γ§εηεγ §εηεΓ 3 ίίη§ δρ3εεδ ίηε1ικΙίη£ ίΐιείτ 

εοηίτοί ροδίήοηδ; 

.1.5 ίη εοηίτοί δίαίίοηδ; 

. 1.6 3ΐ 16 ε δίοννβ^ε ροδίίϊοηδ Γογ Γιτειηεη'δ ουίίϊΐδ; 3η<1 

.1.7 3ί ίΗε δΙεεπη@ §ε3τ; 

.2 Γογ 3 ρεηο<1 οΓ 12 Η; 

.2.1 ίΗε η&νι^αίίοη 1ί@6ΐδ, 3 η <1 οΐ 6 ετ 1ί§Ηίδ ΓεςυίΓεά 6 γ ΙηΙεπΐ 3 ΐίοη 3 ΐ Κε§υΐ 3 ίϊοη$ Γογ 

ΡΓενεηΙίη§ (ϋοΐΐίδίοηδ 3 ί 803 ίη ΓοΓοε; 

.2.2 ε1βείτίθ3ΐ ίηΐεηΐ3ΐ εοιηηιυηίοβίίοη εφίίρτηεηί Γογ αηηοιιηεετηεηίδ Γογ ρ388βη§ετ5 3η<1 
ετε\ν Γεςιιίτβ(1 άυπη§ ενηειιηίίοη; 

.2.3 Γιτε-ίΐείεείίοη 3ηιί §εηεΓ3ΐ 3ΐ3πη δγδίβτη 3η(1 τηαηυβί Γιτε αίαππδ; 3η<1 

.2.4 τετηοίε εοηίτοί <1ενίεεδ οΓ βΓβ-6χΗη§υί$6ιη§ δγδίεηΐδ, ίΓεΐεείτίεαΐ; 
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.3 ίοΓ 3 ρεπού οί 4 6 οη ίηίεπηίΐίεηΐ ορεπιίίοη: 

.3.1 ίΗε ύ3γ1ι§6ί $ί§ηα11ϊη@ Ιπηιρδ, ίΓ ίΗεγ Ηανε ηο ίηύερεηύεηί δυρρίγ ίτοτη ΐΗείΓ οννη 
30θυϊΏΙ»ΐ2ΐθΓ ΐ53ίΐ6Γγ; 3ηύ 

.3.2 ίΗε οπϊίΓδ \ν1ιίδί1ε, ϊίε1εείηε3Ηγ ύηνεη; 

.4 Γογ α ρεπού οί 12 Η; 

.4.1 (Ηε η3νϊ§3ΐίοη3ΐ εψιίριηεηΐ 35 ΓεςυίΓεύ 6γ εΙιαρίΟΓ 13. λΥΙιβΓβ δυεΗ ρΓονίδίοη ϊδ 

υηΓεοδοηίώΙε ογ ίτηρΓ3είίε361ε, ΐΗβ ΑύιηΐηίδίΓαΐίοη πιβγ νναίνε ώίδ ΓεφίϊτειηεηΙ ίοΓ 
οι·»# οίίεδδ ί6αη 5,000 £τοδδ Ιοηηαβε; 

.4.2 εδδεηίιαΐ εΐεείήεβίΐγ ροννειεύ ίηδίηιιηεηΐδ 3ηύ εοηίΓοΙδ Γογ ρΓοριιΙδίοη ΓηοεΗίηειγ, ίί 
3ΐΙεπΐ3ΐε δοιίΓοεδ οί ρο\νεΓ 3τε ηοΐ αν3Ϊΐ361ε Γογ δυεΗ ύενϊεβδ; 

.4.3 οηε οί Λε Ηγο ρυιηρδ Γεςυϊτεύ % 7.7.5.1; 

.4.4 ίΗε δρπηΙίΙβΓ ρυτηρ βηύ ύτεηεΗβΓ ρυιηρ, ϊΓ Γιίίεύ; 

.4.5 ιΗε 6Γηετ§εηεγ 6ί1§ε ριιτηρ 3ηύ βΐΐ ίΗε εςυϊρηιεηί εδδεηίΪΗΐ Γογ ίΗε ορεταΐΐοη οί 

εΐεείηεβίΐγ ρονεεΓεύ ΓειηοΙε εοηίτοΐΐεύ6ί1§ε νπίνεδ 3δ ΓεςυίΓεύ 6γ εΗβρίοΓ 10; αηύ 

.4.6 0Γ3Λ τα<ϋο ΙΗειΙίίίεδ αη<1 οΛογ Ιοηύδ 3δ δει ουί ίη 14.13.2; 

.5 Γογ 3 ρεπού οΓ 30 ηιϊη, 3ηγ ν/βίεπίβίκ ύοοΓδ, Γεφώεύ 6γ οΗβρίεΓ 2 Ιο 6ε ροΛνετ-ορεπιϊεύ, 
Ιο§εώετ \νίίΗ ίΙιείΓ ίηύίεαίοΓδ ηηύ \ν3ηιιη§ δί^ηοΐδ; 

.6 Γογ 3 ρεπού οΓ 10 ιηΐη, ροννετ ύτίνεδ Γογ ύιτεείίοηβΐ εοηίτοί ύενίεεδ ϊηεΠιύϊηβ ίΗοδε 
ΓεςυΠεύ ίο ύίΓοεί ίΗηΐδί ΓοπνΒτύ &ηύ 35ΐεΓη, ιιηίεδδ ίΗεΓε ίδ 3 ηΐ3ηυ3ΐ 3ΐίεΓη3ίϊνε 
3οεερί361ε Ιο (Ηε ΑύηϋηίδΙταΙίοη 3δ εοηιρ1γίη§ ννίίΗ 5.2.3. 


12.7.5 ΤΓβηδϊίϊοηβΙ δουτεε οί εηιεΓβεηεγ εΙεείποΒΐ ρο\νεΓ 

ΤΗε 1τ3ηδίΐίοη3ΐ δοικεε οΓ ειηβΓ§εηογ βίεείηεβΐ ρο\νεΓ ΓεςιιίΓεύ 6γ ρ3Γ3£Γ3ρΗ 12 . 3 . 6 . 1.3 ιτΐ3γ εοηδίδί 
οί 3η 3εεωηυΐ3ίοΓ ΗΕίίεΓγ δυιΡιΗΙγ Ιοεαίεύ Γογ ιίδε ίη 3η επιεΓ§εηεγ \νΗίεΗ ηΠεΙΙ ορεΓΕίε \νίΐΗουί 
Γεε1ΐ3Γ§ίη§ ννΗίΙε ιτΐ3ΐηΙαιηίη§ ίΗε νο1ΐ3§ε οΓ ίΗε ΗαίίεΓγ ίΗτου^Ηοιιί 16 ε ύίδεΗατβε ρεπού 'νΐίΗίη Ι^/'ο 
36ονε ογ 6 ε 1 ο\ν ίίδ ηοΓηίη3ΐ νο 1 ί 3 §ε 3ηύ 6ε οΓ δΐιΓΓιεϊεηί εΕραείίγ 3 ηύ δο 3ΓΤ3η§εύ 3 δ ίο δυρρίγ 
3υίοπΐ3ίίε3ΐ1γ ίη ίΗε ενβηί οΓ Γωΐυκ οί είΐΗεΓ 16 ε τηβιη ογ εηιετ§εηεγ δουτεε οΓ οΐεείτίεβΐ ροννεΓ 3ί 
Ιεαδί Λε Γο 1 Ιοννιη§ δείΛ'ϊεεδ, ϊΓ ί6εγ ύερεηύ υροη αη εΐεείτίεαΐ δοιίΓεε Γογ ίΗείτ ορετΕίίοη: 

.1 Γογ 3 ρεπού οί 30 ιηϊη, ί6ε Ιοαύ δρεείίϊεύ ίη 12.7.3.1, .2 3ηύ .3, ογ ίη 12.7.4.1, .2 
3ηύ .3; 3ηύ 


.2 


ννίίΗ τεδρεεΐ ίο ί6ε \ν3ίεπί§6ί ύοοΓδ: 
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,2.1- ρθ\ν 0 Γ ίο 0ρΘΓ3ίϋ ίΗβ \ναί 0 ΐίΪ£;Ιΐί (ΙοΟΓδ^ βυί ηοί 11006553.ή1γ 53ΙΏΙΐΙ(^11001151 γ, Ιΐηίβδδ 3 ί 1 
ίηάερεικίεηΐ ίετηροτ3τγ δοατοε οί δίοτοίΐ εηετ^γ ίδ ρτονί(ίε<1. Πιε ρο\νβΓ δοιιτεε $Η&Η 
Ιΐίΐνε δΐιίΓιοιεηΐ εβρβεϊίγ ίο ορεπιίε εβεΗ (Ιοοτ αί Ιεπδί ίΗτεε ϋιηε$, ί.ε. 
οΙοδε<3-ορεη-ε1οδεά, α§ 3 ίηδί αη αΟνετδε Ιίδί οί 15°; 3 η <3 

.2.2 ροννεΓ Ιο ΙΗε οοπΙγοΙ, ϊη<1ΐθ3.1ϊοη 3Π(1 αΐβπτι οιτοιιίίδ Γογ ίΗε νΥ 3 ίβτϋ£Ηΐ 6οογ8 Γογ Ηαΐί 3 η 
Ηοιιτ. 

12.7.6 ΤΗε Γεςυίτειηεηίδ οί 12.7.5 τη3γ 6ε εοηδίιίετενΐ δΛίΐδίΐεά ννϊίΗουί ίΗε ίηδί 3 ΗΕίίοη οΓ & 
ΙπιηδίίίοηΕΐ δοιιτεε οΓ εητιετ^εηογ εΐεείπεαΐ ροννετ ίί ®εΗ οί ίΗε δεπ/ίεοδ τεςώΓειΙ 6γ ίΗαί ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ 
1ΐ3νε ίηνίερεητίεηΐ δΐιρρίϊεδ, Γογ ίΗε ρετίονί $ρεοίίιε<1, ίτοτη 3εειιπιιιΐ3ΐοτ Ηδΐίετϊεδ δυί&ΗΙγ Ιοε3ίε(1 Γοτ 
ϋδε ίη αη επιετ^εηογ. ΤΗε δΐιρρίγ οί επιβΓβεηεγ ροννεΓ ίο ΙΗε ΐηδίηιιηεηΐδ 3η<3 οοηίτοΐδ οί ΙΗε 
ρτορυΐδίοη Εηά ώτεοίίοη δγδίεηΐδ 8Η311 6ε υηίηίεττυρΙίΗΙε. 

12.7.7 ίη ε3ίε§0Γγ Α οπτή 63νι'η§ Ιίτηίίειΐ ραΗΙίο δραοεδ, οπιετ^εηογ 1ΐβΗ6η§ βίίίη§δ οί ΙΗε ίγρε 
<1ε5επ6ε<1 ΐη 12.7.9.1 38 ηιεεΙίη§ ίΗε τεψιίτειηεηίδ οΓ 12.7.3.1 3η<1 12.7.5.1 τηβγ 6ε 3 θεερίε(Ι, ρΓ ονϊ<1ε(1 
ίΐιαΐ 3Π 3<1ειμΐ3ίε δίβηίΐβπ) οί 53ίείγ ίδ 3ίί3ίηε<1 

12.7.8 Ρτονίδίοηδ $6α11 6ε πΐ3<1ε Γογ ίΗε ρεηο<3ίε ίε$ίΐη§ οί ίΗε εοτηρίείε ειηεΓ^εηεγ δγβίεπι, 
ΐηε1υ<1ΐη§ ίΗε εηιε^εηεγ εοηδαηιεΓδ Γεςιπτεά 6γ 12.7.3 ογ 12.7.4 3ηι1 12.7.5, 3ηί1 §6311 ίηείικίε ίΗε 
Ιεδίίη§ οί ηυΐοΓηβίιε 5ί3Γίϊη§ 3ΐταη§,εηιεηΐδ. 

12.7.9 Ιη 3<Η1ίίίοη ίο ίΗε 6ΓηοΓ§εηεγ 1ί§66η@ τεφίίηχΐ 6γ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 12.7.3.1, 12.7.4.1 3η<1 12.7.5.1 οη 

ενετγ ογ 3Λ ννίΐΗ γο-γο δραεεβ: ' 

.1 311 ρ3$5εη§ετ ρυ61ίε δραοεδ 3η<1 αΙΙεγννβγδ δ63ΐ! 6ε ρτονίάεϋ \νίί6 δυρρΙειηεηίΑτγ εΐεείτίε 
Ιί&Ηίΐη^ ΰιαί επη ορετ3ίε Γογ 3ί Ιεβδί ΙΗτεε 6 ννΗεη βΙΙ οίΗετ δουτεεδ οί είβείτίε ροννετ Ηδνε 
ίΒΪΙενί 3ην1 υηνίετ 3ηγ εοηνίϊΐίοη οί Ηεβΐ, Τ6ε Π1ιιπιϊη3ΐίοη ρτονκίενΐ &Ηα11 6ε δυεΗ ΰΐ 3 ί 16ε 
αρρΓοβεΗ ίο ίΗε τηεαηδ οί εβεαρε 03η 6ε Τ63<ϋ]γ δεεη. ΊΗε δοιιτεε οί ροννετ Γογ ΙΗε 
δυρρ1ετηεηί3Γγ 1ί§Ηίϊη§ δΗβΙΙ εοηδίδί οί 3εεατηυΐ3ίοτ Ηβίίετίεδ 1οο3ίε<1 ννίίΗίη ίΗε ϋ§Ηίίη§ 
ιιηίίδ ίΗαί βτε οοηίίηυουδίγ οΗβτβειΙ, ννΗετε ρΓ30ίϊε361ε, ίτοιη (Ηε επΐ8Γ§εηεγ 8ννϊίεΗ6θ3Γ<1 
ΑΙίεπίΗΐίνεΙγ, αηγ οίΗβτ Γηεαηδ οί 1ί§Ηίίη£, ννΗΐεΗ ίδ αί Ιεβδί 3 δ εΟεείινε, ηιβγ 6ε βοεερίείΐ 
6γ ΙΗε Α(1ιηίηΐ8ίπιΐίοη. 

ΤΙιε 8ΐιρρ1ειηεηΐ3Γγ Ιί^Ηίΐηβ δΗβΙΙ 6ε δυεΗ ίΗ3ί 3ηγ ί3ίΙυτε οί ίΗε ΐ 3 τηρ ννίΐί 6ε ίιηηιεώβίεΐγ 
3ρρατεηί. Αηγ 3εε\ΐΓηυΐ3Γοτ Ηβίίετγ ρτονίΟετΙ 8 Ηε 11 6ε τερίβοεά 3 ί ίηίετνβίδ Η 3 νίη§ γο^ηπΙ 
ίο ίΗε δρεοίίίειί δετνιεε ΙίΓε ίη ίΗε βτηΗίεηΐ εοηιΐιίιοη (Ηβί ίί ίβ δΐ^εεί ίο ίη δετνίεε; ηηιΐ 

.2 3 ροτίαΗΙε ΓεοΗ3 Γε ε361ε 63ίίεΓγ-ορεΓ3ίε(1 Ιατηρ βΗβΗ 6ε ρτονκίειΐ ίη ενετγ οτενν δρ3εε 
αΐΐεγνναγ, Γεοτε3ΐίοη3ΐ δρΗεε 3η<1 ενετγ ννοτίαπ^ δρ3εε ινΗίοΗ ίδ ηοηηαΐΐγ οοοιιρίειΐ αηίεδδ 
8υρρ1εηιεηί3ΐγ εηιετ§εηογ Ιί^Ηίίηβ, 38 Γεςυίτείΐ 6γ .1, ίδ ρτονίίΐείΐ. 

12.7.10 ΟΪ8ίπ6υίίοη δγδίετηδ δΗ3ΐ! 6ε 80 3ΓΤ3η§ει1 ίΗαί Ητε ίη 3ηγ τπ 3 ίη νετίίθ 3 ΐ ζοηε ννίΐΐ ηοί ίπίετίετε 
ννίίΗ δετνίοοδ εδδεη1ί3ΐ Γογ 83ίείγ ίη 3ηγ οίΗετ δυεΗ ζοηε. ΤΗίδ τεςυίτετηεηί ννϊΗ 6ε ηιεί ίί ιηαιη αηά 
ειηεΓ§εηογ Γεειίετδ ρ 3 $δίη§ ίΗτοιίβΗ 3 ηγ δυεΗ ζοηε ητε δερητδίείΐ 6 οίΗ νεΓίίοαΙΙγ 3 η 6 Ηοήζοηΐ 3 ΐ 1 γ 38 
ννίνίεΐγ 38 ίδ ρΓ3θίίε361ε. 
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ΡΑΚΤ € - ΚΕρυΐΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ ΟΑΚΟΟ ΟΡΑΡΤ 


12.8 ΟβηβΓΗΐ 

12.8.1 8 βρ 3 ταΙΐοη 3 ηύ άιιρίϊοαίΐοη οΓ ε 1 εεΐπε 3 ΐ δΐιρρίγ ϋΗίΐΙΙ Ρ>β ρΓονκΐ6<1 Γογ ύυρ 1 ίε 3 ίβ (1 εοηδίηηβΓδ οί 
658εηίΪ2ΐ1 56Γνίοβδ. ϋιιηη^ ηοππϋΐ ορεΓ3ίίοη ίΐιβδε εοηδυηιετδ πΐ3γ βε εοηηεεϋεί! Ιο ίΗε 33ΐηε 
ροννετ-ΐηΐδ ύίτεείΐγ ογ νΪ 3 άίδίηβυΐίοη 1χ>3κΐ3 ογ §τουρ δΐ3Γί6Γδ, 1)\ιί δΚαΙΙ 1)6 δερατΒίεύ 6 γ Γ6ΐηον3ΐ)ΐ6 
Ιίηΐίδ ογ οίΐιετ βρρΓονεύ η) 63 Π 8 . Ε3θΗ ροχνετ-Ρυδ δΐιβίΐ 1)6 ΛΙε Ιο δΐιρρίγ βΙΙ εφίίρτηεηί ηεεβδδβΓγ Ιο 
πίΕίηίαίη ύιε οοηίτοί οί ρτοριιΐδϊοη, 8 ίε 6 ηη§, 3ί3ΐ)ί1ίζ3ίίοη, η3νί§3ίίοη, Ιι?Ηίίη@ 3ηύ νεηίΠβίϊοη, αηιΐ 
3 ΐ 1 ο\ν 3 ί 3 ΐίϊη@ οί Λε Ιατ^βδΙ εδδεηίώΐ εΐεείτϊο γποϊογ 3 ί 3 ηγ 1 θ 3 < 1 . Ηο\νβνει-, Ηανϊηβ Γε§απ1 Ιο 12.1.2, 
Ρ3ΓΙΪ31 Γβάυείΐοη ίη Λε εαρΗβϊΙίίγ &οιη ηοππαΙ ορεταΐίοη ηΐ 3 γ 1)6 βεεερίεύ. Νοη-ύυρΙίαιίείΙ 
οοηδυιηβΓδ οί εδδεηΐίβΐ δβτνϊεεδ εοηηεείεά ίο Λε εηιεΓ§εηεγ 3 \νίΙεΗΙ)θ 3 πΙ Λτεείΐγ ογ νί 3 Λδίηβυίίοη 
1 χ) 3 Γ< 1 δ τη»γ 1)6 3 οεβρΐ 6 ( 1 . ΑυίσιηαΙϊε ΙοΒύ-ύερεηιΙεηί ύίδεσηηεοΐίοη οΓ ηοη-εδδεηίώΐ οοηδίιηιεΓδ ΐΉ3γ 

1)β βΐίολνεύ. 

12.8.2 Εηιετ^εηεγ δοιιτεε οί εΐεείηεαΐ ρο\νετ 

12.8.2.1 \νΡετε Λβ Γηβϊη δοιιτεε οί βίεείπεαΐ ρον/ετ ίδ Ιοεβίεύ ίη ί\νο ογ πιοτε οοηιραΓίτηεηίδ νΛίεΙι 
3 Γ 6 ηοΐ οοηίίευουδ, 63 θ 1 ι οί ννΗϊεΙι Η 3 δ ίίδ ο\νη δείί-εοηώηαΐ δγδίεηΐδ, ίηε1ικ1ϊη£ ρο\νετ (ϋδίηΒαΙίοη 
3η<1 οοηίτοί δγδίειηδ, οοηιρίείεΐγ ίηάερεηύεηί οί 63θ1ι οΛετ 3η<1 δΐιείι Λβί 3 ίϊτε ογ οΛετ εηδυηΐίγ ίη 
3 ηγ οηε οί Λε δρβεεδ ννίΐΐ ηοί 3 «εεί Λε ρο\νετ ΛδίτΛιιίίοη ίτοιη Λε οΛετδ, ογ Ιο Λβ δβινίεεδ Γεςυίτείΐ 
Εγ 12.8.2.2, Λε ΓΟΐαΪΓεπιεηίδ οί 12.3.1, 12.3.2 ζηά 12.3.4 η)3γ 1)6 οοηδϊύετεύ δαίίδίΐεύ ννίΛουί αη 
3(1<ϋΐίοη3ΐ ετηετββηεγ δοιιτεε οί εΐοείηεαΐ ροννετ, ρτονίύεά ίίΐ3ΐ: 

.1 ίΐιετε ϊδ 3 ί Ιεαδί οηε £ 6 ηεΓ 3 ίιη§ δβί, Γηεείιη§ Λε Γεφίίτεηιεηίδ οί 12.3.12 3ηά ε3θΗ οί 
δΐιίίκιβηΐ 03ρ3είίγ ίο πιεεί Λε ΓεψήΓειηεηίδ οί 12.8.2.2, ίη εβοΗ οί αί 1β3δί ίννο 

ηοη-οοηΐί§ϋοο$ 8ρ3εε8; 

2 Λε 3 ΓΓ 3 η§εηιεηίδ Γεφήτεύ ί>γ .1 ίη 63<Λ δίκΛ δρ3εε 3τε 6ΐ}υίν3ΐεηί ίο Λοδε Γεφίίτεύ 1>γ 
12.3.6.1, 12.3.7 ίο 12.3.11 3η<1 12.4 δο ίΚ3ΐ 3 δοιιτεε οί ε1εοίπο3ΐ ρο\νετ ίδ 3ν3Ϊΐ3ΐ)1ε 3ί α!1 

ίίτηεδ ίο Λβ δβτνίεβδ Γεφίίτβίΐ 6γ 12.8.2; 3ηί! 

.3 ίΗε § 6 Π 6 Γ 3 (ογ δείδ 3 Γ 6 τείεττεά ίο ίη .1 3η<1 Λβίτ δείί-εοηώηβίΐ δγδίεηΐδ ατε ίηδίπΐΐείΐ ϊη 
3<χοΓ(ΐ3η66 ννίΐΗ 12.3.2. 

12.8.2.2 ΤΗβ ε1εοΐπε3ΐ ρον/ετ 3 ν 3 ίΐ 3 ΐ )]6 δ1ΐ3ΐ1 1)6 δυίίίεϊεηί ίο δυρρίγ αΐΐ ίΗοδε δετνιεεδ Ιΐΐ3ί 3 Γ6 
βδδεηΐΐβΐ Γογ 83 ίείγ ίη 3 η επΐ6Γ§εηεγ, <1υε γ6§3Τ(1 1>βίηβ ρθίίΐ ίο δΐιεΗ δεη'ίεβδ αδ ηΐ3γ 1ΐ3νε ίο 1)6 
ορεΓ3ίβ(1 δίηιυΐηιηεουδίγ. ΤΗε ειηεΓβεηεγ δοιιτεε οί βίεείτίεβΐ ρο\νεΓ δΗαΙΙ 6ε 03ρ3ΐ)1β, 1ΐ3νϊη§ Γ6£3Γί1 ίο 
δί 3 Γίΐη§ εοιτεηΐδ αη(1 Λε ίτ 3 ηδίΙθΓγ ηΗίυτβ οί εετίΗΐη 1θ3<1δ, οί δπρρίγίη^ δίτηυΐίτηεουδίν 3ί Ιεαδί Λε 
ίο11ο\νίηέ δβτνίεεδ ίοτ Λε ρεπο(1δ δρεείίίβά ΙιεΓείηΗίίεΓ, ίί ίΗεγ (Ιερετκΐ υροη λη ε1εοΐπε3ΐ δοιιτεε ίοτ 

Λείτ ορεταίϊοη: 

.1 ίοτ 3 ρεπού οί 12 Η, επιετ^βηογ 11§1ιίίη§; 

.1.1 3 ί ΙΗε δίονν 3 §ε ροδϊίϊοηδ οί Ιίίε-δδνίη^ βρρίίβηεεδ; 
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. 1.2 

.1.3 

.1.4 


3ί αΐΐ θ8€3ρο Γουίεδ, δΐιοΗ 38 αΐΐογχνβγδ, δΓαϊηναγδ, εχϊΐδ ίτοηι 3θϋοπυηο<ΐ3ίίοη αηύ 
δδΓνιςε δραεεδ, επιβαΓίίαΐίοη ροίηΐδ, εΐο.; 

ϊη ρι&ΐίο δραεεδ, ίΓαηγ; 

ίη ίΐιε ηιαεΙιϊηεΓγ δραοεδ αηύ ιτιαίη εΐΉ6Γ§εηεγ ^εηετ3ίθΓ δραεεδ ίηε1ιιύΐη§ ΐΗβϊτ εοηίΓοΙ 
ροδίϋοηδ; 


.1.5 ϊη εοηΐτοί 5ΐαΙίοη$; 

.1.6 31 ίΗε 5ίο\να§ε ροδϊύοηδ Γογ βΓε-β^ΚίβΓ’δ ουίΓιίδ; 3ΐκ1 

.1.7 αι ΙΚε 8ΐεεπη§ §63 γ; 

.2 Γογ 3 ρεπού οί 12 1ι; 

.2.1 ΐΗε ηανίραήοη 1ί§1ιί$, αηύ ούιεΓ 1ί§1ιΐ8 Γεςιητεύ 6γ Οιε Ιη1επΐ3ΐίοη3ΐ Κοβίώίϊοηδ Γογ 
ΡΓ ενεηίίη§ Οοΐΐίδίοοδ 31 5εα ϊη ίοΓεε; 

.2.2 εΐεείτίοαΐ ϊηίεπιβΐ οοηυηυηιεαίίοη ε^υίρηιεηΐ Γογ αηηουηεεηιεηΐδ ύιιηη§ εναειιαίίοη; 

.2.3 ίΐΓε-ύείεείίοη αηύ §εηεπι1 3ΐ3πη δγδίετη 3Π(1 ηιαηιιαΐ Πτε αίαιτηδ; 3ηύ 
.2.4 τετηοίε οοηίτοί ύβνίοβδ οΓβΓε-εχϋη§υίδΗίη§ δγδίειηδ, ίΓεΐοείπεαΐ; 

.3 Γογ 3 ρεπού οΓ4 Η οΓ ΐηΙεπΏΪίίεηί ορεπιΐίοη; 

.3.1 &ε ύίΐγΐί^ΐιΐ 8ί§ηα11ϊη£ Ιβτηρδ, ίΓ ΰιεγ ββνε ηο ίηύερεηύεηΐ δΐιρρίγ ίτοιη (Ηείτ ο\νη 
αοειιτηιύαίΟΓ βαίίεΓγ; αηύ 

.3.2 ΐΗε 0Γ3β'δ χνΐιίδΐΐε, ιΤεΐεείτίεαίΐγ ύπνεη; 

.4 Γογ 3 ρεπού οΓ 12 Η; 


.4.1 


.4.2 


ίΐιε ηανί^αύοηαΐ εςιιίρηιεηΐ 38 ΓεςηίΓεύ 6ν εΙιαρΙεΓ 13. Μιετε $υεΗ ρΓονϊδίοη ί 5 
ιιητε3δοη361 ε ογ ίηιρΓ3εΐίε36ΐ6, [Ηε Αύτηίηίδίταίίοη ηιαγ χναίνε (Ιιίδ ΓεςιιίτεΐΏβηΙ Γογ 
εΓ3ΐΤ οΓ Ιεδδ ύιαη 5,000 ^γο 88 ίοηηα^ε; 

658601131 εΙβεϋποαΗγ ροννεΓεύ ίηδίηιτηεηΐδ αηύ εοπίτοΐδ Γογ ρΓορυΙδΐοη ιηαεΙιίηεΓγ, ίΓ 
3ΐΐ6ΓΠ3ίε δοιιτοεδ οΓ ροννεΓ 3Γ6 ηοΐ αναίΐββίε Γογ δΐιοΗ ύενίεεδ; 


.4.3 0Π6 οΐ Πιε Πτε ροπιρδ Γεφίίτεύ 6γ 7.7.5.1; 


.4.4 

.4.5 


Ιΐιε δρπηΙύεΓ ριιτηρ 3ηύ ύτεηεΙιεΓ ριιτηρ, ίΓ ίίίίεύ; 

Λε ειπεΓ^εηςγ 6ί1§β ρωηρ αηύ αΐΐ Λε οςαίριτιβηί εδβεηΐϊαΐ Γογ ίΗε ορβΓαίίοη οΓ 
εΐεείπεαίΐγ ροννεΓεύ τεοιοίε εοηΐτοΐΐεύ 6ί1§ε ναΐνεδ 38 Γεςυϊτεύ 6γ εΐιαρίετ 10; αηύ 
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.4.6 €γ»Λ τηιΐίο Γαείΐίίίεδ 3ηύ οίΗετ Ιθ3ύδ 38 δεί ουί ίη 14.13.2. 

.5 Γογ ε ρεπού οί 10 ηηη, ροννβΓ ώίνβδ Γογ ύίιεείίοηΕΐ εοηίτοί ύενίεβδ, ίηε1ικϋη§ ίΗοδε 
Γερυίτεύ Ιο ύίτεεί ΐΗηΐδί Γοηναπί αη<ί αδίεπι, υηίεδδ ίΗετε ίδ ά πιβηιίΕΐ βΐίειηβίίνε 
3εεερΐ361ε Ιο ίΗε ΑύηιίηΐδίπιΙίαη 35 εοηιρίγίηε ννίίΗ 5.2.3. 

12.8.2.3 Ρτονίδίοη δΗαΙΙ 1)6 ιηβίΐε ίοτ ίΗε ρεηούιε ίεδΐίη£ οΓ ΙΗε εοιηρίβΐθ εηιετ^εηεγ δγδίεηι, 
ίπε1υ<ϋη§ ίΗε ετηεΓ§εηεγ εοηδυτηεΓδ τε^υίτεύ Ηγ 12.8.2.2 ηηύ δΗίΐΙΙ ίηοΐυύε ίΗε ί6δίίη§ οΓ 3ΐιίοιη3ΐϊε 
8ΐ3Γΐίη§ 3ΓΓ3η§εΓηεηΐ8. 

12.8.2.4 \νΐΐ6Γε ίΗε επιεΓ^εηογ δουτεε οΓ εΐεείηεβΐ ροννετ Ϊ5 3 ^εηετβίοτ, 3 ίτβηδίίίοηαΐ δουτεε οΓ 
βπιεΓ^βηεγ ρο\νεΓ δΗαΙΙ 1)6 ρΓονίάεύ 3εεοπ1ίηβ ίο 12.8.3, υηίεδδ Ιΐιε 3υίοηΐ3ίίε δί3Γίίη§ δγδίεη) 3Π<1 ίΗε 
εΗ3Γ3εΙεηδίίο$ οΓ ΙΗε ρητηβ Γηονετ ατε δΐιείι 38 ίο ρεητιίΐ ίΗε ετηεΓ§εηεγ §εηεΓΕίθΓ ίο ε3πγ ΐί8 ίχιΐΐ Γ3ίε<ί 
1θ3<1 35 φΐίεΐίΐγ 38 ϊδ 53Γε 3Πί1 ρτΕείίεηΗΙε, δΐΛ]εεί ίο 3 ιηβχίπιυπι οΓ45 δ. 

12.8.3 ΤΓ3ηδΐίίοη3ΐ δοιιτεε οΓειηεΓ^εηεγ εΐεοίπεαΐ ροννεΓ 

ΤΗε Ιτ3ηδίίϊοη3ΐ βουτεε οΓ εΓηετ§εηεγ εΐεείτίεαΐ ροννεΓ ΓεφίΪΓεύ Ηγ 12.8.2.4 ηΐ3γ εοηδίδί οΓ 3η 
3εευτηυΐ3ίοΓ 1)3ίί6Γγ $ιιίί3ΐ)1γ ΙοοΕίεύ Γογ αδβ ίη αη 6ΓηεΓ§εηεγ ννΗίεΗ δ1ΐ3ΐ1 ορετβίε ννίίΗουί ΓεεΗ3Γ§ίη§ 
ννΗιΙε Γη3ΐηί3ΐηϊη§ ίΗε νο1ί3§ε οΓ Ονε 1>3ίίεΓγ ΐίττου^ΐιουί ίΐιε ύίδοΗ3Γ§ε ρεπού ννίίΗίη 12% 3βονε ογ 
ΗεΙονν ϊίδ ηοΓηίη3ΐ νοΙί3§ε βηύ 1)6 οΓ δυίΠείεηί εηρΕείίγ αηύ δο 3ΐταη§ού 38 ίο βιιρρίγ ΕυίοιτίΕΐίοαΙΙγ, ίη 
ΙΗε βνβηί οΓ ίβίΙιΐΓβ οΓ είίΗετ ίΗε πΐ3ίη ογ ετη6Γ§εηεγ δοιιτεε οΓ εΐεείτίεαΐ ροννεΓ, 3ί Ιεηδί ΙΗε Γο11ο\νίη§ 
δετνίεεδ, ίΓ ίΗεγ ύερεηύ ιιροη ηη βίεείιϊεηΐ δοιιτεε Γογ ίΗβίτ ορεΓαίίοη: 

.1 Γογ 3 ρεπο<1 οΓ30 ιηίη, ίΗε Ιοβύ δρεείίΐεύ ίη 12.8.2.2.1, .2 3ηύ .3; 3ηύ 

.2 ννΐίΗ τεδρεεί ίο νν3ΐ6Γίί§Ηί ύοοτδ: 

.2.1 ροννεΓ ίο ορεΓ3ίε ίΗε νν3ί6Γίί§Ηί ύοοΓδ, Ηυί ηοί ηεεεδδ3η1ν δίιηϋΐΐαηεοϋδΐγ, υηίεδδ 3η 
ίηύερεηύεηί ίεΐΏροτατγ δουτεε οΓ δίοκύ εηετ^γ ίδ ρτονϊύεύ. ΤΗε ροννεΓ δοιιτεε δΗαΙΙ 
Ιιβνε δυΓΠείεηί 03ρ30ίίγ ίο ορετ3ίε ευεΗ ύοοτ 3ί 1ε3δί ίΗτεε ίίηηεδ, ϊ.ε. 
εΐοδεύ-ορεη-εΐοδεύ, α§αηδΙ 3η 3(1νεΓδε Ιίδί οί 15°; 3«ύ 

.2.2 ροννετ ίο ίΗε εοηίτοΙ, ίηύίεηΗοη 3ηύ αΐ3πη είΓειιίΐδ Γογ ίΗε νναίετίί^Ηί ύοοτδ Γογ ΗβΙΓ 3η 
Ηοιιτ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 13 

8ΗΙΡΒΟΚΝΕ ΝΑνίβΑΤΙΟΝΑΕ 8Υ8ΤΕΜ8 ΑΝΩ Εί^ϋΙΡΜΕΝΤ ΑΝΩ 
νΟΥΑΟΕ ΙΜΤΛ ΚΕΟΟΚΟΕΚδ 


13.1 ΟεηεΓαΙ 

13.1.1 Τ6ίδ οΚβρίετ εονεΓδ ίίεπίδ οί εομιίριηεηί ννΐιίοΐι κΐαίε ίο ίΗε η3νί§3ίίοη οί ΙΗε ογεΛ 38 
(1ΐ5ίίηεί &οηι ίΗε 53ίε Γιιηείίοηίη§ οί ίΗε επιβ. ΤΗε ίο11ο\νίη§ ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ5 $εί οιιί ΐΗε ΓηϊηίτηιίΓη 
Γεςαίτειηεηίδ. 

13.1.2 ΤΗε ε^ιιιριηεηί 3η(1 ίίδ ίη5ί3ΐΐ3ίίοη δίτπΐΐ 6ε ίο ίΗε δηΐίδίβείίοη οί {Ηε ΑΛηίηίδίτδίίοη. ΤΗε 
Αώηΐηΐδίτίΐίίοη δΗβΙΙ άείεπηίηε ίο \ν1ΐ3ί εχίεηί ίΗε ρτονίδίοηδ οί ίΗίδ εΗηρίεΓ άο ηοί βρρίγ ίο ογεΛ 
6ε1ο\ν 150 §το8δ ίοηη3§ε. 

13.1.3 ΤΗε ίηίοπηαίίοη ρΓονί6ε4 6γ π3νΐ§3ίΐοη3ΐ δγβίειηδ 3η<1 εςυίρηιεηί δΗαΙΙ 6ε 80 <1ίδρΐ3γε6 
ίΐιαί ΙΗε ρΓοΗαΗίΙίίγ οί ηιίδΓε3<1ίη£ ίδ Γε<1ιιεε(1 ίο ά Γηίηίΐϊΐυηι. Ν3νί§3ίίοη3ΐ δγδίειηδ οηά εςυίρτηεηί 
δΗαΙΙ 6ε εαρ361ε οί §ίνίη§ ιε3<ϋη§8 ίο επ ορώηυηι βεείΗΒεγ. 

13.2 ΟοιηρΒδδεδ 

13.2.1 Οπτή 8Η311 6ε ρΓθνί(1ε<1 \νίίΗ ά ηΐ3§ηείίε εοιηρ355 \νΗίεΗ ίδ ε3ρα61ε οί ορετ3ΐίη§ \νίίΗοιιί 
εΐεείπεαΐ δΐιρρίγ, 3Π(1 ννΗίεΗ ηΐ3γ 6ε ιΐδε<3 ίοΓ 8ίεεπη§ ριιτροδεδ. Τΐιϊδ εοτηρβδδ δΗαΙΙ 6ε ηιοιιηΙ©(1 
ίη & δίπίπΗΙε 6ίηη3εΙε εοηίαίηίηβ ίΗε Γεςιώείΐ εοηεείίη§ (Ιενίεεδ 3Π(1 δΜΠ 6ε δυίί361ε ίοτ ίΐιε 
δρεεύ 3η(1 Γηοίίοη ε1ΐ3Γ3είεπδίίεδ οί ίΗε 0Γ3ίί. 

13.2.2 ΤΗε εοιτιρβδδ εθίχΐ ογ ιερεαίετ δΗηΙΙ 6ε εαρ361ε οί 6είη@ επδίΐγ Γ63(1 Ποιώ ίΗε ροδίίίοη 3ί 
ννΗίεΗ ίΐιε επτΛ ϊδ ηοπηβΐΐγ εοηίτο1Ιε<1 

13.2.3 ΕβοΙι ΐϊΐ3§ηείίε εοητρβδδ δ6α11 6ε ρΓορετΙγ 3<^ιΐ5ίε<1 3ΐκ1 ίίδ ί361ε ογ αιτνε οί Γεδίώιηΐ 
(ΙενίβΙίοηδ δ1ΐ3ΐΙ 6ε 3ν3ΐΐ361ε 3ί αΐΐ ίίηιεδ. 

13.2.4 Οπτέ δ1ΐ3ΐ1 6ε ΙβΗεη ίη δίίίη§ 3 ηϊ3§ηείίε εοιηρηδδ ογ ΓΠ3§ηείΐε δεηδΐη§ είετηεηί δο ίΗπΙ 
ιηα§ηείίε ϊηίετίετεηεε ΐδ ε1ίπιίη3ΐ8<1 ογ ηιίηίΓηϊζεά 35 ίοτ 35 ίδ ρΓ3είιε361ε. 

13.2.5 Ρ3δδεη§εΓ επιίί εε«ίβε<3 ίο εαιτγ 100 ρ35δεη§εΓδ ογ Ιεδδ δΗηΙΙ, ίη ηβίΐίΐίοη ίο ίΗε εοηιρ358 
τεςυίτεά 6γ 13.2.1, 6ε ρΓονίάεί! \νίίΗ 3 ριορεΗγ 3(1|υδίε<1 ίτΗΠδηιίίίίη^ Ηεαάίη^ άενίεε, 8ΐιίί361ε ίοΓ 
ί6ε δρεετί 3ηά Γηοίίοη ε63Γ3εΙεηδΗεδ 3Π(1 3τε3 οί ορεΓ 3 ίίοη οί ίΗε ογηΛ, ε3ρ361ε οί ΙταηδηιίίΙίη§ α 
ίηιε 6ε3ίϋη§ τείετεπεε ίο οίΗεΓ εςιιιριηεηί. 

13.2.6 Ροδδεη^ετ οπιΑ εεΓίίβε<1 ίο εαττγ ηιοτε ί63η 100 ρ3δδεη§εΓδ 3ηβ εατ§ο ετηβ δΗαΙΙ, ίη 
ηάίΐίίίοη ίο ίΐιε εοηιρ358 ΓεςιιΪΓεά ίη 13.2.1, 6ε ρΓονίβεά ννίΐ6 3 ^γτο-εοπιρβδδ ννΗίεΗ δΐιαίΐ 6ε 
5πίΐ361ε ίοΓ ίΗε δρεεβ 3ηβ Γηοίίοη εΚατΕείεηδίίεδ αηά 3Γε3 οί ορεταίίοη οί ί6ε εΓαβ. 

13.3 δρεεϋ »η<1 (Ιϊδίαηεε ηΐ63$ιΐΓεηιεηί 

13.3.1 0Γ3ή δΗαΙΙ 6ε ριονίβεβ \νίίΚ 3 ίίενίεε οαρα61ε οί ίηβίεαίίη^ δρεε<3 3η<3 <ϋδί 3 ηεε. 
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13.3.2 $ρεε<1- &η<1 (Βδί3ηοε-ιηε38ΐιΐΊη§ ίΐενϊεεδ οη οιβΛ ίΜ \νίίΒ 3 η 3 ΐιΙθΓΠ 3 ίίο πιΒηγ ρΙοΜΐπε 

Ά ! ά (Α ^ Α > ΟΓ ™*>τη&ύο ίΓ3ο1αη Ε ύά (ΑΤΑ) Μ 1* οαραΒΙε οί ιη^υπηβ δρεεΓΐ ζηά <Β 8 ΐ 3 ηοε 
ίητοιι^Κ ίΒε \ν3ίετ. 


13.4 ΕοΗο-$οαη<1ίη§ (Ιενίοε 

13.4.1 Νοη-3ΓηρΒίΒίοιΐδ ογ&Λ δΗαΙΙ Βε ριυνκίείΐ \νϊίΒ 3ΐι εεΒο-δοιιηώη^ (Ιενϊεε ννΒίεΗ \νί11 είνε 
αη ιικ1ίο3ίίοη οί άερΰι οί λναίεΓ (ο 3 δυίβαεηΐ <1ε§τεε οί βεειιτΕεγ ίοΓ ιίδε ννΒεη ΙΒε ογηΛ ϊ$ ϊη ίΒε 
(ΰδρίΗεετηεηί ιτιοάε. 

13.5 ΚπϋϋΓ ίηδίαΐΐαίίοηδ 


13.5.1 €Γ&β δΒπΙΙ Βε ρΓονιΟεί! ν/ίίΒ 3ί Ιεαδί οηε 3ζίπιυΐΒ-3ί3Βί1ίζε<3 τζΔάι ορετΕίίηβ οη 9 ΟΗζ. 

13.5.2 Ογ&Λ οί 500 βτοδδ ίοηη3§ε 3η<1 ιιρ\ν3τάδ ογ ογεΛ εεΛίίιε<1 ίο εαιτγ γπογ 6 ίΒκη 450 
ρ358εη§8Γ8 δΐιαίΐ βίδο Βε ρΓονίάεά λλϊιΙι ά 3 ΟΗζ πκίατ ογ ννΗεΓε εοηδίύεΓεΟ αρρΓορηαίε Βγ ίΒε 
ΑώηίηίδίΓ3ίϊοη, α δεεοικί 9 ΟΗζ γεϊ&ϊγ ογ οίΒεΓ πιεοηδ ίο Οείεπηίηε αηά Οίδρίαγ ίΒε ΐ 3 η§;ε 3 ΐκΙ 
Βεαπη§ οί οίΒεΓ δυτίαεε οπιή, οΒδΐηιείίοηδ, Βιιογκ, δΒοΓεΙίηεδ αηά ηανί^ΕΐίοηαΙ ητατία ίο αδδίδί ίη 
Π3νί§3ίίοη 3η<1 ϊη οοΐΐίδίοη ανοίώιηεβ, ννΒίεΒ αιε Βιηείίοηαίΐγ ϊηίίερεηάεηί οί ίΒοδε Γείειτεά ίο 
ίη 13.5.1. 


13.5.3 Αΐ Ιεαδί οηε γ3.(1ηγ κΗβΙΙ Βε ρΓονίΟεΟ \νίίΒ ίβείΐίιίεδ ίοΓ &η ΑΚΡΑ ογ ΑΤΑ δΐιίίαΒΙε ίοΓ ίΒε 
πιοΐίοη 3ΐκ1 δρεε<3 οί ίΒε ογηΛ. 

13.5.4 Αάεςυβίε εοητηιιιηιοδίιοη βιείΙΜεδ δΒίΐΙΙ Βε ρΓονίάεΟ Βούννεεη ΙΒε γοιΙεγ οΒδεινετ 3η(1 
ίΒε ρετδοη ίη ίτητηείΰ3ΐε εΗ3Γ§ε οίίΒε επΛ 

13.5.5 Ε3οΗ Γ3(ΐ3Γ ίηχί3ΐΐ3ΐίοη ρΓονίΟεΟ 5 Η 3 ΙΙ Βε δΐιίίπΒΙε ίοΓ ίΒε ίηίεηάεά ογηΛ δρεεΟ, ιηοίϊοη 
ε1τ3Γ30ΐεπδΐίε8 ηπΟ εοτητηοηΐγ εηεοιιηίεΓείΙ εηνϊτοηηιεηί&Ι εση<3ίίίοηδ. 


13.5.6 Ε&εΗ ΓΗτΙητ ϊηκίαΐΐ&ίίοη δΒβΙΙ Βε ηιοιιηίείΐ δο 35 ίο Βε 35 ίτεε 38 ρΓαεΙίοαΒΙε ίτοπι 
νίΒΓΗίϊοη. 

13.6 Εΐεείτοηΐε ροδίίίοηϊηξ βγείειης 

ΟβΑ 5 Β 3 ΙΙ Βε ρΓονιΟεΟ ννίίΒ 3 ΓεεείνεΓ ίοΓ 3 §1 οΒη 1 ηΕνί^αίίοη 53ίε11ίίε δγδίειη ογ ά ίεπεδίήαΐ 
Γ3ώο η3νί§3ίίοη δγδίετη, ογ οίΒεΓ ηιεοηδ, δΐιίίαΒΙε ίοΓ υδε αί 311 ίίιηεδ ίΒτοιι^ιουί ΙΒε ίηίεη^ 
νογ& 0 ε ίο εδίαΒΗδΒ αηΟ ιιρίΐπίε ΙΒε εΐΈίΓδ ροδίίίοη Βγ 3 υίοητ 3 ίίε Γηε 3 Π 5 . 

13.7 Καίε-οΓ-ίιιηι ίικϋεϋίοΓ «ηά ηκΜεΓ 3η§1ε ίηάϊεβίοΓ 

13.7.1 €γ 3« οί 500 £τοδ5 Ιοηη3§ε ογ ιιρ\ν3ηΐ5 δΒαΙΙ Βε ρΐ'ονίάεΟ ννίΐΒ 3 Γ 3 ίε-οί-ίιιπι ήκΗεαίοΓ. 
Α Γ3ίε-οί-ίιιτη ίη0ίε3ΐθΓ δΚ&Η Βε ριονίεΐείΐ ίη ογεΟ οί Ιεδδ Λβη 500 §τοδδ ΐοηη 3 §ε ίί ΙΒε ίεδί 
3εοοΓάίη§ ίο 3ΠΠ8Χ 9 δΒον,'δ ίΐιπί ίΒε Λιτή Γ3ίε 03η εχεεε<1 83 ίείγ Ιενεί 1. 

13.7.2 ΟγβΛ 8Βη 11 Βε ρϊονκίείΐ ννίίΐι 3η ίηΒίεβίοΓ δΒοΆηι^ ίΒε ηκΜεΓ αη^ΐε. Ιη ογεΒ \νιίΒοιιΐ 3 
ηκΙΟεΓ, ίΒε ίη<ϋε3ίοΓ 5 Β 3 ΙΙ δΒονν ίΒε (ϋτεείιοη οί 8ίεεήη§ ΐΒηΐδί. 
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13.8 Νβιιίίεβΐ ςίΐ3Γί5 3η<1 ηίΗίΙκ'ίίΙ ριΛΙίεαίϊοηδ 

13.8.1 ΟηιίΙ δΒαΙΙ ρΓονίίΙεό χνΐίΗ η3ΐιΐϊε3ΐ οΐι&τίδ &η<3 η3ΐιίΐ03ΐ ριιΒΗεμϊίαηδ Ιο ρΐβη 3ΐκ1 (ϋδρίαγ 
ίΐιβ δΐιίρ’δ Γοαίε Γογ &ε ίηίεηάεά νογβ§ε 3Π(1 Ιο ρΐοί ηηά γποπϊΙογ ροδίίίοηδ ΐΗτοιι§Βοιιί ίΐιε νογ3§ε, 
3 η εΐεείτοηΐε ο1ΐ3ΐΤ ώδρίβγ αηά ίηΓοηηαίΐοη δγδίεηι (Ε€ΟΙ8) ηιαγ Βε 3εοερίεΒ 35 Γηεε1ίη§ ώε 
εΙΤΗΓί 03ΠΊ3§ε ΓεφίΐΓεηίεηίδ οΓ *Ϊ8 ρ3Γ3£Γ3ρΒ. 

13.8.2 Βαείί-ιιρ ΗΠΉη^ειτιεηΙδ δΗπΙΙ Βε ρΓονί<1εϋ Ιο ηιεβί Λε ίϊιηεΐίοη&1 τεςιιΪΓεηιεηΙδ οΓ 13.8.1, ίΓιΗίδ 
(ΐιηεΐίοη ΐδ ρατίΐγ ογ ίυϋγ ίίιΙίϊ11&3 Βγ εΐεείτοηίε Γηεηηδ. 

13.9 δεβΓεΜίβΗί 3η(1 άαγϋ^Ηί $ΐ£η3ΐ1ίη£ Ιβπιρ 

13.9.1 ΟγηΠ δΗαΙΙ 5ε ρΓονϊάεά ννιίΒ 3ί 1ε»δΐ οηε 3&φΐ3ίε δεπτεΙιϋβΚΐ, \ν!ιίοΗ δΗαΙΙ Βε 
εοηίτοΙΙαΒΙε &οιη ώε ορετ&ίίη^ δίαϊίοη. 

13.9.2 Οηε ρστώΒΙε <ΐ3γ1ίβΗί 8ί§η3ΐ1ίη§ Ιδίηρ δΒαΙΙ Βε ρΓονιΒεΒ ζακί ηΐ3ίηί3ίηε(1 ιοοάγ Γογ υδε ίη 
ίΤιε ορεπιίΐηβ εοτηρβΓίτηεηΐ 3ί 311 ίϊτηεδ. 

13.10 ΝϊβΗί νίκϊοη εφίΐριηεηί 

13.10.1 Υ/Ιιεπ ορεΓΒίίοηαΙ οοηΒίίίσηδ μΐδίίίγ ίΐιε ρΓονίδίοη οί ηί^ΐιί νίδίοη εςιιϊριηεηί, δυείι 
εςυίρηιεηί δΗαΙΙ Βε ρΓονκ1ε<1 

13.11 δίεεπη^ ϋΐΓβηβεπιεηί 3η<1 ρΓορυΙδΐοη ϊηίΙίεαίοφ) 

13.11.1 ΊΓΒε 3 ίεεπη§ 3 Π 3 η£εΓηεηί δΐιαίΐ Βε δο <Γεδί§ηε<.1 ΰΐ3ί ίΗε ετ&Λ Ιιττηδ ίη Πιε δ^ηιε ιΐίτεείίοη 
38 *3ί οίώε ν/ΒεεΙ, ίϊΙΙοΓ, ]ογδίκΑ ογ εοηΐτοί Ιβνετ. 

13.11.2 ΟπιίΙ δΐιαίΐ Βε ρτονΐίΐείΐ ννιίΒ ιηε3η5 ίο δΐιονν ίΐιε ιηοΒε οί Πιε ρΓοριιΙδίοη δγδΐεηι(8 ). 

13.11.3 ΟγεΛ ννίίΗ εηιετ§εηεγ 8ίεεπη§ ροδίίϊοηδ δΗπΙΙ Βε ρΓονϊ<1εί1 ννϊίΐι 3Π3η§εηιεηΐ5 Γογ 
8«ρρ1γϊη£ νίδυ 3 ΐ εοηιρ 385 τεώιη§8 ίο ώε εηιεΓ^εηεγ 5 ίεεηη§ ροδίίΐοη. 

13.12 Αιιίοηιβίίε δίεεηη§ 3ΐ(1 (3ΐιίοπΐ3ίίε ρίΐοΐ) 

13.12.1 ΟπιίΤ δΗβΙΙ Γιε ρΓονί<1ε<1 ννίίΗ 3η 3ΐιίοιη3ίΐε δ1εειίη§ 3Ϊό (αυίοηΐΗίΐε ρίΐοί). 

13.12.2 Ρτονίδίοη δίτηΐΐ Γιε ητα<1ε ίο εΗαη^ε ίτοηι ίΗε αυίοιηαίιε ίο ητβηιηΐ ηνοΒε Βγ 3 ηΐ3ηιΐ3ΐ 
ονεττκίε. 

13.13 Κ&03Γ ΓεΠεείΟΓ 

!ί ρταοί ίοαΒΙε, 0 Γ 3 « οΓ 150 £Γ 05 δ ίοηηα§ε ογ Βείονν δΗαΙΙ Βε ρΓονκΙεά ννίίΗ ά Γαίΐατ ΓείΙεείΟΓ, ογ οΙΗογ 
ιηεαηδ, ίο 35 δί$ί (Ιείεείϊοη Βγ δΚϊρδ η3νί§3ίίη§ Βγ Γ3<ΐ3Γ 3ί Βοώ 9 3η<1 3 ΟΗζ. 

13.14 δοιιηϋ Γεεβρίϊοη «γδίειη 

ν/Βεη ίΒβ εΓβΟ’δ ΒηίΙ^ε ϊδ Ιοί3ΐ1γ εηοΐοβε^ 3η(1 υηίεδδ ίΒβ ΑώηίηίδΙίΉΐίοη άείεπηΐηεδ οίΒετννίδε, εΓπίί 
δΗαΙΙ Βε ρΓονίθβί! \νίίΒ 3 δοιιηίΐ τεεερίίοη δγδίεηι, οτ οώβΓ ηιε3η$, ίο εηαΒΙε ίΒε οΠιεβΓ ίη εΗ3Γ§ε οΓ 
ώε ηανί§3ίίοιΐ3ΐ ν/αίεΒ ίο Ηοηγ δοιιικί δί^ηβίδ αη<3 (ίείβιτηίηε ώεΐπ ώΓεείίοη. 
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13.15 ΑυίοπίΒίΐε ίάεηίίίίεαϋοπ χγδίβιη 

13.15.1 €ηιΏ: 3 Η 3 ΙΙ Ηε ρτονίΗείΙ ννίίΗ 3η αυίστηαΐιε ίΗεηίίίιεαίίοη δγδίετη (ΑΙδ). 

13.15.2 ΑΙδβΚ&Π: 

.1 ρΓονκΙε αιιΙοτηαίίε&Πγ ίο αρρΓορπαίεΙγ εςιιίρρεΠ δΗοΓε 5ί3ίίοηδ, οίΠεΓ νεδδείδ 3ηΗ 
αίτεπιΛ ίηίοπηαΐίοη, ίηε1ικ1ίη§ ίΗε επιΛ’δ ίΗεηίίίγ, ίγρε, ροδίίίοη, εοιίΓδβ, δρεεΗ, 
ηηνίβαίίοηα] 3ί3ίιΐδ 3 γκ 1 οίΠεΓ 83ίείγ-Γεΐ3ΐεί1 ιιιίοπιιαηοη; 

.2 τεεείνε αυίοηιαίίεαίΐγ διιεΗ ϊηίοπη3ίίοη ίτοηι δίιηίΙαΗγ ίίίΐενΐ νεδδβΐβ; 

.3 ηιοηίίοΓ 3η4 ΙταεΗ νεδδείδ; ηπ4 

.4 εχεΗ3η§ε (Ιαία ννίίΗ δΗοΓε Ηβδενΐ Γ3θί1ίίίε5. 

13.15.3 ΤΗε πχμπΓβηιεηίδ οί' 13.15.2 δΐιαίΐ ηοί αρρίγ ννΗεπε ιπΙετηΜίοη»! 3£ΐε6ΓηεηΙδ, ηιίεδ ογ 
δίατκίακίδ ρτονί<1ε ίοΓ ίΗε ρΓοίεείίοη οί’ηανΐ§3ΐίοη3ΐ ίηίοιτηαΐίοη. 

13.15.4 ΑΙδ δΐιβίΐ Ηε ορεπιίε<1 ΙαΗίη^ ίηΐο αεεοιιηί ίΐιε ^ιιίϋεΐίηεδ αΗορίεΗ Ηγ (Ηε θΓ§3ηίζ3ίίοη. 

13.16 νογ3§ε <1»ί3 ΓβεοΓάεΓ 

13.16.1 Το 388 Ϊ 5 Ϊ ϊη ε38ΐΐ3ΐίγ ϊηνεδίίβαίϊοπδ, ραδδεη^εΓ εηιίΐ ϊιτεδρεοΐίνε οί’ δίζε αηΗ 03Γ§ο οιβΑ 
οί'3,000 §τοδ 3 ίοηη&ρε αη<3 ιιρνν3πΐ3 δΗαΙί Ηε ρΓονίάεΗ ννίίΗ 3 νογ3§ε εΐαίπ Γεοοπίετ (νΟΚ.). 

13.16.2 ΤΗε νογα§ε (ίαίπ τεεοκΙεΓ δγδίετη, ίηε1ικ1ιη§ βΙΙ δεηδΟΓδ, δίΐϋΐΐ Τ>ε 8ΐιΗ]εείει1 ίο 3η ηηηιιηΐ 
ρετίοπηηηεε ίεδί. ΤΗε ίεδί δΜΙΙ Ηε εοηΗιιείεβ Ηγ αη ηρρτονεΗ ίεδίίη§ ογ δετνίείηβ ίαείΐίίγ ίο 
νεήίγ ίΗε αεειίΓαεγ, ΗιΐΓ3ίίοη αηΗ ρεεονεΓ3Ηί1ίίγ οί ίΗε Γεοοπίεά Π3ί3. ίη αΗίϋίϊοη, ίεδίδ 3ΐκ1 
ίηδρεείίοηδ δΗπΙ! Ηε εοηΗιιείείί ίο Ηείεητιίηε ίΗε 8εΓνίεε3βί1ίίγ οί 311 ρΓοίεείίνε εηεΐοδίιτεδ 3η<1 
άενίεεδ ΗίίεΠ ίο αίά Ιοεηίίοη. Α οοργ οί' ίΗε εεηίίϊθ3ίε οί' εοηιρίίαηοε ίδδυε<3 Ηγ ίΗε 1εδ1ϊη§ 
ίαείϋίγ, δί 3 ΐίη£ ΙΗε (ΙηΙε οί εοπιρίίηηοε Σΐηά ίΗε αρρ1Ϊ03Η1ε ρετίοπΏ3ΐιεε δίηηΗηιΗδ, 5 Η 3 ΙΙ Ηε 
Γ8ί3ΐηε<1 οη Ηο3γΠ ΙΗε ΟΓαίί. 

13.17 ΑρρΓον»! οί κγδίειηδ αηΗ εςιιίρηιεηί, 3η<1 ρειΤοηηΗηεε 8ί3ηϋ3Γ<1δ 

13.17.1 Α11 εςυίριηεηί ίο ννΗίεΗ ίΗίδ εΗ3ρίεΓ αρρίίεδ δΗαΙΙ Ηε οί 3 ίγρε αρρΓονεά Ηγ ίΗε 
ΑίΙηιίηίδίΓαίΐοη. διιεΗ εςιιίριτιεηί δΗαΙΙ εοηίοπτι ίο ρειίοιτηαηεε δίηηΗητίΙδ ηοί ίηίεηοΓ ίο ίΗοδε 
3<1ορΙεί1 Ηγ ίΗε Οτ§αηίζ 3 ίίοη. 

13.17.2 ΤΗε Αάηιίηίδίκιίίοη 5 Η 3 ΙΙ ιεςαίτε ίΗηί ιηηηα&είιιτεΓδ Ηπνε 3 ςηηΐίίγ εοηίτοί δγδίειη 
αιιΗίίεΗ Ηγ 3 εοτηρείεηί ηιιίΗοηΐγ ίο εηδατε οοηίϊηιιοιίδ εοηιρίίίΐηεε ννίίΗ ίΗε ίγρε αρρτονηΐ 
οοικϋίίοηδ. Αΐίεπιηίίνεΐγ, ΙΗε ΑΗπιίηίδίπϊίίοη ηταγ ιίδε ίΐηαΐ ρπχΐιιεί νεπβεβίίοη ρΓοεεάιιιεδ 
ννΗεΓε εοτηρϋαηεε ννίίΗ ίΗε ίγρε αρρί'οναΐ εεηίήε3ίε ϊδ νεηίίεεί Ηγ 3 εοηιρείεηί αιιίΗοπίγ Ηείοτε 
ίΗε ρΓοεΙαεί ίδ ϊηδίαΐΐενί οη Ηθ3Γ<1 εΓΒίί. 

13.17.3 ΒεΐοΓε §ίνίη§ βρρτοναΐ ίο η3νί§3ΐίοη3ΐ δγδΐεηΐδ ογ οςιπριπεπί εηιΗοάγίη^ ηενν &3ίυτεδ 
ηοί εονεΓεά Ηγ ίΗίδ οΜρίεΐ', ίΗε Α<3ηιίηί3ΐΓ3ίίοη 5 Η 3 ΙΙ εηδατε ίΗαί διιεΗ ίε3ίϋΐεδ δΐιρροιί ίαηείίοηδ 
3 ί Ιεαδί 33 είίεείϊνε 38 ίΗοδε τερυίΓείΙ Ηγ ΙΗίδ εΗαρίετ. 
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13.17.4 \νΗβη εφΛίρηιεηί, Γογ ννΐιϊοΐι ρεΓίοπτίΗηοε 5ΐ3η<33π38 Ιι^νε Βεεη ίΐενείορβε! βγ ίΐιε 
θΓ§αηϊζΗίΐοη, ίί> 03ΐτΐ6<3 οη ΟΓαή ίη 3<1<ϋίίοη Ιο ίΐιοδε ίίειηδ οί εςιιίρηιεηί τε^υϊτεί] 6γ ίΐιϊδ οώρΐετ, 
8υο1τ 3<Μίίίοη3ΐ εςαίρηιεηΐ δΗηΗ 6© ϋυ^εοί ίο ηρρΓοναΙ αηά δΐι&ΐΐ, 38 &τ 38 ρΓαοΙϊεΛΙε, εοΓηρΙγ 
\νί{Η ρα'ίοϊτηαηοε χίαηεΐίυτίχ ηοί ίηίεποΓ ίο ΐΗοκε ίκίορίβά βγ Λ© ΟτξΗηΐζαΐίοη*. 


ΚεεοηιτηεηιΙαίίυη οη ρειΤοπτιαηεε δίαηίΐηπίδ Γογ Γη3§ηεΐίο εοηιραδδεί; (ροχοΐαΐίοη Α.382(Χ)): 

Κεοοιηιηεη<ΐ3ΐϊοη οη ρειΤοπτοηοε χίΕηάβπΙί; Γογ ιη3πηε ίΓ3ηχΓηϊ«;ϊη£ οιαβηεΐίε ΗεΕίΙϊηβ (Ιενίεεχ (ΤΜΗΟί-) 
(ΓεχοΙιιΐίοη Μ30'.86(70), ιιηηςχ 2); 

Κ.εεοιηΓηετκΐ3ΐϊοη οη ρεΓίοπτιαηοβ δίΕηϋαπΙϊ Γογ Ογτο-εοιηρ38ί6δ Γογ Ηί§Η-ίφεε<3 εταΓί (γοϊοΙοΙϊοπ 

Α.821(19)); 

ί?εεοιηηιεη<ΐ3ΐίοη οη ρεΓί'οιτηαηεε χΙηηίΙαΓίΙί» Γογ ϋενϊεεδ Ιο ίηίϋοαίε δρεε(1 «η<1 <1ίδΐ3ηεε (ΓεδοΙιιΙίοη 
Α.824(19), 38 3ηιεη(3ει1 6γ Γεχοΐιιΐϊοη Μ30.96(72)); 

Κεεοηιηιεηίΐαηοη οη ρεΓΓοπηαηεε 8ΐ3ηιΐ3Γ<3δ Γογ εεΗο-δουηιΙϊηβ εηυιρηιεηΐ (Γεδοΐιιίίοη Α.224(νΐί) 38 
ατηεικίείΐ Γ>ν Μ80.74(69), 3ηηεχ 2): 

ΚεεοπΐΓηεη<33ΐίοη οη ρεΓΤοιτηαηεε κΐαηίΐαπίκ Γογ η3νϊ§3ίίοη3ΐ γεγΙεγ εςυίρηιεηΐ Γογ Ηϊ^Η-χρεεοΙ εΓ 3 ίϊ 

(«ίοΐαΐίοη Λ.820(19)); 

Κεεοτηηιεπιίαΐϊοη οη ρεΓί'οπηΕηεε χΐ3η<1αΓ£ΐ.<; Γογ "Αυΐο ΤΓαεΙαηβ" (τεδοΐαΐίοη Μ80.64<67), αηηεχ 4, 

3ρρεπί1ίχ 1); 

ΚεεοτηηιεηΓίΕίιοη οη ρεΓΓοιτη3ηεε 5&η(1&ηΐ8 Γογ δΗϊρβοΓηε ϋεεεβ ηανίβάΙοΓ ΓεεεΐνεΓϊ (ΓεδοΙιιΙίοη 

Α 816(19)); 

Κεεοιηηιεη(ΐ3ΐϊθΗ οη ρεΓΓοπηαηεε Ηΐιιηεΐίίτεΐδ Γογ ϊΗίρΒοΓηε Ροπιη-0 3η(1 ΟΗαγΙπι τεεεινεΓΧ (Γεχοΐαίίοη 
Α.818(19»; 

Κεεοηιηιεη<1αΐιοη οη ρεΓΓοπηαηεβ 8ΐαη(ΐ3κΐ8 Γογ πΗίρΙίΟΓηε ^ΙοΒηΙ ροκίίίοηίη§ ίγδίεηι ΓεεοϊνβΓ εςιιίρπιεηΐ 
(ΓΟΝοΙυΙϊοη Α.819( 19)); 

Κ.εεοΓηίηεη<ΐ3ΐίοη οη ρειΤοπηηηεε δίαικίαπίχ Γογ δΐιίρβοιηε ΟΟΟΝΑ83 ιεεείνεΓ εςυίρηιεηΐ (Γείοίικίοη 
Μ80.53(66)); 

Κεεοπιιηεηεΐαίίοη οη ρεΓΓοπηαηεε δίαηύβηΐδ Γογ χΙιίρΒοπιβ ΓΚίΡ8 αη<1 ΟΟΟΟΝΑ38 ηι αηπιηε γειΙιο Βεαεοη 
ΓεεείνεΓ εηηϊρηιεηΐ (Γεδοΐιιΐίοη Μ80.64(67), 3ηηβχ 2); 

Κ,εεοπιηιεηΓίαίιοπ οη ρεΓΓοπηαηεε «Ιαπιίαπίδ Γογ εοηι6ίηεί1 (Ρ8/ΟΙΟΝΑ38 τεεεϊνεΓ εηυίρηιεηΐ (Γεδοΐιιίίοη 
Μ80.74(69), αηηεχ 1): 

ΡεΓί'οιτηαηεε χΓαηιΙαπΙδ Γογ Γ3ΐε- οΓ-Λίγο ιηεΙίεαΙΟΓχ (Γεχοΐιιΐίοη Α.526(13)); 

ΚεεοΓηηιεικΙηΙϊοη οη ρεΓΓοπηαηεε ίΐίαικίαπίχ Γογ ηίρίιΙ νίδίοη εηιηρπιεηΐ Γογ Ηί^Ιι-χρεετΙ ογπΓγ (τεδοΐοΐΐοη 
Μ50.94Γ72)); 

Κ,εεοηΓηβικΙαιϊοη οη ρεΓίοιτηβηοε χίαηιίαπίχ Γογ 4ανΙίβΗΐ δί^ηαΐΐίη^ ΚίΓηρχ (Γβδοΐαΐίοη Μ80.95(72)); αη<1 
Κ.εεο!ηπιεη(1αΐίοη οη ρεΓΓοπηαηεε δίαηιίαπίχ Γογ αιιίοΓηαΐίε δίεεπηβ ακίδ ( 3 ϋΙοηΐ 3 (ϊο ρίΐοίχ) Γογ Ηι^-χρεεί! 
εταίί (ΓΟΗοΙιιΐιοη Α.822(19)). 
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ΟΉΑΡΤΕΚ 14 

Κ ΑΟΙ<ΧΧ>ΜΜΙΙ ΝίΟΑΓΙΟΝδ 


14.1 Αρρίϊεηίΐοη 

14.1.1 Παίεδδ εχρΓεδδΙγ ρΓονίίΙοί! οίΒεηνΐδε, ιΒίδ οΙιαρίβΓ αρρίίβδ ίο ηΙΙ ογάΓΙ δρεεϊίϊείΐ ίη 13 1 
3ηϋ 1.3.2. 

14.1.2 Τΐιίδ οΗαρΙΟΓ (Ιοεδ ηοΐ πρρίγ ίο εΓ3ίΐ (ο ννΒίεΒ ΐΒίδ Γ'οίΐε \νου1<1 οίΗεηνίδε ίίρρίγ ννΐιϊΐβ δυεΒ 
0Γ<ι(1 3ΐε Βείη§ η3νίβ3(εί1 ννίΐΗίη ίΒε Οτοηί ϋιΒεδ οί ΝοιίΒ Ατηεηεη 3η<1 ίΒείΓ εοηηεοίίη^ 3η<1 ίπΒιιίβΓγ 

\ναϋεΓ5 38 13Γ εαδ( 35 ίΒε 1ο\νεΓ εχϊί οί ίΒε 51. Ι.αηιΒεη I οεΚ αί Μοηίτεηϊ ιη ίΒε ΡΓονϊηεε οί ζ>υεΒεε" 
€3Π3(ΐ3\ 


14.1.3 Νο ρΓονίδίοη ίη ίΒίδ εΒαρίεΓ 8ΐΐ3ΐ1 ρΓενεηί ΐϊιε ιίδε Βγ αηγ 0 Γ 3 ίΐ. δΐιΐΛΊναΙ εταίΐ ογ ρεΓδοη ίη 
(ϋδίΓεδδ οί 3ηγ ιηεβπδ 31 ίΒείί <ϋδρο53ΐ ίο 3ΐίτ3εί ηίίεηίίοη, ηΐίΐίε ίηο\νη (ΙιείΓ ροδίίίοη 3η<1 οΒί 3 ΐη Ηείρ. 

14.2 Τεπηδ 3ηί1 άεβηϊίΐοηδ 

14.2.1 Ρογ ΙΒε ρυιροδε οί ίΒίδ εΒαρίεί, ίΐιε ί'οΐΐον/ίη^ ίεηηδ δΒαΙΙ 1ΐ3νε ίΒε ιηε 3 ΐηη§δ (1είϊηε<ί 
Βε1ο\ν: 

.1 Βπί1§έ-(υ-Ηπ<.ί§ε ε οηπηυη ί εβί ί οηδ " ηΐ63ηδ δηίείγ εοηπηαηίεαϋοηδ ΒεΙ\νεεη οτηΒ 
3η<1 δΐιίρδ ίΓοηι ίΒε ροδϊίίοη ίτοηι ννΒίεΒ ίΒε επιίί ϊχ ηοπηηΐΐν ηανϊ^αίετϊ. 

.2 "Οοηίίηυουδ νναίεΗ" ιηεαηδ 1 Η 3 Ι ίΒε Γ3<1ίο ννηίεΒ εοηεεπιείΐ δ1ΐ3ΐ1 ηοί Βε ίπίειτυρίεί! 
οίίιεΓ Ιΐιαη ίοΓ Βηεί ίηίεΓν3ΐ5 \νΗεη ί?ιε εΓ3ίί'δ Γοεεινιη^ ε 3 ρ 3 ΒιΒίγ ίδ ΐΓηρ 3 Ϊτείί ογ 
ΒΙοεΚείΙ Βγ ιΐδ ο\νη εοΓΠΐηυηίεβίίοηδ ογ ννΗεη ίΒε ίαεϊΐίίίβδ οτε υηάεΓ ρεποίϋεβΙ 
ΓΠ3ΐηίεη3ηεε ογ οΒεεΒδ. 

.3 'Ρ%ίΐ3ΐ δείεείίνε εαϋίη^ (ϋδΟ)" ηιεβηδ 3 ίεεΒηίςυε υδϊη§ ίΐί^ίίαΐ αχίεδ \νΒϊεΒ 
εηπΒΙεδ 3 Γ3ί1ΐο δίαίϊοη ίο εδίαΒΙίδΗ εοηίηεί ννίίΒ, 3η<1 ΐΓ 3 ηδίεΓ ίηίοπΏβίϊοη ίο, βηοίΒεΓ 
5ί3ίϊοη ΟΓ £Γθίΐρ οί' δΜίοηδ, 3 γκ 1 εοιηρΙγίη£ \νίίΗ ίΒε Γε1εν3ηΐ ΓεεοηιτηεηίΐΒίίοηδ οί 
ίΒε Ιηίεπΐ3ΐΐοη3ΐ Τεΐεεοηηηυηίεαίίοη υηϊοη Κ 3 <ϋοεοηυτιιιηίε 3 ΐϊοη δεείΟΓ (ΙΤϋ-Κ.). 

.4 "ΰίΓεεί-ρπηίίη^" (ε!ε§Γ3ρΒγ Γηε3Π8 3υίοηΐ3ίει1 ΙεΙεςπιρΒγ ΙεεΒηίςυεδ ννΒίεΒ οαηιρίγ 
ννίίΚ ίΒε Γε1εν3ηί Γεεοηιηιεηί&ίίοηδ οΓ ίΒε Βιίεπΐ3ΐιοη3ΐ Τεΐεεοητηιυηιε&ίίοη ΒΓηίοη 
Κ3(1ίοεοίηΓηίίηϊε3ΐιοη δεείΟΓ (ΙΤΙΙ-Κ). 

.5 (ίεηεΓαΙ Γ3<ί ί < >εοηιτη ιι η ί επί ι οη 5 ιτιε3η8 ορεΓ3ίίοη3ΐ 3η(1 ριιΒΙίε εοιτεδροη<1εηεβ 

ΐΓηίίιε οίΒεί (1ΐ3η ίϋδΐίεδδ, υφβηεγ αικί 83ίείγ Γηεδδπ^εδ, εοικ1υείε<ί Βγ Γ3(1ϊο. 

.6 "ΟΙοΒβΙ Μαπίιηιε Πίδίτεδδ Άηά δαίείγ δγδίειη (ΟΜΠ88) 1(1εηίιΐίεδ" ηιεπηδ ιη 3 ηίίιηε 
ιηοΒΠε δεη,’ϊεεδ κίεηίιίγ, ίΒε επιίί'δ €3ϋ δΐ^ρι, ΤπΓΠ3Γδ3ί ί<1εη1ϊ1ίεδ 3η<1 δεπηΐ ηιιτηΒεΓ 
ίίΐεηΐίΐγ ννΒίεΒ ηιαγ Βε ΐΓαηδίπίηείΙ Βγ ίΒε εΓ3ΐί'5 ε^υίρπιεηί ;ιηϋ αδε<1 ίο ιάεηίιίν ίΒε 
εΓαίί. 


8υεΒ ογοΠ 3Γε δυ^)^ε^! ιο φεεί.ιΐ ΓεςιιίΓοηιβηΙδ τεΐϋίινο ίο Γαιΐϊο Γογ δαίείγ ρυΓροδβδ, 35 ςοηίηϊηβιΐ ίη ίΒο 
ΓοΙενηηί α^Γοεηιεηί ΒβΗνεεη 0ηη3<ΐ3 3ηϋ ίΒε Ιίηίίείΐ δί 3 ίεδ. 
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.7 "Τηηιατδβί" Γηείΐηκ ΙΗε θΓ§3ηίζ3ίΐοη εδΙαΗΙίδΗδί! 6γ ίΗε Οοηνεηίίοη οη ίΗε 
1ηί6Γη»ΙϊοηαΙ Μβπΐΐηιο 53ίεΙΙίίε Οημιηΐζβίίοη (1ηιη3Γ53ΐ) «ΙορΙαϊ οη 
3 5ερίειη6εΓ 1976. 

.8 "Ιηίεπΐ 3 ΐίοη 3 ΐ ΝΛν ΓΕΧ" δεΓνίεε ιηεαηδ ίΗε εο-οκϋηηίείΐ 6ΐΌ3(ίοαδί 3η<1 3υΙοη33ΐίε 
Γεεερίιοη οη 518 Ι<Η 7 οί' ηίΗΤΪΙίηιε «αίείγ ϊηί6ηη3ίίοη Ηγ ηιεηηδ οί η3ΐτο\ν-Η3η<1 
<ϋΓεεί-ρπηΐίη§ ΙεΙε£Γ3ρΗγ οδίηρ ίΗε Εη§ΙίδΗ Ι3η§ιΐ3£ε. 

.9 "Ι.ο 03 ίίη<>" ηιοίΐηδ ίΗε £ίη<1ϊη§ οΓ ίΗε δΐιίρδ, ογεΛ, 3ΐΓϋΓ3ίΙ, υηίίδ ογ ρεΓδοηδ ίη ιΐϊδίιεδδ. 

.10 "ΜΕηϋηιο ββίείγ ιηΓοττηαίιοη” Γηε3ηδ ηανί^ΚίοηϋΙ 3ΐκ1 ηιείεθΓθ1ο§ίε3ΐ \ν3πιίη£δ, 
ηΐ6ί€ΟΓθ1θ|>ίθ3ΐ ΓθΓεε 3 δΐ 8 3Ώ(1 ΟίΗεΓ «Γ£εηί 83ίβΙγ-Γ6ΐ3ΐθ(1 ΐη68&3£εδ 6 γΟ 3<1038( ίΟ 8ΐΐϊρδ 

3Π<ί €Γ3ί1. 

.11 "Ροΐ 3 Γ οΛΐίΐηβ 53ίε11ίίε δεΓνίεε" τηε3ηδ α δβτνίεε ννΗίεΗ ίδ 63δεί1 οη ροΐ3Γ οώϊίϊηί» 
δ3ίε11ίίεδ ννΗίεΗ Γεεείνε 3ηί1 Γείαγ ί1ίδίΓ688 αίεήδ Ιγοπί δοΐεΐΐίίε ΕΡΙΚΒδ 3η<1 γνΡιίοΗ 
ρι-ονκίβδ ίΗεΪΓ ροδίίίοη. 

.12 "ίΟκίίο Κγ^ιιΐηίίοηδ" ηιεππ ίΗε ίΟιεΙίο Κε^ιιΙβίίοπδ ηηηεχείΐ ίο, ογ Γε^ιΐίΐεά 38 6είη^ 
3ηηεχε(1 ίο, ίΗε ηιοδί Γεεεηί Ιηίειτωίίοηηΐ ΤεΙεεοήΗΏΐιηιεαίίοη Οοηνεηίίοη ννΗίεΗ ίδ 

ϊη ίοΓεε 3ί αηγ Πηιε. 

.13 "803 3 Γ 63 ΛΓ’ ηηεαηδ ;ιη 3 γο 3 ννίίΗίη ίΗε Γ3ΐ1ίοΐε1ερΗοηε εονεΓ3£β οί 3ί 1ε»δί οηε 

νΗΙ Γ οο 38 ί δίηΐίοη ίη ννΗίεΗ εοηίίηυοιίδ 050 αίειίίη» ϊδ 3ν3Ϊΐ361ε, 35 ηιπγ 6ε (Ιείϊηεεί 
6γ 3 Οοηήαείίη^ βονεπιιηεηΐ ίο ίΗε Οοηνεηίίοη.** 

.14 "803 3 Γ 63 Α2" ηιε 3 Πδ 3 η 3 Γεα, εχείικϋηβ δεα 3Γβ3 Α1, χνϊΐΐιίη ίΗε πκΙίοίεΙερΗοηε 

εονεΓ 3 ΰε οί 3 ί 1ε3δί οηε ΜΕ εθ3δί 5ΐ3ίίοη ίη ννΗίεΗ οοηίίηιιοιίδ 050 3 ΐεήίη§ ίδ 
ηναίΙαΗΙβ, 35 ηιηγ 6ε 4εΠηε4 6γ 3 ΟοηίταείίηΕ ΟονεΓηηιεηί ίο 16ε Οοηνεηίίοη. 

.15 "5ε3 3 Γ 63 Λ3" ιηεηηδ μι 3 Γ 03 , εχο1η<1ίη§ δεα 3Γ038 Α1 αη<1 Α2, ννίίΗίη ίΗε εονετα^ε 

οί ηη Ιηηιατ 83 ί ^οοδΐαΐίοηατγ δηίεΐΐϊίε ίη ννΗίοΗ οοηίϊηηουδ αΙεΓίίη^ ίδ βνίίΙαΗΙε. 

.16 "5ε3 3 Γ 03 Α4" ηιεπηδ αη 3Γβ3 οηίδκΐε 803 3Γ635 Α1, Α2 αη<1 Α3. 

14.2.2 Α11 οίΗεΓ ίεπηδ 3Π(1 αΗΗΓενίΗίίοηδ ννΗίεΗ πτε ιΐδε<3 ίη ΐΗίδ οΙιαρίεΓ ηηιΐ ννΗίεΗ 3Γε ϋείϊηείΐ ίη 

ΙΗε Κπιΐίο Κ,ε^ιιΗιηοηδ ίΐηά ιη ίΗε Ιηίεπιαίίοηηΐ Οοηνεηίίοη οη Μ3ΓίΙίιηε δεατεΗ 3ηϋ ΕΙεδοιιε (5ΛΚ), 
1979, 3 δ ίί ιη3γ 6ε 3ήΐεη(1ε<1, δΗαΙΙ Ηανβ (Ηε ιηεηηίη&δ 38 ι!εΓιηβ<1 ίη ίΗοδε Κε^ιιΐΒίίοηδ αηϋ ίΗε 5ΑΚ. 
Οοηνεηίίοη. 

14.3 Εχβιηρίΐοηδ 

14.3.1 II ίδ εοηδΐ(1έΓ0ίΙ Ηι^ΗΙγ ήεδίπιΗΙε ηοί ίο ϋενίβίε Γτοιη ίΗε ΓεηυίΓεηιεηίδ οί ίΗίδ εΗβρίεπ 
ηενειίΗβΙοδδ ίΗε Α<1πιίηί5ΐΓ3ίίοη, ίη εοηριηείϊοη ννίίΗ ΙΗε 6αδε ροή 5ί3ίε, ηΐ3γ ^ταηΐ ραήίαΐ ογ 
εοηίΐίΐϊοηη! εχεηιρίίοηδ ίο ίη<1ίνί<1ιΐ3ΐ ογηΡ Τιοπι (Ηε ΓεςυίΓεοιεηίδ οί' 14.7 ίο 14.11 ρΓονκΙεό: 


. 1 δΐιεΗ 0Γ3Ϊ1 εοηιρίν ννίίΗ ΙΗε ίηηεΐίοηαΐ ΓεςιιΪΓεήΐεηίδ οί' 14.5; ηηό 


Κε^Γ ίο ΙΗε ΝΑΎΤΡ-Χ ΜϋηιιβΙ ορρΓονει! 6γ ίΗε ΟβίΐηίζΑϋοη. 

Ροίετ Ιο ίΗε Ρτονίκϊοη οί' ηιίΐίο χεΓνίεοδ ί'οτ ίΗε ^ΙοΗβΙ ητιπίιηιε ιϋδίΓενδ αη6 δϋίείν δγδίεπν (ΟΜϋ85). 
3ίίορΐ€ΐ1 Ηχ ίΗβ θΓ^αηϊζ3ίίοη Ηχ Γβχοΐιιίίοη Α.801(19). 
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.2 Ιδε ΑώηίηίδΙτβΗοη Ηαδ Ιαίίοη ιηίο αεεοιιηί Πιε εΓΓεεί βυοίι εχειηρίϊοηδ πιαγ Ηανε 
υροη Πιε §εηεΓ3ΐ είΐΐείεηεγ οΓΗιε δεΓνϊεε Γογ Πιε δαίείγ οΓ 311 δδιρδ 3ΐκ1 ςΓαίΐ. 

14.3.2 Αη βχεηηρίίοη ηΐ3γ δε §Γ3ηΐε<] αηΠεΓ 14.3.1 οηΐγ: 

.1 ίί' Γδε εοηΟίίίοηδ αίϊεείϊηβ 83 Γείγ 3γο δαεδ 38 Ιο ιεηΠεΓ Ιΐιο ΓυΙΙ 3ρρ1ϊς3ΐϊοη οΓ 14.7 
Ιο 14.11 υπΓεβδοηαΜε ογ ιυτηβεε883Γγ; ογ 

.2 ϊη ΘχοερίίοπαΙ είΓευηΐδΟηεεδ, Γογ α δίηβίε νογα^ε οηίδκΐε Πιε δε 3 3 Γε 3 ογ δε 3 3 Γε 3 δ 
Γογ \νΗίε1ι ΐΐιε εΓ3ί) ίδ εφιϊρρεΠ. 

14.3.3 ΡηοΗ ΑΠηιίηΐδΐΓ3ΐίοη δΗαΙΙ δΐιδηιιί Ιο Πιε θΓ£3ΐιϊζ3ίίοη, 38 δοοη 38 ροδδϊδΙε 3<1εΓ ίδε ΓίΓδΙ οΓ 
Ι3ηυ3ΐ7 · η Υ6*τ, 3 τεροίΐ δδο\νίη§ 311 εχεηιρίίοηδ βπιηίεΟ ιιηΠεΓ 14.3.1 ίΐηιΐ 14.3.2 Πυππ” Πιε 
ρΓονίουδ 03ΐεηίΐ3Γ γε3Γ 3ΐκ1 βίνίη^ Πιε τεαδοηδ Γογ ^πιηίιηρ δΐιοΐι εχειηρίϊοηδ. 

14.4 Οΐοδαί Μϋηΐΐιηε ΟϊδϋΓεδδ 3 γη 1 δ»Γείγ δνβίειη ΙΗεηίΐίίβδ 

14.4.1 ΓΗϊδ δεείίοη αρρίίεδ Γο 311 0Γ3ΐΐ οη 311 νογα^εδ. 

14.4.2 Εαοΐι ΑΗΓηίηίδίτβίίοη υη<1ειΐ3ΐ<ε5 ίο εηδυτε Ιΐΐ3ΐ 5ΐιίί3ΐι1ε 3ΓΓ3Πβειηεηί8 3 Γε ηΐ3<1ε Γογ 
Γε^ίδίεπη§ Οΐοδηΐ Μαηπηιε Οίδίτεδδ 3η<1 δαΓείν δγδίεηι (0Μ058) ΙΠεηίίίίεδ 3η<1 Γογ ιπ 3 ΐίϊη^ 
ιηίοηη3(ιοη οη ίΐιεδε ίΟεηίίΗεδ 3ν3ΐΐ3δΙε ίο Κεδεαο Οο-οπ1ίη3ίϊοη ΟεηίΓεδ οη 324-Ηοιιγ δβδίδ. ΆΤιεΓε 
3ρρΓορπ3ίε, ϊηίεπΐ3ΐίοη3ΐ οπμιηίζαΐίοηδ ηΐ3ίηΐ3Ϊηίη§ 3 Γεβϊδίτγ οΓ Πιεδε ίΠεηίίίϊεδ δίωΐΐ δε ηοίίίίεΠ 1>γ 
Πιε ΑΗητιίηϊδΐΓ3ΐίοη οΓ ίΐιεδε αδδίςηιηεηίδ. 

14.5 ΓιιηοϋοηΒΐ Γε^ιιΪΓειηειιΙδ 

14.5.1 Ενεΐ7 ογβΠ, ινίιίΐε 31 δεη, δ1ΐ3Π δε 03ρ3δ1ε: 

.1 βχεερί 3δ ρΓονίΠεΠ ϊη 14.8.1.1 3ηΠ 14.10.1.4.3, οΓ ίΓ3η5ΐηίίΙίη§ δΙΠρ-ίο-δΙιΟΓε Πίδίτεδδ 
3ΐεΠδ δγ 31 1ε35ί 1\νο δερ3Γ3ίε 3η<1 ιηΗερεηΗοηί ηιε3η5, ε3θδ ιΐδΐη§ 3 ΠίίΓεΓεηί 
Γ3ΠϊοεοηιηΗΐηϊθ3ίίοη δΟΓνϊεε; 

.2 οΓ Γεεεϊνίηβ δδοΓε-ίο-δδίρ Πίδίτεδδ αίειίδ; 

.3 οίΐΓ3η5Γηιΐΐιηβ 3ηΠ Γεεείνίηα δδίρ-ίο-δδίρ ΠίδίΓεδδ ΗΐεΠδ; 

.4 οΓ ίΓ3ηδηιίΐίίη§ 3ηΠ Γβεείνίηρ 8ε3τεΚ αηΗ τεδευβ εο-οαίίηβίΐηρ οοηιτηυηιεθίιοηδ; 

.5 οΓίΓ3ηδηιίπίη§ 3η0 Γεεοίνίη§ οη-δεεηε οοΓηηηιιηίθ3ΐϊοη8; 

.6 οΓΓΓ3ηδΠΉΐΙπι§ 3η<1, 38 ιειμιίνεΟ δγ 13.5, τεεείνίη^ δϊ^ηαΐδ Γογ 1οε3ίίη§*; 

.7 οΓ(Τ3η5Γηίίίίη£ 3η0 Γεεείνίη§** ΓηατίΙίιηε δ3Γε!γ ίηΓοπτίΗίίοη; 


ΚεΓβΓ ίο Γαιτίαβε οΓ ηκΙϋΓ ορεπιΐίημ ίη ίδε ϊΥεςιιεηεγ Ε&ηχΙ 9,300 - 9.500 ΜΗζ, ίκΙορίεΠ δγ Ιδε Οπτιΐηιζηοοη 
δν ΓβδοΙιιΐίοη Α.6!4(Ί5). 

!( δδοιιΐιΐ δε ηοίειΐ ιδίΐ 0Γ3ί'ί ηιην δανε α ηεειΐ Γοι ιεεερίίοη οί'εειίαίη ηιαπιίηιε 83ίεΐγ ίηΓοπτίίΐΙίοη ινδίΐβ ίη 
ρΟΓί. 
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.8 οί ίτ3η8ΐηίΙΐίη§ 3η<1 Γεοεινίηα §εηεκι1 Γαιΐίοεοιηηιιιηίοαίίοηδ Ιο 3Π<1 ίτοιη δΗθΓε-63χεί1 
Γ3(1ίο δνδΐεηιχ ογ ηοΙ\νοιΨί5 χιι6]οεί Ιο 14.15.8; 3ΐκ1 

.9 οΓΐΓ3η5τηίθίη§ «ηιΙ Γεοείνίη» 6ποΙ§;ε-Ιο-6πί%8 εοηιητηιηίεβίίοηδ. 

14.6 Κπ(!ϊο ΐηδί3ΐ1&ίΐοιΐ8 

14.6.1 Ηνει-γ ειαίΐ δΗαΙΙ 5ο ρΓονϊϋείΙ ννίίΗ Γ3ίϋο ϊηδί3ΐΐ3ίίοηδ οαρβΗΙε οΓ εοιηρίγΐη^ χνϊίίι ίΗε 
Γυηοποηαΐ ιεί|ΐπΓεηιειιίδ ρΓεδεηΗειΙ 6ν 14.5 ιΗγοιιεΠοιιΙ ίίδ ίηίεηίΐείΐ νογ3^ε 3ηι1, υηίεδδ εχειηρίείΐ 
αικΙεΓ 14.3, οοηιρίγίηΰ ννϊΟι ίΗε τεςιιίΓεπιβηΐδ οί 14.7 αη<1, 38 3ρρΓορπ3(ε Γογ ίΗε 803 3Γεα ογ 3Γ033 
ΙΗγοιι^Η ννΙιϊεΗ ίί ννϊΐΐ ραδδ (Ιιιηιιρ ί(8 ίηΙεη<1ε<1 νογαςε, ίΗε ΓείμιΪΓεπιειιΙδ οί εϊίΠεΓ 14.8, 14.9. 14.10 
ογ 14.11. 

14.6.2 Ενετγ πκΐιο ϊηχΡιΙΙαΙϊοη 5 Ι 13 ΙΙ: 

.1 6ε 8ο 1οο3ίε(1 ΐΗαί ηο 1ΐ3πηίϊι1 ίηίειίεΓεηεε οί ιηεεΗΗηίεαΙ, εΐεείπεαΐ ογ οιΗογ οπβίη 
3ΐίεθΐ8 ίίδ ρΓΟρεΓ 118£- 3Πί1 80 38 ΙΟ ΟΠδΙΙΓε ε1εείΓθηΐ3§ηεΙΪ0 ΟΟΠΐρ3ίϊ6ί1ίΐγ 3Π(1 
3 νοιιΐ 3 ηοε οί' 1ι3γγπ 1\ι1 ίηίοΓαείίοη \νϊίΚ οΙΗογ εςυίρΐΐΐεηΐ ηηά χγδίειηχ; 

.2 6ε 80 Ιοεαίείΐ 38 Ιο εηχιίΓε (6ε £τε3ΐε3ί ροδδϊΗΙε ιΙε^Γεε οί 83ίείγ 3η<1 ορεΓΒίίοηπΙ 
3ν3Ϊΐ36ίΙίίγ; 

.3 6ε ρΓοίεοΙοΟ 3§3Ϊη5ΐ 1ΐ3πηΓυ1 είίεείδ οί νν3ίεΓ, εχίΓεηιεδ οί ίεηιρεΓ3ίιΐΓε 30(1 οίΗεΓ 
3(1νβΓδε εηνίΓοηιπεπΙπΙ εοικίίίίοηδ; 

.4 6ε ρΓονίάει! \νίί6 γοΙιηΗΙο, ρεπηαηεηίΐγ 3Π'3ΐιρε<1 εΐεείπεαΐ 1ί«Μη§, ίικίερεηίΐεηΐ οί 
ΙΗε ηιηίη δουτεεδ οί ε1εείηο3ΐ ρο\νει, Γογ ίΗε οιίεφ,ιαίε ϊΐΐιιηιϊηαΐίοη οί Ιΐιε Γ3<ίίο 
εοηΐΓοΙδ Γογ ορεΓαίίηρ ίΗε ηκΐίο ϊηδί3ΐΐ3ίίοη; αικί 

,5 6ε ε1ε3τ1γ ηΐίΠ'ΗείΙ ννϊίΐι ίΗε οϋΐ 1 δί§η, ΐηε δΗϊρ δΐ3ίϊοη ίίΐεηίίΐγ 3Π<1 οίΙιεΓ εοίΐεδ 38 
αρρ1Ϊ0361ε ίοΓ ίΗε ιιχε οί ίΗε Γ3(ϋο ίη.δίηΙΠιίϊοη. 

14.6.3 ί'οηΐχοΐ οί ίΤιβ VI1Τ Γ3(1ϊοΙε1ερΗοηε εΗαηηεΙδ, ΓεςοΪΓεά Γογ η3νί§3ίίοη3ΐ 83ίείγ, δίΐ3ΐ1 Ιιε 
ίτηηιε(1Ϊ3ΐεΙγ αν3ΐΐ361ε οη ΙΗε ηανϊ^Βΐϊη^ Ητκίί’ε οοηνεηϊεηί ίο ίΗε οοππιπη ροχίίίοη, 3ηά, \νΗεΓε 
ηεεεχ83Γγ, ίαείΐίίίεδ χΗιιΙ! Γιο αναΐ^ΗΙε Ιο ρεπηϊί Γ3£ϋοοοηιηιιιηϊε3ίϊοη3 Γγοιπ ίΗε Άΐηβδ οί ίΗε 
η3νϊ§3(ϊη^ Ιιικίρε. ΡοΡβΟΙε νΗΕ εςιιίριηεηί ηΐ3γ 6ε χΐδεά ίο οιεβΐ (Ιιε ΙαίίεΓ ρΓονϊδϊοη. 

14.6.4 Ιη ρ 388 εη^εΓ εταϋ. 3 «ΙίδίΓεδδ ραηεΐ δΐΐδΐΐ 6ε ιηχΡιΙΙείΙ 3ί Λε εοητιίη^ ροχίΐίοη. ΤΗίδ ρηηεΐ 
563 ΙΙ οοηίαίη εϊίΙιεΓ οηε δίηρίε Ηυίίοη ινΗϊεΗ, \νΗεη ρΓεδδεά, ϊηίΐίηίβδ 3 (ϋδίτεδχ αίεη υδΐηρ <ι11 
Γ3<3ίοεοπιηιυηίε3ίϊοη ίπ8ΐ3ΐΐ3ΐίοηδ κχρηΓεί! οη ΗοατεΙ Γογ ΐΤ»3ί ριίφοδε ογ οηε Ηυίίοη Γογ είτε Η ίη<ίϊνί<1υ3ΐ 
ϊηδί 3 ΐΐ 3 ίίοη. ΙΉε ρ3ηε1 χΗοΙΙ είεβτΐγ αη<1 νϊδυαΙΙγ πκϋεΒίε χνΗεηενεΓ 3ηγ Ηυίίοη ογ Ηιιίίοηχ 1ΐ3νε Ηεεη 
ρΓεδδεϋ. Μέ3πδ δ1ΐ3ΐ! 6ε ρΓονίϋει! ίο ρΓενεηί ίηαίΐνειίεηΐ ηείίναΐίοη οί ίΗε ΗυΙίοη ογ Βιιίίοηδ. 11 Ιΐιε 
δαίεΙΙΐίε ΕΡ1Γ<Β ίδ υχεϋ 38 ίΗε δεεοτκΐ 3 Γγ ιτιε;ιη3 οί (ϋδίιεδδ αίεπϊηβ 3ηά ϊδ ηοί τειηοίεΐγ 3είιναίε(1, ίί 
δΗαΙΙ 6ε 3εοερΐ361ε ίο Η 3 νε 3 η 3<1<ϋίίοη3ΐ ΕΡ1ΚΒ ίηδίηΐίοιί ϊη ίΗε ννΗεεΙΗοιίδε ηε3Γ ίΗε εοηηίηρ 
ροδϊίίοη. 

14.6.5 Ιη ρ 388 εηρ€Γ ετ 3 ΐί, ιπίοππαΐίοη οη ίΗε εΓ3Ρ'δ ροδϊίίοη δΗ3ΐ! 6ε οοηίϊηιιοιίδΐγ 3η<1 
3 ΐιΙοηΐ 3 ΐίε 3 ΐ]γ ρΓονίϋειΙ ίο αΐΐ Γε1εν3ηΙ Γ3(ϋοεοηιιηιπ)ίε3ίίοπ εςιιίρηιεηί ίο 6ε ίηοίικίε*! ϊη ίΗε ίηίίιαΐ 
ϋίδίΓεδδ 3 ΐεΓΐ ννΐιεη ίΗε Ηυίίοη ογ ΗιιΙίοηδ οη ίΗε Λδίτεδδ ριιηεΐ Ϊ8 ρΓεδδεϋ. 

14.6.6 Ιη ρ 3 δδεη£ 6 Γ ογ 36, 3 (ΙίδίΓεδδ αίειΐ ραηε! δΗαΙΙ 6ε ιηδΐ3ΐ1ε(1 3ί ίΗε εοηηίηα ροδϊίίοη. ΤΗε 
ιΙίδίΓβδδ 3ΐ3πη ρπηεΐ δΗαΙΙ ρΓονίϋε νίχοπΐ 3ηι1 αιΐΓ3.1 ίη<1ίε3ίίοη οί 3η>' ίΐΐδίτβδδ 3ΐετί ογ 3ΐειΐ8 τεεείνείΐ οη 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4005 


6ο3γ<1 3η(1 δΐιαίΐ 3 Ι 50 ίπάίεαίε ΙΗγοιι^Η ννΗίεΗ ΓαόίοεοΓηηιυηϊεαίίοη δβτνίεβ (6ε όίδίτεδδ αίετίδ Πάνε 6εεη 
Γβεβίνεά. 

14.7 Καόΐο εςυΐρηιεηΐ: §εηεΓ3ΐ 

14.7.1 Ενειγ οιαίΐ δΗαΙΙ 5ε ρΓονίόεό \νίίΗ: 

.1 η νΗΡ Γ3ί1ίο ίηδίαΐΐαίίοη οαρα61ε οί ίΓ3Π5τηίίΙίη£ από Γεοείνίη^: 

.1.1 080 οη ίΗε ίιεςυεηεν 156.525 ΜΗζ (εΗΒηηεΙ 70). Ιί δΗαΙΙ 6ε ροδδίΗΙε ίο 

ίηίίϊαίε ίΗε ίταηδηιίδδίοη οί όίδίτεδδ αίειίδ οη εΗαηηεΙ 70 ίτοιη ίΗε ροδίίίοη 
ίτοηι ννΙιϊςΗ ίΐιε ειαίΐ ίδ ηοπτιαΙΙγ ηανΐ^αίεό; από 

.1.2 ΓαόίοίεΙερΗοηγ οη ίΗε ίτεηιιεηείεδ 156.300 ΜΗζ (είΐ3ηηε1 6), 156.650 ΜΗζ 

(εΗαηηεΙ 13) από 156.800 ΜΗζ (εΗαηηεΙ 16); 

.2 α Γοόίο ίηδίαΙΙαίιοη εαραΗΙε οί ιηαίηίαίηίη^ α εοηίίηιιοιίδ ϋ8(' νναίεΗ οη νΗΡ 

εΗαηηεΙ 70 ννΗίεΗ ηιαγ 6ε δεραταίε ίτοηι, ογ εοηιΗίηείΙ \νιΐΗ, ίΗαί ΓεςηίΓεό 
6γ 14.7.1.1.1; 

.3 3 Γ303Γ ΐΓαηδροηόεΓ εαραΗΙε οί ορεΓαίίπ^ ίη ίΗε 9 ΟΗζ Ηαηό, \νΗίεΗ: 

.3.1 §Ηα1Ι 6ε δο δίοννεό ίΗαί ϊί εαη 6ε εαδϋγ ιιίίΐίζεό; αηό 

.3.2 ηιαγ 6ε οηβ οί ίΗοδε ΓεςυίΓεό 6γ 8.2.1.2 Γογ α δυτνίναΐ εΓαίΐ; 

.4 α ΓεεεϊνεΓ εαραΗΙε οί Γεεείνίη§ Ιηίετηαίίοηαΐ ΝΑνΤΕΧ δεηαεε ΗΓοαόεαδίδ ίί (6ε 
εΓαίί ίδ εη^α^εό (η νογα^εκ ίη αηγ 3Γ63 ίη ννΗίεΗ αη ΙηΙεΓηαίίοηαΙ ΝΑνΤΕΧ δεΓνίεε 
ίδ ρΓονκΙεό; 

.5 α Γα<ϋο ΓαοϋίΙγ Γοτ τεεερίιοη οί ΓηαπΙίηιε δαίείγ ίτιίοΓπιαίίοη 6γ ί6ε Ιηηΐ3Γδ3ί 

εηΗαηεεό £τοιιρ εα11ϊη§ δγδίεηί ίί ίΗε εΓαί) ίδ εη^α^εό οη νογα^εδ ίη αηγ ατε3 οί 
Ιηηΐ3Γδ3ΐ οονεΓ3§ε Ηαί ίη \νΗίοΗ αη Ιηίειτιαίίοηα! ΝΑνΤΕΧ δβΓνίεε ίδ ηοί ρτονιάεό. 
Ηο\νενεη εΓαίί εη^α^εό εχείυδίνεΐγ οη νογα§εδ ίη ατεαβ \νΗβΓβ α ΗΡ όΪΓεεί ρηηίίη§ 
ΙεΙε^ΓαρΗγ Γηαπίίηιε δαίείγ ίηίοππαΐίοη δεΓνίεε ίδ ρΓονίόεό αηό Γιίίεό ννίίΗ 
εςαίρτηεηί εαραΗΙε οί Γεεείνίη§ δΐιεΗ δεΓνίεε ηιαγ 6ε εχειηρί ίτοιη (Ιιίδ 
ΓεςιχΪΓεηιεηΙδ.** 

.6 5ΐι6)εεί ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ οί 14.8.3, α 83ίε11ίίε εηιεΓβεηεγ ροδίίϊοη ίηόιεαίιη" ταάίο 
6εαεοη (δβίεΐΐίίε ΕΡ1Κ.Β)*ννΗίεΗ δΐιαίΐ 6ε: 


.6.1 εαραΗΙε οί (ΓαηδΓηιίίιηο α όίδίτεδδ αίειΐ είίΗεΓ ιΗγοιι^Η ί6ε ροΙαΓ οΛίΙίη§ 

δαίεΐΐίίε δεΓνίεε ορεΓαίίη^ ίη ί6ε 406 ΜΗζ Ηαηό ογ, ίί ίΗε επιίΐ ίδ εηρ^εό οηΐγ 


ΚοΓογ Ιο Οίΐιτίιι^ε οίΙηηιαΓδαί ετι1ΐ3τιοε<1 §κ>ιιρ οαΐΐ δβίείγΝΠΤ ΓεοεϊνεΓδ υηιΙοΓ ίΗε 0Μ085. αόορίεό Ην ίΗε 
θΓ§αηίζ3ΐίοη Ηγ ΓβδοΙυίίοη Α.701(17). 

ΚείεΓ ίο ίΗε Κβοοπιτηεηίΐηίϊοη οη ΡτοπηιΙ^αΙΐοη οί Μαπίίηιε δαίεΐν Ιηίοπηαίίοη, ίκίορίειΐ Ηγ ίΗε 
θΓ£3ηίζαίίοη 6γ Γδχοΐυίίοη Α.7()5( 17). 

ΚοίοΓ ίο δεαΓοΗ 3Π<1 Γεδοιιε Ηοηιΐη§ εαραΗίΙίίγ, αόορίεϋ Ηγ ίΗε θΓ£3ηϊζ3ίίοη Ηγ τε$οΙιΛίοη Α.616(15). 
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οη νογα^εδ ννίίΗίη Ιηηΐ3Γ83ί εονεΓ3^ε, (Ηγοιι^Η (Ηε Ιηηΐ3Γ83( §εο8ίαίίοη3Γγ 
δαίεΐΐίίε δοπνίοο οροΓ3ΐϊη§ ϊη (Ηε 1.6 ΟΗζ 6&η<1; 

.6.2 ίηδία11ε<1 ϊη 3η εηδίΐγ αεεεδδίΗΙε ροδίίίοη; 

.6.3 Γββάγ Ιο 6ε ηιαηιιαΙΙγ τεΐεαδειΐ &γκ 3 εαρδΗΙε οΓ Ηείη§ ο&τηβίΐ Ηγ οηε ρεΓδοη ίηίο 

3 811Γνίν3ΐ 0Γ311; 

.6.4 03ρ3Η1ε οΓ ί1θ3(ίη§ ίτεε ίΓ (Ηε οταίΐ δίπΕδ 3Πί1 οί Ηείη§ ίΐυΐοηιαίιοίΐΐΐγ 3ε(ίν3ίε(1 

χνΐιεη αί1θ3ί; 3Π(1 

.6.5 εαραΗΙε οΓΗείη^ 3είίνα(ε(1 ποηιίΕΐΙγ. 

14.7.2 Ενειτγ ρ 35 δεηεετ ογβΙϊ δΗαΙΙ Ηε ρΓονί<1ε<1 ννίΐΗ ηιεαηδ Γογ ί\νο-\ναγ οη-δεεηε 

Γ3ί1ίοεοιηηιυηίε3ΐϊοηδ Γογ δεατεΗ 3ηι1 Γεδειιε ρυφοδεδ ιΐδίηβ (Ηε 3εΓοη3ΐιΙϊε3ΐ ίτεςυεηοίεδ 121.5 ΜΗζ 
3η(1 123.1 ΜΗζ Γγογπ (Ηε ροδίίίοη ίτοιτι γνΗίεΗ ίΐιε ογηΙΪ ίδ ηοπηβΐΐγ η3νί^3ΐε<1. 

14.8 Κ»ί1ϊο εί}υΐρηιεη1: 863 3ΓΡ3 Α1 

14.8.1 Ιη 3(1<ϋΐίοη Ιο ιηεείίη§ (Ηε ιεηιιίΓεηιεηϋδ οί 14.7, ενειγ ογηΠ εη^3^ε<1 οη νογβ^εδ 

εχείοδίνεΐγ ϊη δε& αΓεα Α1 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρΓονί<1ε<1 ννίΐΗ 3 Γ3(1ίο ιηδίηΐΐηΐίοη εβρβΗΙε οί ίηίίΪ3ΐίη§ (Ιιε 
(τπηδίηίδδίοη οΓ δΗίρ-ίο-δΗοΓε (ϋδίτεδδ ηίειίδ &οηι ίΠε ροδίίίοη Γγοπι ννΐιίεΐι (Ιιε €Γ3ίί ίδ ηοππαΠγ 
η3νί§3ίε(1, ορεΓ3ΐιη” είίΙιεΓ: 

.1 οη νΗΡ οδΐη§ 080; ίΗίδ τεςιιίΓειηεηΙ ηιβγ Ηε ίύ1ίί11ε<1 Ηγ (Ηε ΕΡΙΚΒ ρΓεδοπΗεί! 
Ηγ 14.8.3, είΐΗεΓ Ηγ ίηδΐ3ΐ1ίη§ (Ηε ΕΡΙΚΒ οΐοδβ ίο, ογ Ηγ τεπιοίε «είίναίίοη &οιη, (Ηε 
ροδίίίοη Ιτοητι ννΗίοΗ (Ηε επιίΐ ίδ ηοπη3ΐ1γ η3νί£3ίεί1; ογ 

.2 (Ηγοιι^Η (Ηε ροΙαΓ οΓΗίίίη^ 83ΐεΙ1ί(ε δεη/ιεε οη 406 ΜΗζ; ίΗίδ ΓεφίΪΓεπιεηί ηιηγ Ηε 
ΓυΙΠΙΙείΙ Ηγ (Ηε 83(ε11ίίε ΕΡΙΚΒ, Γεςκίτεά Ηγ 14.7.1.6, είΐΚεΓ Ηγ ίηδ(α11ίη§ (Ηε 
' 83(ε11ί(ε ΕΡΙΚΒ εΐοδε (ο, ογ Ηγ τειηοίε αοίίναίίοη &οιώ, (Ηε ροδίίίοη Γγογώ χνΗίεΗ (Ηε 
ΟΓαΚ ίδ ηοππηίΐν η3νι§3(ε<1; οτ 

.3 ίΓ (Ηε ΟΓαίΙ ίδ οη νογπ^εκ ννίίΗίη εονεια^ε οΓ ΜΕ εο3δ( 8(3ΐίοηδ εςιχίρρείΐ \νίίΗ 080 
οη ΜΕ υδίηβ 030; ογ 

.4 οη ΙΙΕ υδίη§ 080; ογ 

.5 (ΗτουβΗ (Ηε Ιηηΐ3Γ53ΐ §εοδΐ3ίίοηαΓγ 83(ε11ί(ε δεπ/ίεε; (Ηίδ ΓεςίΗΓετηεηί ηιαγ Ηε 
Πι1Γι11ε4 Ηγ: 

.5.1 3η ΙηΐΏ3Γ83( δΗίρ ε3ΠΗ δίπΐίοη*; ογ 

.5.2 (Ηε δηίεΐΐίίε ΕΡΙΚΒ, ΓεψτΐΓε<1 Ηγ 14.7.1.6, είίΗβΓ Ηγ ίηδ(3ΐ1ίη§ (Ηε $3(ε11ίίε 

ΕΡΙΚΒ οΐοδε Ιο, ογ Ηγ τεπιοίε 3ε(ίναΐίοη Γγογπ, (Ηε ροδίίίοη ίτοτη ννΗίοΗ (Ηε 
ΟΓαΛ ίδ ηοππαΠν η3νί§3ΐε<1 


ΤΗίδ Γεςαίτειηοπί ε»η Ηο ιηεΐ 6γ ΙηιτιαΓδαί δΐιίρ 63ΠΗ «Ιαίίοηδ οαραΗΙε οί (ννο-ννϋγ (.-οηιηιυηϊοϋίϊοηδ, κιιοΗ 35 
1ηηι,ΊΓ53(-Α 3Π(1 -Β (ΓβδοΙιήίοη Α.808((9)) ογ ΙηπιαΓδβΙ-Ο (ΓβδοΙιιιίοη Α.807(19) «ηιΐ Μ80.68(68). οηηοχ 4) 
χΗίρ οαηΗ χίαΐίοηδ. ϋηίβδδ οίΗεΓ(νίδβ δρεοίίϊείΐ, (Ηίδ ΓοοίηοΙβ αρρϋβδ (ο αΙΙ τεειαΪΓεΐΤϊεηΐδ Γογ ;οι Ιηηΐ3Γ83( χΗίρ 
03 γΙΗ 5ΐ3(ϊοη ρΓεδΟΓίΗοϋ Ηγ (Ηίδ οΗίΐρίβΓ. 
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14.8.2 ΤΗε νΗΡ πκΐίο αΐδΙαΠαάοη, πλωτοί 6γ 14.71.1, δ6 3 ]1 3 ΐδο 6ε ε3ρ 3 61ε οί (Γ 3 η 8 πιί«ίη 8 βηά 
Γβεεϊνϊηβ ^€ΠβΓ3ΐ Γ3(1ΐΟ€ΟΓηί·ηυπίθ 3 ΠθΠδ ιΐδίηβ Γ3(ϋοίε1ερ6οηγ. 

14.8.3 Ογ&Λ εη§3£ε<1 οη νογ 3 βεδ εχείιΐδΐνβΐγ ίη 863 άκά Α1 ηΐ 3 ν ε 3 πγ, ίη Ιίευ οί (6ε 5α(ε11ί(ε 
ΕΡΙΚΒ ΓοςιιίΓεϋ 6γ 14.7.1.6, αη ΕΡΙΚΒ \ν6ίε6 δΗαΙΙ 6ε: 

-1 ορβΜβ οί ίπΗίδπιίίίιηβ α άίδίτεδδ αίεπ υδΐηπ ΟδΟ οη νΗΡ ε6 3 ηηε! 70 3 η <1 ρτονίώη" 
Γογ 1οοίΐΐίη§ 6γ ιηεαηδ οία γ 3 <1ηγ (ΓΕηδροηΟεΓ ορετΗίίη^ ίη (6ε 9 ΟΗζ ΗαηΟ; 

.2 ίηχίβΐΐεοί ίη 3 η 63δίΙγ 3 <χεδδΐΡ1ε ροβίΐίοη; 

.3 Γ63(1γ (ο 6ο ηι 3 ηυ 3 11γ τεΐεαδεά 3 ικ1 εαρα61ε οί 6είη§ ε 3 Γπε<.1 6γ οηε ρεΓδοη ίη(ο 3 

δΐίΓνϊνα! εΓ3ίΙ; 

.4 03ρα61ε οί ί1ο 3 (ίη£ ίτεε ίί (6β εΓ 3 0 δίηΐίδ αικί οί Ηειη« αυΐοπιαίίεαίΐγ 3εΐίν3ίε<1 \ν6εη 

3ί1θ3ΐ; αηΟ 

.5 ε 3 ρ 3 61ε οί6είηβ 3 ο(ϊν 3 (ε<1 ηπαηιΐϋίΐγ. 

14.9 Καάίο εςιιϊρηιεηί: 863 3 Γ 6 Β 8 Α1 αηΰ Α2 

14.9.1 Ιη αϋΟιίίοη Ιο ΓηεεΙίη^ (6ε ΓεςιιίΓβιηεηΙδ οί 14.7, ενεΓγ εηιίί εη£3£ε<1 οη νογαβεδ 6εγοηϋ 
563 3τε 3 Α1, 6υ( τεηΐΒΐηίηβ \νϊ(6ϊη 863 3 Γ63 Α2, δΗαΙΙ 6ε ρτονίΟεΟ ννίίΗ: 


.1 3η ΜΡ Γ3<1ίο ίη8(3ΐΐ3(ϊοη 03ρ 3 61ε οί ίπιηδίηίηίηβ 3ηά ιχεεινίης, Γογ ώδίΓβδδ Άηά 
8 3 ίείγ ριιιροδεδ, οη (6ε ίτεφίβηοίβδ: 

•1.1 2,187.5 ^Ηζ ϋδίη^ 080; 3η0 

·1·2 2,182 ΙίΗζ ιι,δίη^ Γ3<ϋοίε1ερ6οηγ; 

.2 3 ΓαΟιο ϊηδί3!ΐ3ίϊοη 03ρ 3 61ε οί ηοίηΐηίηίη^ 3 εοηΟηιιοιίδ 080 \να(ε6 οη (6ε 

ίτεςυεηεγ 2,187.5 6 Ηζ \ν6ίε6 ηιπγ 6ε δορακίίε ίτοηι, ογ οοίπΡιηοΟ ννίΐ6. (6 3 ( 
ΓεςιιΪΓεΟ 6γ 14.9.1.1.1; 3 ηό 

.3 ΪΏ63Π8 οί ϊηϊ(Ϊ3ίίη§ (6ε (ΠΗίδηιίδδίοη οί δ6ϊρ-(ο-δ6θΓε Οίδϋεδδ 3 1ειΐ8 6γ α ταάίο 

δετνίεε ο(6εΓ (63η ΜΡ, ορεΓ3ίίη§ εί(6εΓ: 

•^■1 (6ιόιι§6 (6ε ροΐοτ θΓ6ϊ(ίη§ 83(ε11ί(ε δετνϊεε οη 406 ΜΗζ; (Ηίδ ΓβφιίτειιιεηΙ ηι 3 γ 

6ε ίιι1ίι11ε(1 6γ (6ε 83ΐε]]ί(ε ΡΡΙΚ.Β, Γεφητε<1 6γ 14.7.1.6, εί(6ετ 6γ ίηδϋιΐΐϊη^ 
(6ε 83ίε11ί(ε ΕΡΙΚΒ εΐοδε (ο, ογ 6γ τεηιοίε αείτνΒίίοη ίτοιη, (6ε ροδίϋοη ίτοηι 
\ν6ίε6 (6ε ετ3θ ίδ ηοιτη3!Ιγ η 3 νί§3ίε<1; ογ 


.3.2 


οη ΙΙΡ αδίη§ 080; ογ 
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.3.3 ΙΗγοιι§Η ίΗε ΙηπιαΓδαί ^βοδίαίίοηατγ δαίεΐΐίίε δβΓνίεε; ίΗίδ ΓεηιιίΓετηεηΙ τηαγ Ηε 

ΓαΙΓιΙΙετΙΗγ: 

.3.3.1 ΙΗε εηιιίρτηεηί δρεείίίειΐ ίη 14.9.3.2; ογ 

.3.3.2 ΙΗε δαίεΐΐίίε ΕΡ1Κ.Β, γο^γοΩ Ηγ 14.7.1.6, είΐΗεΓ Ηγ ίηδία11ίη§ ίΗε 

δαίεΐΐίΐε ΕΡΙΚ.Β εΐοδε ίο, ογ Ηγ Γβηιοίε αείίναΐϊοη ίτοηι, ίΗε ροδίίίοη 
Γγοπι \\ΉίεΗ ίΐιε οπιΩ ίδ ηοπηαΐΐγ ηανίβαίείΐ. 

14.9.2 11 δΐιβίΐ Ηε ροδδίΗΙε ίο ίηίΐϊαίε ίΓΗΠδηιΐδδίοη οί ιΐίδίτεδδ &1ειΐ5 Ηγ ίΗε ΐ£ΐ<4ίο ίηδίβΐΐαίίοηδ 
δρεείίίεΟ ίη 14.9.1.1 αηίΙ 14.9.1.3 Γγοπι ίΗε ροδίίίοη ίτοτη \νΗίεΗ ίΐιε οπιΩ ίδ ηοπηαΐΐγ η&νί§αίβ(1. 

14.9.3 ΤΚε εΓαίΙ δΗαΙΙ, ίη ικΐιΐϊίίοη, 6ε εαραΗΙε οί ίΓ 3 ηδΓηίίώι§ 3η(1 Γβεβίνϊηβ §εηεια1 
Γίΐ<1ίοεοΓητηυηί ε αίί οη δ υδίη§ ΓαΟίοίεΙερΗοην ογ (ΙίΓεοί-ρπηίίηρ Ιε1ε§ταρΗγ Ηγ είίΙιεΓ. 

1 3 Γ3<1ίο ίηδίαΐΐαίίοη ορεΓ 3 ίίη§ οη \νθΓΐάη£ ίτεςιιεηείεδ ίη ίΗε ΗαηΩδ Ηείννεεη 

1,605 ΙοΗζ αηΟ 4,000 ΙεΗζ ογ Ηείννεεη 4,000 ΙεΗζ κιά 27,500 ΕΗζ; ίΗίδ κψιίπϊηκηί 
ηιαγ 6ε ΓυΙΓιΙΙεΟ Ηγ ίΗε ίΐΟάίΐίοη οΓ (Ηίδ εαραΗίΗίγ ίη ίΗε εςυίρηιεηί τεςαιτεΟ 
Ηγ 14.9.1.1; ογ 

.2 αη Ιηηΐ3Γδ3ί δΐιίρ εαιΐΗ δίαίίοη. 

14.10 Κη<Βο εφιίριηεηΐ: χεα αΓεαδ Α1, Α2 3ηύ Α3 

14.10.1 Ιη ίκΜίίοη ίο ηιεείίη§ ίΐιε ΓοςιιίΓεηιεηΙδ οΓ 14.7, ενετγ εΓβΩ επρα^εΩ οη νογα^εδ Ηεγοηίΐ 
503 3 Γ 035 Α1 3ΐκ1 Α2, Ηαί Γ 0 ίτΐ 3 ίηίη§ ννίίΗίη κεη 3τεα Λ3, δΗαΙΙ, ίΓ ίί Ωοεδ ηοί εοτηρίγ \νίίΗ ίΗε 
ΓεςιώεπιεηΙδ οί 14.10.2, Ηε ρΓονίΩεΩ \νϊΐίι: 

. 1 αη ΙηιτκιΓδαί δΗίρ εαιτΗ δΐηΐίοη εβραΠΙε οί: 

. 1.1 ίπιηδΓηίίΐίη^ αη<4 τεοείνιηρ (ΙίδίΓεδδ αηΩ δαΓείγ εοπιιηιιηίεαίίοηδ ιΐδίη§ Οίτεοί- 

ρηηίίη£ ΙεΙε^ΓαρΗγ; 

.1 .2 ίηίίίαίίη^ αη<1 Γεεείνίη§ ίΙίδίΓεδδ ρποπίγ εαΙΙδ; 

.1.3 ΓηαϊηΙαιηίη^ \ναίεΗ Γογ δΗοΓε-ίο-δΗίρ (ΙίδίΓεδδ αΙεΠδ, ίηε1ικϋη§ ίΗοδε (ΙΪΓεείεά ίο 

δρεείίϊοαίΐγ (Ιείΐηείΐ ^εοςταρΗίεαΙ αΓεαδ; αη<1 

.1.4 ίταη 5 Γηίΐίιη£ 3η<3 Γεεείνιη§ ^εηεηιΐ ΓαίΙίοοοίΏ ίηιιηίοαΐίοηδ, ιΐδΐη§ είίΗει 

Γ3(1ίοίε1ερ1ιοηγ ογ <ϋΓεεΙ-ρπηίίη§ ίεΙε^ΓαρΗγ; 

.2 αη ΜΓ πκΐιο ίπδίηΐΐαίίοη οαραΗΙε οΓ ίταη8πιίίΙίη£ αη(1 Γβεεινίη°, Γογ άίδίτεδδ αη(1 
δαΓείγ ριιτροδεδ, οη ίΗε ΓΓε(μιεηείεδ: 

.2.1 2,187.5 ΕΗζ ιιδίηβ 080; αηΩ 

. 2.2 2,182 ΙίΗζ ιΐδίηβ Γαϋίοΐείορίιοηγ; 

.3 α Γ 3 (ϋο ίηδίαΐΐαίίοη οαραΗΙε οΓ ΐΎίαιηίαίηίη^ α εοηίίηιιοιίδ 086 νναίεΗ οη ίΗε 
ίτεςηεηεγ 2,187.5 1<Γίζ ννΙιίοΗ ιηαγ Ηε δεραταίε ίτοτη, ογ εοτηΗίηεΗ \νιΐΗ, ώαί 
Γεφώεϋ Ηγ 14.10.1.2.1; αη<3 



.4.1 


.4.2 


.4.3 


ηκ*™ οί ιηίίίαΐίηβ 16ε ίτβηδπήδδίοη οί δΙιίρ-ίο-δΙιοΓε Αδίτβδδ αίετϋδ 6γ 3 πκίιο 
8£ΓνϊΟ€ θρεΓ3ίΐη§ ΟΐΑεπ 3 

γΗγοιι^ Αε ροΐατ οΑΙί,η* δετνίοε οη 406 ΜΗζ; Αίδ ΓεφΑετηεηί ηΐίΐγ 6ε 

^ ^ ^ 5 ^ ιΐηκ ερ?κβ ’ ^ » 4 . 7 . 1 .6, ^ ,η^η^ β* 

83ΐε11ιΐ6 ΕΡΙΚΒ εΙοβε ίο, ογ 6 γ τειηοΐβ αοΟναίίοη Λόιώ, Αε ροδίίίοη ίτοηι 
ννηιείι Αε ΟΓαη ΐδ ηοΓτηηΙΙγ η3νί 8 3ΐε<1 ; ογ 

οη Ηί 7 ϋδϊη 8 08Γ; ογ 

ίΗτοη^Η ίΚε ΙηΐΜΓδβΐ £ εοδί 3 Ιϊοηαιγ δ3ίεΙ1ϊίε δοτνίεε, 6γ 3η ατΙΑίίοηηΙ Α<η 
ε3Γί1ι 8(3ίιοη ογ 6γ Αε δαίεΙΙίίε ΕΡΙΚΒ Γβφιίπχΐ 5γ 14.7.1.6, είΑετ 6γ 

.ηδίπΐΐ,η^ Αε δαίεΐΐί,ε ΕΡΙΚΒ εΐοδε Ιο, ογ 6γ ηετηοίε 3εΐίν3ί1οη ίτοτη, Αε 
ροδίίίοη ίτοηι \ν1ιιοΗ (Ιια ςπ*β ι§ ηοηηαΐΐγ ηανΐ£<ιί6ί1. 

Α1 ^ή ύ Τ? 1 7*°*· ίΗ ° ^Τ™ 6 " 15 οί 14 - 7 ’ ^ετγ επώ εη 8 3 8 ε<1 οη νογ3 8 ε 8 6εγοη0 
, 638 Γειη3,ηιη Β »β βηεβ- Α3, δϊιηΐΐ, ίί ,ϋ ηοί εοηΐρίν «,ΪΑ Αε 

ΓεςιιίΓεηιβηΙδ οΓ 14.10.1, 6ε ρτονκίεϋ ννίΑ: 

.1 *π ΜΡ/ΗΙ' ηάΐο ΐηδΑίΙηΐίοη ε 3 ρ 3 6Ιε οί ίπιηδπιϊίΐίη 8 αηίΐ τεεείνίη 8 , Ιογ Αδίτβδδ βη<1 

Γη^ ΓζΐΤΞυ <,η 3 !1 <1ΐ8ίΓβ58 3ΙκΙ ™ ίΰΐγ ^οηαεδ ίη Αε ΕηπΑϊ Ηείννεεη 1,605 
ΚΗζ αηίΐ 4,000 ΙίΗζ αηϋ 6εί\νεεη 4,000 Ιεΐίζ 3 η0 27.500 ίεΗζ: 


.1.1 


ιΐδίη 8 ΰΧΟ; 


.1.2 ιΐδίη 8 Γ3<1ίοίε1ερ1ιοηγ; αη4 

Ί·3 ιΐ5Ϊη 8 ώΓεεί-ρπηίίη 8 ίείε^τβρίιγ; 

.2 εφίιριηεηί εαρίΛΙε οί ηΐ3ίηΐ3Ϊηίη 8 3 08Γ νναίεΗ οη 2,187.5 ΕΗζ, 8 414 5 ΕΗζ αηΟ 
οη 31 1β3δΙ οηε οί Αε Αδίτεδδ αηϋ δαίβΐγ ϋδ€ ϋοφιβηαββ 4,207.5 ΕΗζ, 6,312 ΕΗζ. 

ηΤ^ 7 ^ ΗΖ ° Γ 1 ί ,8 °?· 5 ωίζ αί 3ηγ ι ' π16 ’ ίι ροδδϊΕΙε ίο δΰΐεοϋ αηγ οί Αεδε 

.Αδίτεδδ 3 η4 δαίείγ ίτερυεπαεδ. Ι6ΐδ εςαϊρηιεηΐ ιη 3 γ 1>ε δερβηιίε ίτοηι, ογ 
εοτηοιηεα ννιίη, ίηε εΐ{ΐιίρηιεηί τερυίτεΟ 6γ 14.10.2.1; 

3 ΐη ^ η5 οί 1πιΓώιίη 8 11,6 ίτ3ηδηιϊδδϊοπ οί δΙιίρ-ίο-δΙιοΓε ίϋδίτεδδ ίΐίεΠδ 6γ 3 
Γ3^11ο^οπ1Γ7Ίυ.η^^3ι^οπ οΙΙίογ ΐΐΐίΐη 11Ρ ορ0Γ3ίϊη§ 0ΐί1ιβΓ: 

3.1 ί1ΐΓοι. 8 Η ύ» ροΐ3Γ ογΗιππη δίΐΐεΐϋίε δετνίεε οη 406 ΜΙίζ; Αιη ΓεςυίΓειηεηί ιηαγ 

6ε ΙαΙίιΙΙεΟ 6γ ίΚε «ιίεΐϋίε ΕΡΙΚΒ Γεφΐί Γ6 (1 6γ 14.7.1.6, εϊΑετ 6ν (η^ΙΙιηε Αε 
δίΐΐείΐιίε ΕΡΙΚΒ εΐοδε ίο, ογ 1>γ τειηοίε 3 είιν 3 1ϊοη ίτοΓΠ, ιΐιβ ροδίίίοη ίτοηι 
\νΗίο6 Λε 0Γ3ίί ίδ ηοπηαΐΐγ η 3 νϊ 8 αίε<1; ογ * 

3.2 ίΗΓουρΗ Αε ΙηηιαΓδαί βεοδίϋιοηίΐρ/ δηίεΐΐίίε δετνίοε. Αίδ ΓεαυίΓειηεηί ηΐίΐγ 6ε 
ήιΐβΐίειΐ 6γ: 

? · 2 · 1 3Π ΙηΓΠ3Γδ3ί δΐιίρ ε;ιπ6 8(3ίίοη; ογ 

Ε2 · 2 δαίεΐΐίίε ΕΡΙΚΒ. τεςοίτεΟ 6γ 14.7.1.6, είΑετ 6γ ίηϋϋΠίης Αε δηίεΐΐιΐβ 

ΕΡΙΚΒ εΐοβε ίο, ογ 6γ τετηοίε αείίνΗΐίοη ίτοπι, Αε ροδίίίοη ίτοηι \ν6ίε!ι 
Αε 0Γ3ίί ϊδ ηοπηαΐΐν η 3 νΐ 8 3ίε(1; από 



.4 ίη «ΜΜοη, ιΗβ ογγΛ Λ»1Ι 1* οί «I γ«*™"8 ^ 

Γ30ΐοοοπιιιΐϋηΐθ3ηοη5 ,,ίΐη,ζ πΛοιο^Ηοη* ογ ^,-ρηηι,ηί 

ΜΡ/ΗΡ Γίιίΐιο ,ΙκΟιΙΙαΙιοη ορο»1,η 8 οη *®’“' ηα05 Ί[ι| , 

1 605 ΜΙζ ΛτκΙ 4,000 ΙιΗζ 3η<1 ΙκΛνβοη 4,000 Ηΐζ ;ιτκ1 .7,500 ΙΗ . . 

κ,ώκπ,Λ π», 6= ΓαΙίΙΜ 0γ ί* οΓ Λί* αφΛΙ'ΙΥ >" «* «ί" 1 !”"" 1 

Γ<χ]ΐΗΓε<3Βγ 14.10.2.1. 

14 10 3 II ΦΜ (* ίο ίΜ 1 Μ .^οη οί Λ·»** * 

,Ο 14.10.1.1, 14.10.1.2, 14.10.1.4. 14.10.2.1 «ηΠ 14.10.2.3 Ιπχη Λο Ρ™»« «™» ··■* ““= 

ΟΓ30 15 ηοπυτιΗγ πανί^Ιεά. 

14.11 Κ3(1ϊο εηιιίρηιειιΐ: δεη 3Γ035 Α1, Α2, Α3 »ηά .44 

14.11.1 Ιη ϋΟάϋίοη ίο οκοβη* *. κςΛαηο** 14 7 · «*» Τ** » £*£ 

^ 3,1 ^ ρΓϋνίάβίΙ \νίίΒ ίΒε Γίΐϋιο ίπ5ΐει11αΙϊοη5 3η(1 εςυφιηεηί Γβ^νιΐΓβίΙ Ον 14 10.2, εχεερί 
αΙοεηΓ™^ Ον 14.10.2.3.2 «^11 ηοί Βε *Χ*#*ά ββ ™ ^ηαΐίνε *. Δ« «μκ* 
4 14.10.2.3.ΐ\·Η.ο1ι Μ πίν^γδ Βε ρ.ονιΟεΟ, Ιη αΟΛίίοη, ογβΛ οη^εά οη νογβββ» ιη αΐΐ *» νκ** 

δΐιηΐΐ οοπιρίγ \νίίΒ ΐΗε ΓεςυίΓετηεηΐδ οΓ 14.10.3. 


14.12 


14.12.1 


\¥αΙ<:1ιε$ 


Ρ,νΰΓγ 0Γ30, ννΗϊΙε 31 563 , δΒηΙΙ ηΐ3ίη(3Ϊη α ευηίίηιιοηδ λναίοΗ: 

.1 


οη νΗΡ ΠΒΟ εΗαηηε! 70, ίί Λβ ο™Π, ϊη ηοοοηίαηεο ννίίΒ ΐΗε ΓβψπΓβιηεηΙί} 
οΓ 14.7.1.2, Ϊ8 ίιΐίεά ννϊίΒ 3 νΗΡ Γ3(1ίο ίηδ&ΠηΙίοη; 

.2 οη 0» 4,80055 «4 »4 Γο<Υ 050 2.187.5 ΚΗζ, ,ί Λο αΛ, ίη «ο»"»* 

„ 11 Η ,Ηο «φώαηοηΐί οί 14.9.1.2 ογ 14.10.1.3, ,5 ίιη<*1 «Λ ™ ^ '^' 0 

ίη&ΐ3ΐΐ3ΐίοη; 

.3 οη 0» <ϋδΐΓΒ88 »η<1 53 ίείγ 050 Αβφ»κ»» 2,187.5 ΜΙζ *πά 8 41401 ϋϊζ **» 
οη 31 16351 οηε <Γ (Βε ώβΐιβββ αηϋ 53 ίεΙγ ϋ50 Γτβφίοηειεδ 4,207.51 ΚΗζ, 6,312 Η31 , 
12 577 ΡΗζ ογ 16.804.5 ΕΗζ, 3 ΡΡ Γθ Ρ π3ίε Ιο ίΚο ΐιηιε οί άαγ 3ΐκ1 ΰιβ* 8®°^^** 1 
ηοδίΐίοη οί ίΒε 0 Γ 3 ίΙ, ίί ϋιβ οηΑ, ΐη «οοογΛηκ* ™11ι ίΒε «φηιβηκιικ οί 14.10.2.2 οτ 
14.11.1, ίδ ίιίίε<1 ννϋΐι 3 ΐι ΜΡ/ΗΡ ιαΗιο ίπ8ΐ3ΐ1αίΐοη. ΤΡίδ ^αίεΗ ιη3γ Βε Ιίερί Βγ 

Π 163 Π 8 οί 3 503ηηίη^ Γ606Ϊν'6Γ; 30(1 

.4 ίοΓ 53ίεΙΙίίε δΒοΓέ-ϊο-δΒιρ ϋϊδίΓΟδδ 3ΐοΠ8, ίί ΐΒο οΓηΙΐ, 'η 3θοοΓ(ΐ3ηοε %νιίΒ ΐΒε 
ΓεςυίΓεηιοηΙδ οί 14.10.1.1,18 Γιίίβ(1 \νίΐΒ αη Ιηιη3Γ83ΐ δΚίρ βατίΒ δΐβίιοη. 

14 12 2 Ενβιν α*«, ννΚί1« 31 863 , δΒαΙΙ τηαίηίαΐη 3 Γ3<1ίο ^ίοΒ Γογ Βγο3(1ο 3818 οί απόπιε 53ίε1γ 
ιηίοπτΐ 3 (ιοη οη (Βε 3 ρρΓορπ 3 ΐε ίΡε^εηογ ογ ίΡεςοεηοίεδ οη ννΗιοΒ δΐιείι .ηΓοπη3ΐιοη ,8 Βγο3(1ο381 ογ 

ίΒε 3 Γ 63 ίη \νΒίεΒ ίΒε ΟΓαίί 18 η&νί§3ΐιηδ. 

14 12 3 ίΐηηΐ 1 ΡεΒη,ατγ 2005, ενεΓ>· εΓ3«, ννΐηΐο 31 δεη δΒαΙΙ εοηΒηαε Ιο ^ΐη^η, Μιεη 
ρπϊεΐίοηΒΙε, 3 οοηΐϊηηοηδ Ηδίεη,η^ νν 3 ίοΒ οη νΗΡ εΒηηηεΙ 16. ΤΒίδ ννηίεΡ δΒηΠ Βε Ρερ( αί (Βε ροβΛοη 
ίΓοηι ννΒϊεΙι ίΒε 0Γ3ίί ΐδ ηοπηαΐΐγ ηανί^αίείΐ. 
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14.13 ΚοιίΓεεδ οί εηβΓ^ν 

Ϊ4 13.Ϊ ΤΒεΓε δΗηΙΙ Βε αναίΙπΒΙε .1 αΐΐ ί,ηιεδ, ννΒίΙε Ιΐ,ε ογηΙΪ ίδ 3 Ι δε 3 , 3 δαρρίγ οί εΐεοίποα! εηεπιγ 

δυ ιαεηΐ ίο ορβη* Πιε πιώο ιηδ1 3 1ΐ3ΐιοηδ ·<ιηά Ιο οώηςβ 3Π γ ^ϋΐοπεδ ιΐδεοί 3 δ Ρ 3 ΐ 1 οί 3 ΓΟδει-νε «ουτεε 
οί εηετ§γ ίοΓ ΐΗε Γ3άιο ιηδ&ΙΙβίίοηδ. ε 

, Κ ΓΤ “ η1 ' 50υΓ “ 5 0, '»Μ * Ι»>νκΜ οη «βγ ααΗ Ιο ααρρΐ* κ,ϋίο 

ίΞ« Γ,ΐ * Τ" I Εοηι! * ιϋι Β <ϋΛ«ί η) «ίοι,ν π,Λοορ,η,αηίοαίοηα. ίη Λο ονοηι οί 
; I “· Λ 5 ,113 ' η 3ηΐ3 «η>«8«κν 501ΙΓΜ5 οί ΟΐίΟίΠΟί ροννίΓ. ΤΚο ΓΜΟη-ο 5011100 οί βηοΓΕν 

81,311 3 αι|ιί1,,Ι< -' οί α"™Ιιαηοοιΐ5ΐν οροΓαϋηΒ ΙΙμ VIII π,Λ„ ,,,,ιαΙΙ,,,,,,,, ,νο,,ί,ο,Ι ι, ν | 4 7 I I ,,,,,Ι “ 

ορρΓορπ» ίο, Λ» 501, ατοα ο, .,οα α,οαα (ογ «Ν* ,Κο ^ „ οαα,ρροϋ, οιΛογ Λο ΜΡ τάώο 
ΜΝαηοη Γβ,ιιητοιΐ ίν 14.9.1.1, ιΚο ΜΡ.ΉΓ πηΐίο ιη,,αΙΙαιιοη Γαςυιοχΐ ίν 14.10.2 I οτ 14 III οτ ιΙιο 

^3^;Ζίί ' 4 10 ' ' "" ■» >4-13.5 

ί,β'ϋ'αο^ο^οΓ" ° Γ "“ Β ' 5| “" 1,6 ***"** «** Ρ~ <*«* -Λ »4 

14 13.4 \ΥΒεΓε, ίη αάάιήοη Ιο (Βε νΗΡ η^εϋο ίηδΙ 3 1Ι 3 (ίοη, Κνο ογ η)θΓε οί ίΒο οίΗεΐ' ΤΆ ώο 

Τ^Τ™ 'ΐ"* * " ,413 · 2 ° 3η »* «”“«** 10 «*™ δουτεεοΓδοοΓοεδ οίε^ ^ 

οΓ δΐηιιιΙΐΗηεουκΙγ δΐιρρ|γιη 8 , ίοι (Βε ρεποίΐ δρεεϊίίεοί ίη 14.13.2, ιΗε ΥΗΡ πκΐίο 


.1 3 11 οίΗεΓ Γ 3 {ϋο ιηδίαΐΐαίίοηδ λνΒίεΒ ε 3 η 1)0 εοηηεείειΐ (ο ίΐιε Γεδεπ/ε δουτοβ οί επει^ν 

αί Ιΐΐ0 δΐιηαε Ιίηιε; ογ 0/ 

.2 ννΒίεΗενβΓ οί ΐΒε πκΐιο ίηδί 3 ]ΐ3ίίοη8 \νί!1 εοηδίιιτιε Ιΐιε ιηοδ! ρο\νβΓ, ίί οηΐγ οηε οί ίΐιε 
οί1ΐ6 Γ γ 3 (1 ιο ιηδ1 3 1Ι 3 ίιοηδ ε 3 η Βε εοηηεείβιί {ο ίΗε Γεδεη/ε δουΓεε οί εηεΓΡ,γ 31 ίΒε 
δ 3 ηΐ0 (ίιτιε 38 ίΒο νΐΙΚ γ 3 <3ϊο ϊηδΙ 3 !1 3 ΐίοη. 

' 4 *^· 5 ΤΗ? Γε8€Γνε 8 ° υ!χε οΓ εη6Γ 8Υ Ηε ιΐδειΐ (ο δίφρίγ ίΗε είεείπεαΐ 1ί 8 Βίίη 8 Γ «,αίΓε<1 


14 13.6 ^ερε 3 τεδεινε δοηροε οί οηε,· 8 γ εοηδίδΐδ οί 3 τεε^^εαΒΙε .οεοΓηαΙηΙοΓ Β.ηεΓγ ογ 


.1 3 ηΐ0 3 ηδ οί 3ΐηοΓτι 3 (ΐέ3ΐ1γ εΗ 3Γ §ίη 8 δυεΗ ΒαίΙεπεδ δΐιαίΐ Βε ρΓονίίΙει! ννΙιίοΗ δΐιαίΐ Βε 

οαραΒΙε οί Γεείι 3 τ 8 ίη 8 ΐΗειη ίο Γηίηίπηιηι ε 3 ρ 3 οίΐγ ΓβςοίΓεηιεηΙδ ννιΐΒίη 10 Β; 3 η<1 

.2 ΙΗε ε 3 ρ 3 ςίΐγ οί ΙΗε Β 3 «εΓγ ογ ΒαΠεπεδ δΒ 3 11 Βε οΒεεΒοιΙ, αδίη 8 αη 3 ρρΓορπ 3 ΐε 
ηΐΰΐηοα 3 ί ιη(εΓ\' 3 1δ ηοί οχεεε(1ίη 8 12 πιοηίΗδ, ννΒεη ΐΗο οοΟ ίχ ηοΐ 31 863. 

14,13 · 7 , 81ΐ!η 8 3ηί1 ίηβίβΐϊβίϊοη οί αεειιηιυ^ίοΓ Β 3 ηεπ08 χνΗίεΗ ρΓονίίΙε 3 τεδεη-ε δουΓεε οί 

6Π6Γ 8 γ 5 Β 3 ΙΙ Βε δΐιεΒ 3 χ Ιο εηδίίΓε: 


ίΒε ΗίέΒεδΐ <1ε 8 Γεο οί δΟΓνίεε; 


Γ 1116010(1 ° Γ εΗοεΙ<1π Β ι| >ε είφαο.Ιγ ο( «η 3θουΓτιιιΙαίοΓ Η 3 «ο Γ γ » ίο ίιιΙΙγ 4 ιϊοΗ3γ 8 ο «γκ! γοοΒ 3 γκο ίΗο 
1> 3 ίί£Γγ, ϋδ,η § ηοιτη 3 1 ορβπΛ,ηβ οογγοπι 3Π£ 1 ροοίοθ ( β . 8 . [() Η). Α^δηιοηΙ οί.ί,ο οΗ^ο οοηϋίϋοηοΜΐ Βο 
11,3110 31 ί,η ^ Ιιη10, Βυ( " 5,1 ° ιι! 4 1,ε ΰοη « »ίίΗοοί δί 8 ηίίϊοαηΙ ϋίδοΒβι^ οίΐΐιο Β 3 ΜθΓγ ν,Ιιοη ιΗο ογ 3 <( ίχ 3 ί 5 β 3 . 



.2 ά Γ035<>ηπβ1ΰ ΗΓείίηιε; 

.3 ΓεαδοηαβΙε δαίείγ; 

.4 ιΗαΐ (Ηβ ί 53 ΐΐ 0 Γγ ΙεηιρεΓ3ίυΓε5 Γειηαίη ννιΐΐιιη Λε ηιαηυίαοΙΟΓετ^ 5 Ρ εειίίε 3 (ιοη 5 
\νΗεΐ!ΐ£Γ υηόει οΚ3Γ«ο ογ ϊίΙΙε; βη(1 

.5 ώ 3 ΐ ννΒεη ϋιΐΐγ ε1.3Γ 8 εϋ, Ιΐιε ^«επε* χνϋΐ Ρ Γθνί(1ε 3ί 1ε3δί ίΗε ηι.η^υηι ιβριπαΐ 
Ιιοιιγη οίοροΓ3(ίοη ιίΓκΙβί' 311 \\'63ΐΙΐ£Γ εοηϋίΐίοηδ. 


14.13.8 Ιί 3 Ω υηιηίείτιφίεϋ ίηρυί οΓ ίηίοητΐ3ΐίοη &ογπ ίΗε οταΒδ παν^ΠοηκΙ ογ °^γ ^Φ^ηϊ 
ίο 3 πκϋο ίηδίΑΠαΐίοη ΓβψιίΓεά Βγ ϋιίδ ο^ρίεΓ ίδ πεεΠεΒ Ιο ιίδ Ρ γο Ρ 6γ ρειϊοπ^ηεε. 

ϋιε ηανΪΕ3ΐίοη ΓεεείνεΓ Γ6&ΓΓβ(1 ίο ϊη 14.18, ™ε3ηδ 4)311 Βε ρΓονιΒεΒ ίο εηδίίΓε Αε εοηίιηιιουδ δυρρίγ 
οίπυείι ιηίοπηαίιοη ίη ίΗε ενεηί οίΊαϋατε οί’ίΗε ε^ίϊδ ΓΏ3ΐη ογ επιε^εηογ &οιιγοο οί εΐεείηεαΐ ρον\ετ. 


14.14 ΡβτίοπηίΐιεΒ «ΙβηιΐΗΓάί 

14 14 1 Α11 εαιιϊριηεηΐ ίο \νΒίεΗ ίΗΐδ εΙιηρίεΓ αρρίίεβ δΐιοΐΐ Βε οϊ 3 ίγρε αρρι-ονεΒ Βγ Βίε 

Αώηίηϊδίπιϋοη. διιοΐι εφίΐρπιεηί δΗ3ΐ1 εοηίοπη ίο 3 ΡΡ Γορπ3ίε ρεΓίοπη3ηοε *3ηάιηΐ5 ηοί ιηΓεποϊ ίο 
ί1ΐ058 3(1θρ[εί1 Βγ ίΐΐε ()Γρ 3 ΠίΖ 3 ίΐΟΠ . 


* 

Λ 

.2 

3 

Λ 

.5 

.6 

.7 


.8 


.9 


.10 


ΚβίΐΓ ιο Βίο ί'οϋοννίη^ πίδοΐιιΐίοηδ 3 < 1 ορΙο 6 Βν ιΙιε θΓ Β 3 ΐιίζ 3 ΐίοη: 


ΚοϋΟΐιιΠοη Α.525Π3): Ρε Γ Γο Γ πΐίΐη« 5133^5 Γογ Νβγγο^ΒβικΙ ΟίΓεεΙ-ΡπηΙίηβ ΤεΙε^ρΗ Εςα,ρ.οεη. Γογ 
ιΐις ΚεεερΙίοη οΓΝ 3 νί{|ΣΐΙίοηίΐ! &ικ1 ΜεΙοοΓοΙοεϊοαΙ \ν3ΐΊΐίη§* »η<1 υ^επί Ιη<οπη 3 ΐιοη Ιο . ιρν 

ΚεχοΙιιΐίοη Α 694(17): (ίοηεπιΐ Κ<*,ι»ΐΓοηιεηΐδ Γογ «ΗφΟοτηβ ΚαΒίο Εί|ΐιΐρηη Β ι.Γ Ροπηϊης Ρ«η αΐ Λο 
Μβπΐίπιβ ϋΐδίΓβδδ 3η4 5ίΐΓεΙγ 5γ*ΐεηι (0Μ085) 3ηι1 Γογ ΕΙεείΓοηίε ΝίΐνίβϊΛιοηαΙ Λΐίΐ*. 


Κοδοΐωίοη Α.808(19); ΡοΓίοπτ^ηοε δ^ηώτπϊδ Γογ δΗίρ ΓαηΟ βϋιΐίοη» 03 Ρ 361ε οΓ ^οΛΥΆγ 
ΟοηιηηιηίεϋΙϊοηδ, 3 ηΒ Γεδοΐιιΐίοη Α.570( 14), Τγρο Αρριοναΐ οί 5Ηίρ Εαιΐΐι δίαίίοη*. 

ΚβχοΙϋΐίοηδ Α.803(19) 3 ηά >180.68(68). αηπβχ 1; Ρο Γ Γοπη;ιικε 5ί3ηθ3Γθδ Γογ 5Ιιι Ρ 6θΓηε \Ή[ Κ 3 ι1ιο 
ίηδία)ΐ 3 [ίοηί> 03 Ρ 3ΒΙε οΓ Υοίεε 0οηιηιυηίθ3ΐίοη ϋπιΐ Οίρίΐαΐ 5εΙεοηνε ΟηΠίηε· 

Κεδοΐυίίοη* Α.804(Ι9) 3 ηΒ Μ50.68(68), 3 ηηεχ 2: Ρ«ΓΓοπιΐ3ηε6 813 π63γ4 ; > Γογ 8)ιιρΒοπκ ΜΡ Κ3(1ιο 
Ιηϊΐαΐΐαΐίοηί; 03ρ3ΐ·>1ε οΓΥοίοο ΟοηΐΓπιιηίεαίίοιι 3η6 13ϊ^.ΐί£ΐ1 δείοοίίνε 0 ο11ίη«. 


Κεϊοΐιιΐιοπϊ Α.806( 19) .«ιΟ >150.68(68). 3ηηεχ 3: ΡοΓίοΓίηαηοε 3ι 3 ηϋ3Γ^ ΓθΓ8ί.φ6θΓηε ^ΜΡ/ΗΡΚ^ώο 
Ιπδΐ 3 ΐ 1 αηοηδ Οηρ 3 θΙε οΓΥοϊοο ΟοηΐϊπαηϊοβΙΐοη, Ν 3 Γτο\ν-Β 3 ηΟ ΟΐΓβοΐ Ρτιηίιηε ηηϋ Οιειο! 5ο1εαινο ΟαΙΙιηΒ. 


Κοδοΐαΐίοηχ Α.810(19) 3Π(1 Μ80.56(66): ΡθΓίθΓη,3ΐκ6 8ί3θ0ακ1δ Γογ ΡΙοαΙ-ΡΓοε δβίοΐΐπβ Ρπΐέ^πεγ 

ΡοδίΓίοη-Ιη(1ίο3ΐίηε ΒαΟίο Βοαεοηχ (ΕΡΙΚΒδ) ΟρεΓ3θηε οη 4% ΜΗζ (*« ^ γ 

Γΰδοΐαίίοη Α.696(17): Τγρε ΑρρΓοναΙ οΓ 53ΐο11ίιβ Επιοπεοηογ Κκιΐ!οη-!ηι1ιο3ΐιη2 Καίΐιο Βεαοοη^ (ΕΡΙΚΒχ) 

ΟροΓ 3 ΐίηε ίη Πιε 008ΡΛ5-8ΑΚ5ΑΤ 8 γί> 1 επι). 


Κεδοΐυΐίοη Λ.802(Ι9): ΡεΓίοηηαηεο 5ιαηθ3Γ<1δ Γογ 8ιΐΓνίνα1 0 γ 3ΙΚ Κ^Οί,Γ Γ^ηδροπάεΡί, Γογ υ« ίη 863 γοΗ 3Π<1 
Κεδοαε ΟρβΓΗίίοη». 


Βεχοίνιΐίοη Α.805(19): ΡεΓΓοπηαηεε 8 ί 3 η £ ΐ 3 ,χ 1 δ Γο, ΡΙοαΙ-ΡΓεε νΗΡ Επιε^πεγ Ροδίΐίοη-Ιη(1ίε3«ίηε ΒαΒ.ο 
Βείοοηδ. 


Ρεχοΐαΐίοηδ Α 807(19) 3 η 0 Μ50,68(68), ίΐηηβχ 4: ΡεΓΤοπηβικβ 8 ί 3 ηθ 3 Γ< 1 δ Γογ Ιππια^ί 5 ΐ 3 Πίΐ 3 Γ( 1 -(. 5Ριρ 
ΕαηΗ 8 ί 3 ίίοηχ ΟαραΕΙε οΓ ΤΓαη.πιίιΐίηε 3 η 0 Κεοείν.ηε ΟίΓθθΙ-Ρπηΐίη Β ΟοΓηοιυηΓοηΙ.οηδ, αηϋ 
τεχοΐαίιοη Α.570( 14), Γνρε ΑρρΓονηΙ οΓ 8 Ηίρ ΕδΠΗ 5ΐαΐιοη^. 
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14.15 ΜβϊηίεηΒπεε Γβςιιΐι-ειηβηίδ 

14.15.1 Εςυίριηεηί δΐιαίΐ Βε 50 <1εδΐ§ηέ<1 ίΗηί <6ε ηΐ 3 ΐη υηϊίδ οαη 6ε ιερίίΐοαΐ Γβ3<ϋ1γ «πΛουί 
εΙηΒοΓαίε Γ6εα1ιΒΓ3(ίοη ογ Γ63<^ιΐ5ίηιβηΙ. 

14.15.2 \νΐιβΓε 3ρρ1ίε361β, εψηρηιεηΐ δΗίΐΙΙ 6ε δο εοηδΙηκΛε<1 από ϊη&ΙίΐΗείΙ ΐΗαί ίΐ 15 Γββάίΐγ 
3εεεδδί61ε ίοΓ ίηδρεοίίοη 3τκ1 οη-6θ3Γ<1 ιηαϊηίεηαηοε ρατροδβδ. 

14.15.3 ΑΛκμίΑίε ίηίοπη 3 ίίοη «Η»11 Βε ρΓονκΙεά ίο εηΛΙε Λε εςυιρηιεηί Ιο Βε ρΓορεΓίγ ορεΓ3ΐεί1 
3η<;1 ΓηαίηΟιηείί. ΟΚιηέ, ϊηίο 3εοοιιηί 16ε ΓεεοηιΐΏεη<Ει(ιοηδ οί ίΒε ()Γ£3ηιζ3ίϊοη. 

14.15.4 Αάεςυαίε ίοοίδ »η<1 5 ρ 3 Γε 3 δΒαΙΙ 6ε ρΓονϊ<1ε(1 ίο εηαβίε ε^υίρηιεηΐ ίο 6ε ηΐ3Ϊηΐ3Ϊηε<1. 

14.15.5 Πιε ΑώηϊηίδίηίΙϊοη δΗβΙΙ εηδυιε ίΙΐ3ί Γ3<ϋο εςαιροιεπί ΓεςαίΓειΙ 6γ ώΐδ εΚαρίει 18 
ηΐ3Ϊηί3ίη6(1 Ιο ρΓονϊάε ίΗε 3 ν3ΐ!αΗι1ιίγ οί ίΒε Ηιηοίίοηαΐ τεςυίΓετηεηίδ δρεαίίειΐ ίη 14.5 &ηά ίο οιεεΐ ίΐιε 
Γεεοπιηιεηίΐε»! ρειΤοπη3ηεε 5ί3η<ΐ3Γίΐ8 οί δΐιεΗ εςιπρπιεηί. 

14.15.6 Οη ΟΊϊίΙ εη^εά οη νογ 3 βεδ ίη δε 3 3Γ03δ Α1 3η<1 Α2, ίΒε 3ν3ΐΐ36ι1ιίγ δΐιηΐΐ 6ε εηδίΐΓβά 6γ 
ιΐδί*η§ δηεΗ ηιε(6ο6δ 35 ϋαρ]ίε 3 ίιοη οί εςαίριηεηί, δΒοΓβ-ΒίΐδΟίΙ ΐΏαίηίεηαηεε ογ 3ί-δε3 εΐεείτοηιε 
Γηαίηίεηαηεε ε3ρ36ί1ίίγ, ογ 3 εοιηΒίηβΙΐοη οίίΗεδε, 38 ηιπγ 6ε ηρρΓονεί! 6γ ΙΒε Αίίππηίδίταίιοη. 

14 15 7 Οη ετβΐί εη§3^ε<1 οη νογα^εδ ίη 883 3Γ838 Α3 ίΐηά Α4, 16 ε 3ν3ΐ1α6ί1ιίγ δΗδΠ 6ε εηβιίΓείΙ 6γ 
™/ 3 εοΓη6ίη3ίίοη οί 3ί 1ε38ί' Ενο πιείΗοίΕ, 5ΐιε6 38 <1αρ1.03ί,οη οί εςυίρτηεηί δ6θΓε-63δεά 
ιιΐ 3 ΐηίεη 3 ηεε ογ 31-503 εΐεείτοηίο Γη3ΐηΙεη3ηεε ε3 Ρ 36ί1ϊίγ, 38 ηΐ3γ 6ε 3 ΡΡ Γονε(1 6γ ίΒε Αώηιηΐδίοίιοη, 
ί3ΐάη§ ϊηίο 3εεουηί ίΐιε Γεεοπιιηεη(ΐ3(>οη$ οί ί6ε Οπμηιίζαίιοη. 


.11 

.12 

.13 

.14 


.15 


.16 


* 


ΚοϊοΙυΐϊοη Α. 664 < 16 ): ΡβΓίοΓΓΠδηος δΐΜΐιίίίπΙδ Ιογ ΕηΙι»ηθ 6(1 Οκ>αρ 0 »Ι 1 Εςυίριηεηί. 

Κεχοΐυΐίοη Α.812(19): ΡεΓίοπηαηεε δίαικίππίδ Γογ ΕΙοαΙ-ΓΓβε ^ΗΐβΠϋο Ετηο^ετιον Ροδίΐίοη-ίηίίιουϋηΒ Κ3(1ίο 
Β 030 ΟΠ 8 ΟρεΓαίίη§ Ί 1ΐΓοαβ6 ίΒε ΓεοδίαίίοηυΓγ 1ηηΐ3Γ5αΙ δαίοΐΐίίε Χγδίεηι οη 1.6 ΟΗζ. 

ΚεδοΙιιίίοη Α.662(16): ΡειΤοπηίΐηεε δΐ«η(ΐ3Γ<1χ Γογ ΡΙοΜ-Γπ* Κοίοαδε μκ! ΑϋΙιναποη Απ-υηβειηεηΙδ Γογ 
Ε ίπεΓ^εηογ Κ3<ϋο Εςϋίρηιεηΐ. 

Κ,εδοΐυΐίοη Α.699(17): δγχίειη Ρει-Τοπηϋποε δΐυηίΐαπί Γογ ίΗε ΡΓοηιυΙβϋίΐοη αηιΙ €ο-οπίιηαίιοη οί Μ απόπιε 
δαΓείγ ΙηΓοπηαΐϊοη ϋδίηβ ΗΐβΒ-ΡΥεςυεηογ Ν&ΓΓο\ν-Β3η<1 ΟϊγοοΙ ΡΓίηίίηβ. 

Ρεχοΐιιΐίοη Α 700(17): ΡβΓίοπηαηοο δίαηίΕηΕ Γογ Ν3ΓΤ0\ν-Βαη<1 ϋί Γ εεί-Ρπηϋηβ Τε\ο&φ Εςυίρπκηί Γογ 
ώβ Κεοερήοη αΓΝανί^ΐίοηίΙ αηι! ΜεΙοοτοΙοβίοΕί Νν^τηίηβδ αηίΐ ϋΓβοηί 1ηΓοπι.3ΐιοη Ιο Μηρδ (Μ8Ι) Ην ΗΓ. 

ΚεδοΙαίίοη Μ80.80(70): ΡοοοηκηοηΟίΚίοη οη ΡβΓίοπηδηοε 8ΐ3ηι1ίΐπΐ5 Γογ οη-κοεηο (Α«Γοη3αΐιο&1) Ροι7ϋ61ε 
Τννο-\ν3γ ΥΚΓ ΚηιΙίοιβΙορΗοιιο ΑρραΓ«ίαδ. 


ΚείοΓ ίο ΐΗε Ροοοηιηιεηιίαήοη οη ΟεηεΓϋΙ ΚβςιιίΓεηιεηίδ Γογ 8Ηίρ6οηιε Κ»ιΙιο Ε^οιριηεηΐ 1 οπτ>ιη 8 Ρίΐιΐ οί 
Λβ ΟΙοΒ^Ι ΜαπΙϊηιε ϋίδίΓβδδ αη<1 δ^Γείγ δγδίεητ (ΟΜΡ5ϋ) Γογ ΕΙεοίΓοη,ε Ναν.βαΙ.οηίΙ Α.Λ, αόορίεΟ 

6γ (6ε θΓ§ 3 ηίζ 3 ΐίοη 6γ ΓεδοΙιιΐίοη Α.694(Ι7). 

Α(1ηιϊηί5ίΓ3ίϊοη5 δΗοιιΙΟ ίαΚε ίοοουητ οΠ6ε ΕηγΙ.ο Μωηίο,ωηοε βα>0οϋη« Γογ «μ ΟΙοΗαΙ ΜίηΙ.ηιε ϋΐ^ 
3!κ5 ί3 Γθ> δγδίεη (0Μ085) κΐαίβά ίο 8βη Λγ^^ Α3 &ηά Α4. 3<Ιορίε<1 Εγ 16ε Ογ^πιζ^ιοο 6γ ΓβΜίαίιοη 

Λ.7()2(17). 
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4.Ι..8 ΗοννενεΓ, Γογ οΐ'ϋΐΐ ορβΓαΙιηβ δοίεΐγ Βείννεεη ροιΐδ ννΗεΓε 3ί1εςυ3(ε ΙΗείΙίίίεδ Γογ χΗογθ- 
53δ0(1 ηιαιηίεηβηοε οΓ ΙΗε Γαάΐο ΠΐδίαΙΒοίοηδ 3Γε αναϋπΜο 3η<1 ρΓονι'(1ε<1 ηο ^υηιεγ Βείννεεη ί\νο δΐιεΗ 
ροιίδ 6χεε6(1δ δίχ ΙιοιίΓδ, (Ηεη ίΗε ΛώηίηίδΙτηΐΐοη η«γ εχεηιρί δαεΗ ογ 3 « ίτοιη ίΗε ΓεςυίΓεηιοηΙ (ο ιίδε 
31 16351 ίννο Γηηιηίεηαηεε ητιείΗοώδ. Ρογ δΐιεΗ ογηΑ αί Ιεαδί οηε ηιαιηίεηαηεε ιτιείΗθ(1 δΗβΙΙ Βε υδε<1. 

14.15.9 Μιίΐε αΙΙ η^οηηΒΙε δίβρδ δΙιαΠ Βε ΙαΕεη ίο ιηαίπίαΐη ίΗε ε^ίρηιεηί ϊη βίϊΐαεηΐ ννοΛίηε 
ΟΓοετ ίο επδΐίΓε εοηιρίιβηεε ννϊίΗ &11 ίΗε ίυηείίοηαΐ ΓεςιιΪΓεπιεηίδ δρεεϊΓιε<! ϊη 14.5, ιηηΐίυηείίοη οΓ ίΗε 

εφίιριηεηι ίθΓ ρ Χ° νΐί,ιη ^ δ 61101 * 1 Γ^ίοεοπυτιυηϊεΕίϊοπ», τεςιιίΓε^ Βγ 14.8, «Ιιαίΐ ηοί Βε εοηδίάεΓείί 

38 ηΐ3Κ1Π 8 3 0Γ3ή υΠ8ε3\νοΓί1ΐγ ΟΓ 38 3 Γ038ΟΠ ίΟΓ <1εΐ3γίη 8 11ΐ6 0Γ3ίί ίη Ρ ΟΓίδ ννΗεΓε ΓεραίΓ &αϋίίβδ 3Γε 
ηοί Γεαώΐγ αναιΙ^Μο, ρΓονΐ(1ε<1 ίΗε εΓ3ίΙ ίδ εβρπΒΙε οΓρε Γ ίοΓποη 8 αΙΙ <1ΐ8ΐτε85 βηιΐ δ 3 Γείν Η,ηείίοηδ. 

14.15.10 δαίεΐΐιίε ΕΡΙΚΒδ δΐιηΐΐ Βε Ιε.8ίε<1 3ί ΐηίεΓνβΙδ ηοί εχεεε<1ίη§ 12 ηιοηίΗδ Γογ 311 35 ρεε 1 5 οΓ 
ορεΓηΙιοηαΙ εΓίιείεηεγ ννϊίΗ ρητίιειιΐΒΓ εηιρΗαδϊδ οη ίτεςιιβηεγ δΕιΗίϋίγ, δίβηαΐ δίτεη^ίΗ 31 ιγ 1 ούίΐϊηα 
ΗοννενεΓ, ϊη εηδεδ ννΗορε ιί ηρρεατδ Ρ Γορε Γ Ά ηά ιεΗδοηιιΡΙε, ίΗε ΑΛηΐηίδίΓαίϊοη σιαγ εχίεηίΐ ίΗΪ8 ρεηοίΐ 
ίο 17 ιηοηίΗδ. Πιε ίεδί .ηαγ Βε εοικίικΛείΙ οη Βθ3Γ<1 ίΗε δΗϊρ ογ 3 ί 3 η 3 ΡΡ Γϋνε<ί ίε.8ίιη 8 ογ 80 Γνίεϊη 8 


14.16 Κα<!ίο ρεΓδοηηεΙ 

14.16.1 Ενειγ ογ3 Α δΗβΠ εηιτγ ρεΓδοηηεΙ ςηαΐίίΐείΐ Γογ ίΐίδίτεδδ 3ηι1 83 ίείγ πκϋοεοιηηηιηΐε 3 ϋοη 
ρυτροδεδ ίο ίΗε ΧΗίΐδΠοίιοη οΓ ΙΗε ΛώηίηίδίΓβΗοη. ΤΗε ρεΓδοηηεΙ δΗαΙΙ Ηε Ηο1<1εΓ8 οΓ εεΠίΓιε 3 ίεδ 
βρεειίιεα ϊη ίΗε ΡΕκΙιο Κε^αΐαίιοηδ αδ ηρρΓορπηίε, αηγ οηε οΓ ννΗοπι δΗιιΙΙ Ηε ϋεδ^ηαύείΐ ίο Η 3 νε 
ρπιη3Γγ Γ ΓεδροπδίΗίΙίίγ Γογ Γ3(ΗοεοΓηιτιιιηϊε3ΐϊοη8 <1απη§ (Ιίδίτεδδ ιηοίνίεηίδ. 

14.16.2 Ιη Ρ 388εη 8 εΓ εταή, 31 Ιε38ί οηε ρεΓδοη ςιιηΐίίΐεά ϊη ηεεοΓί&ηεε ννϊίΗ 5 ΐιΒ-ρ 3 Γ 3 ΡΓ 3 ρΗ .1 δ ΗαΗ 
£ α$$ΐ£ηοα ίο ροΓίοπτι οηΐν ΓαίΙΐοαοπίΓπυηίοίΐΐΐοη <1ιαίΐοϋ (1ιιηη£ όίδίτβδδ ίηοκίεηίδ, 

14.17 ΚαίΗο Γ0ΟΟΓ(15 


Α ΓεεοΓίΙ δΗηΙΙ Βε Ηερί, ίο ίΗε δαίίδίαείίοη οΓ ίΗε ΑίΙιηίηίδίΓδΙίοη αηά 35 Γ0ίΐϋΪΓε<1 Βγ ίΗε Μο 
Λε 8 ηΐ3ίιοη8, οί αΐΐ ιηείίΐεηίδ εοηηεείε4 ννϊίΗ ΙΗε Γβίΐίοεοηιηιυηίεηΐϊοη δειχαεε ννΗιεΗ αρρεπτ ίο Ηε οΓ 
ηηροΠΛηεε ίο 83ίείγ οΓ ΠΓε 3 ί δεη. 


14.18 Ρθδϊίϊοη-ιιρ{|3ΐϊη 8 

Α·* «™ι*ηίε3ίιοη ε 4 ιιίρηιεηί εαπίείΐ οη Ηθ3Γί1 εΓ3« ίο ννΗιεΗ ίΗϊδ εΗ 3 ρίεΓ 3 ρρϋεδ ννΗιεΗ ϊδ 

ε3 Ρ 3ΗΙε οΓ ηυίοΓπαΙιωΠν ιηε1υ<Ηη 8 ίΗε ετΒίί'δ ροδΐίίοη ίη ίΗε ϋίδίτεδδ 3 1εη δΗΗΙ Ηε 3 ΐιίοιη 3 ΐίε 3 Ηγ 
ρΓονιαεα ννίίΗ ίΐιΐδ ιηΓοπτίΒίίοη ίτοηι αη ίηίεπίΒΐ ογ εχίεηιβΙ η 3 νί 8 3 ίίοη Γεεεϊνεη ιΤ εϊίΠεΓ ίδ ίηδίηΙΙεϋ. 
ί δυεΗ 3 τεεεινεΓ ίδ ηοί ιηδΐ3ΐ1ε£ΐ, ΙΗε οΓαίΙ'δ ροδΐίίοη οηΠ ίΗε ίϊηιε ίΗβί [χ)8Ϊίίοη ν\' 3 δ εοιτεεί δΗηΙΙ Ηε 
ιτΐ3ηιΐ3ΐ1γ ηρΟαίεΓΐ 3ί ιηίεΓναΙδ ηοί εχοεε^ίη 8 Γοογ ΗοιίΓδ, ννΗϋε ίΗε εΓαίί ίδ υπάε^γ, δο ΙΗβΙ «ί ΐ 8 
3ΐνν3γδ Γέ3αγ ίοΓ ίΓ3η.8Γηΐ8δίοη Ηγ ίΗε εςιιιρηνεηί. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 15 

ΟΡΕΚΑΤΙΝ6 €ΟΜ“Ρ ΑΚΤΜΕΝ'Γ ΕΑΥΟυΤ 


15.1 Οείΐηΐίϊοηδ 

15.1.1 Όρ6Γ3ΐϊη^ 3Γ03" ίδ ίΗε ορεταίιηβ εοΓηρ3τίιηεηί 3ΐκ1 ίΐιοδε ρ3«δ οί ίΗε ε^Ω οη ΗοίΗ δίιίεδ οί, 
3Π<1 εΐοδε ίο, ίΗε ορετ3ίϊη£ ςοΓηρ&τίιτιεηΐ \νΗίεΗ εχίεηιί ίο γΙιθ ΟΓαίί’δ δίίΐε. 


15.1.2 "\\ θΓΐί 8 ί 3 ίίοη" ϊ§ ά ροδίίίοη αί \\ΉίεΗ οηο ογ δενετη! ίπδίνδ οοηδίϊίιιίίηι» α ρατίίευίατ αείίνϊίγ 

3 Γ 6 03 ΓΓ 1 β (1 ΟΟί. 

15.1.3 Οοε1<ίηβ λνοΗ<δΐ3ΐίοη" ίδ 3 ρίβεε εςιιίρρειί \νϊίΙι ηεεεδδ3ΐγ πιεβηδ ίοτ (1οε1ίίη§ ίΗε εταΩ. 

15.1.4 "Ρπηιαιγ εοηίτοΐδ" ατε αίί εοηίτοί εςιπριηεηΐ ηεεεδδ3ΐγ ίοτ ίΗε δβίε ορεΓΕίίοη οί ίΗε εταίί 
\ν!ιεη ίί ϊδ ιιικΙβΓ \ν3γ, ίηε1ικϋη§ ίΗοδε τε^οίτεί! ίη 3η εηιεΓ§εηεγ δίίυαίίοη. 


15.2 ΟεηεΓΐΙ 

Ήιε <1εδΐ§η 3η<1 Ιπγοιιί οΓ ίΗε εοηιραΓίτηεηί ίτοιη ννΗιεΗ ίΗε ετε\ν ορετ 3 ίε ίΗε εταΩ δΗαϋ 5ε δυεΗ 3 δ ίο 
ρει-ηιίί ορ6Γ3ίιη§ ετε\ν ιηειηΗεΓδ ίο ρειΐοπη ίΗείτ Λιίίεδ ϊη α εοιτεεί ηιαηηεΓ ννίίΗουί ιιη^δοηαΗΙε 
(ΙίίΠευΙίγ. ί3ίί§ιιε ογ εοηεεηίΓΒΐίοη, 3ΐκ1 ίο ιηίηίπιίζε ίΗε 1ίΙ(ε1ίΗοο<1 οί ίη)ιιτγ ίο ορεηιΙίη§ ειενν 
πιετηΗεΓδ ίη ΗοίΗ ηοπηαΐ αηΩ επιετ§βηεγ εοητίίΐίοηδ. 


15.3 Εΐβΐιΐ οί νΐδΐοη Γγοπι ίΗε ορεταίιπ^ εοηιροΓίιηεηί 

15.3.1 ΤΗε ορ6ΓαΙ»η§ δίπίίοη δΗαΙΙ Ηε ρίβεετί αΗονε αΐΐ οίΗετ δίψετδίηιείιίΓεδ δο ΐΗπί ίΗε ορεΓ 3 ίίη§ 
εΓε\\ Γ ατε 3Η1ε ίο §3ΐη 3 νίε\ν 311 Γοιιηιί ίΗε Ηοηζοη ίτοιη ίΗε ηανί^αίίηβ χνοΓΗδίαίίοη. ΧΥΗετε ίί ϊδ 
Γπιρΐ3είίε3ΐ ίο πιεεί ίΗε τε^ΐΗΓειπεπίδ οί ίΗίδ ρ3Γ3§Γ&ρΗ ίτοιη 3 δίη^Ιε Π 3 νϊ§ 3 ίίη^ \νοτΗδί 3 ίϊοη, ίΗε 
ορεΓ3ίίη§ δίαίιοη δίκιΐ 1 Ηε ίΙεδί§ηε(Ι δο Ιίΐ3ί 3η 311-γοιιγκΙ νιενν οί ίΗε Ηοπζοη ίδ οΗί3Ϊηεε1 Ηγ ιΐδίηβ ί\νο 
η3νί^3ίίη§ ννοΓΚδίΗίίοηδ εοΓηΗιηε(1 ογ Ηγ 3ηγ οίΗεΓ ιηεαηδ ίο ίΗε δηίίδίαεΐίοη οί ίΗε Α(Πηιηί 8 ίτ 3 ίίοη. 


15.3.2 Βΐίηίΐ δεείΟΓδ δΗ3ΐ1 Ηε 3δ ίε\ν 3η<1 3δ δΐηβΐΐ 38 ροδδιΗΙε, &η(1 ηοί 3<1νεΓδε1γ 3 ίϊεεΙ ΙΗε 1<εερίη§ 
οί 3 δ3ίε ΙοοΗ-οιιί ίτοιη ίΗε ορεταίίη^ δίαίιοη. Ιί δίίίίεηεΓδ ΗεΠνεεη \νίικίο\νδ 3 γο ίο Ηε εονβτείΐ, ίΗϊδ 
δΗαΙΙ ηοί ε3ΐΐδε ΗΐΓίΗεΓ οΗδίηιείίοη ίηδίίΐε ίΗε \νΗεεΙΗο«δΰ. 

15.3.3 ΊΤιε^ΙοίαΙ 3 γο οί Ηΐίηιΐ δεείΟΓδ ίτοηι π§Ηί 3Ηε3<1 ίο 22.5° 3ΗαΩ ΙΗε Ηεαητ οη είΐΗεΓ δί(1ε δΗαΙΙ 
ηοί εχεεε«1 ζ.0 . ΕπεΗ ίηεΐίνίίΐιιαΐ Η1ίη<1 δεείοΓ δΗαΙΙ ηοί εχεεειΐ 5*. ΤΗε είεβτ δεείοΓ Ηείννεεη ίννο Η1ίη<1 
δεείΟΓδ δΗβϋ ηοί Ηε Ιεδδ ίΗαη 10°. 


15.3.4 ΝΥΠετε ίί ίδ εοηδίάεΓ8(Ι ηεεεδδβιγ' Ηγ ίΗε ΑώηίηίδίκιΙίοη. ίΗε Γιε1(3 οί νίδίοη ίτοιη ίΗε 
η3νί§3ίίη§ 'ΛΌΓΗδίαάοη δΗαΙΙ ρεπηίί ΙΗε ηανί§3ίθΓδ ίτοηι ΙΗϊδ ροδϊίϊοη ίο ιιίίΐίζε 1ε3(ίίηι> ηΐ3τ1<.8 35 ίετη 
οί ίΗε ετοή ίοτ Ιταείί ηιοηίίοιίηε. 
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15.3.5 ΤΗε νΐενν οί (Ηε §63 δΐιτίαεε ίίοτη ΙΗε ορεταίίη£ δίαίίοη, ννΗεη ίΗε ηανΐ^αίοτδ ατε δεαίεϋ, δίιαίΐ 
ηοΐ 6ε οΗδευτεεΙ Ηγ ιηοτε ίΗαη οηε εταίί 1εη§(Η ίοτ\ν3Τ(1 οί ΙΗε Ηονν Ιο 90 οη εϊίΗει 5Ϊ<1ε ίηεδρεείίνε οί 
(Ηε εταίΤδ ώταυ^Ηΐ, ίτϊιη 3Π(] τΙεεΚ εατΕΟ. 

15.3.6 ΤΗε Γιείά οί νϊδϊοη ίτοιη ίΗε άοείιη^ ννοτΗδίαΐΐοη, )ί τεητοίε ίτοτη ίΗε ορεταίίηβ δίαίίοη, δΗαΙΙ 
ρεηιιϊί οηε ηανί^αίοτ Ιο βαίεΐγ τηαηοειιντε (Ηε εταίί Ιο 3 ΗετίΗ. 

15.4 ΟρεΓ3*ΐη§ εοπιρ»Γίπιεηί 

15.4.1 Πιε <1εδϊ§π αηΠ 3 π-α$ΐ£εηιεη( οί (Ηε ορετ3ίίη§ εοπιρ3τίιηοηί, ϊηε1ικϋη§ Ιοεβίϊοη αηά Ιαγουί οί 
ίΚο ίηώνϊίΗιαΙ νγοτίεδίαίϊοηδ, πΠαΙΙ εηδαιε (Ηε τεε|ΐιϊτε(Ι ίιείά οί νίδϊοη ίοΓ εαεΗ ΗιηεΙίοη. 


15.4.2 ΤΗε εταίΐ’δ ορεταίϊηβ εοπιραΓίηιεηΙ δ1ΐ3ΐ1 ηοί Ηε υδετί ίοτ ριιιροδεδ οώετ ίΗαη η3νί£ηίίοη, 
εοτητηυηϊε 3 ΐίοηδ αιχί οίΗετ ίυηείίοηδ εδδεηίϊαΐ Ιο ίΗε 83ίε ορεταΐίοη οί ίΗε ΟΓαή, ίίδ εη§ίηεδ, 
ραδδεη^εΓδ αη<1 εβτ^ο. 

15.4.3 ΤΗε ορεταίίη§ εοτηρατίτηεηί δΗαΙΙ 6ε ρτονίτίείί ννίίΗ αη ίηίε£Γ3ίε<ί ορεταίίηβ δίαίίοη ίοΓ 
εοτητηοπά, ηανίβαίίοη, ιηαηοειτντίηβ αη<1 εοιηηιιιηίεαίίοη ατκΐ 50 ατταη^ετ! ΐΗ&Ι ίί εαη αεεοτητηοτίαίε 
ΐΐιοδε ρβΓδοηδ τετμιΠετΙ Ιο πηνιεαΐε (Ηε εταίί βαίεΐγ. 

15.4.4 ΤΗε ατταη§ετηεηΙ οί εςιηρηιεηί αικί ιηεαηδ Γογ ηανί^αίίοη, ιηαηοειιντίηβ, εοηίτοί, 
οοπιτηιιηίε 3 ίίοη 3 η<ί οίΗετ εδδεηώΐ ίηδΐηιηιεηίδ δΗαΙΙ Ηε ΙοεαΙεΠ δυίίίείεηΐΐν εΐοδβ ίο§είΗετ Ιο «ηαΗΙε 
ΗοίΗ ΐΗο οίΤιεετ ίη οΠοτ^ε αηά αηγ αδδίδίίη£ οίΠεεΓ Ιο τεεβϊνε β!1 ηεεεδδοιγ ίηίοτηιαίίυη από ίο ιίδε ίΗε 
εψιίρπιεηΐ αη4 εοηίιοΐδ, 3 δ τεςοίτεΠ, ννΗΠε ίΗεγ ατε δεαίεά. 1ί ηεεεβδατγ, ΙΗε εςαίριτιεηΐ αηά ηιεαηδ 
δετνίη§ ΐΗεδβ ίυηείίοηδ δΗαΙΙ Ηε Τϋρΐίοαίεά. 

15.4.5 Ιί η δερ 3 Γ 3 ίε ννοτΗδίαίίοη ίοΓ δΐιρετνίδίοη οί εη§ίηε ρεί'ίοηιιαηεε ϊδ ρΐαεεϋ ϊη ίΗε ορεταίίη§ 
εοηιραιίτηεηΐ, ΐΗε Ιοεαίίοη αηι! υδε οί ίΗίδ ΆΌτΗδΙαΠοη δΗαίΙ ηοί ίηίεΓίεΓε ννίίΗ ίΗε ρτίηιατγ ίΐιηείίοηδ ίο 
Ηε ρεΓίοηηείί ϊη ίΗε ορεταίίη^ δ(3ίίοη. 

15.4.6 ΤΗε Ιοεαίίοη οί ίΗε ταάίο βφχίρηιεηΐ δΗαΙΙ ηοί ίηίετίετε ννίίΗ ίΗε ρτίηιατγ ηανί§αίίοηα1 
ίυηείίοηδ ϊη ίΗε ορεταίίη^ δίαίίοη. 

15.4.7 ΤΗε ιίεδί^η 3 ΐι<ί Ιαγουί οί ΙΗε εοηιρατίηιεηί ίτοτη ννΗίεΗ (Ηε ετενν ορεΓ3ίε ίΗε ογλΗ 3ηι1 (Ηε 
τεΐαίίνε ροδϊΐϊοηδ οί (Ηε ρπτη3τγ εοηίτοΐδ «Ηαΐΐ Ηε 3δδεδδε(1 3^3Ϊηδ( (Ηε εδδεηίϊαΐ ορεΓβίίοηα! ηΐ3ηηίη§ 
Ιενεΐ. \ΥΗεΓε ΓηϊηϊτηιίΓη ηΐίΐηηίηρ Ιενεΐδ 3Γε ρΓοροδε<1, ίΗε (Ιεδΐ^η 3η<1 ΐ3γοιι( οί (Ηε ρπιτιατγ 3 ΐκί 
εοτηΓηιιηίεαίϊοη εοηίτοΐδ δΗπΙΙ ίοίτη 3Π ιη(€@,Γ3ΐε(3 ορεΓ3ίίοη3ΐ αηά ειηεΓ§εηογ εοηίτοί εεηίτε &οπι 
ννΗίεΗ ίΗε εταίί εαη Ηε εοηίτοΐΐείΐ υικίοτ αΗ ορεταΐϊοηαΐ 3ηί1 ειηετ^εηεγ ενεηίδ Ηγ (Ηε ορβΓ3ίίη§ ετε\ν 
νν'ίΐΗουί ίΗε ηεεεδδϊίγ' ίοτ αηγ ειενν τηετηΗετ ίο ναεβίε ίΗε εοιηραιίηιεηΐ. 

15.4.8 ΤΗε τεΐαίίνε ροδίίίοηδ οί ίΗε ρηιηατγ εοηίτοΐδ αηιί ίΗε δεαίδ δΗαΙΙ Ηε δαεΗ ΐΗαί εαεΗ ορεταίίη^ 
ετε\ν ΓηετηΗετ, ννίίΗ (Ηε δεαί δυιίαΗΙγ α^οδίβά αητ] \νήΗοιιί ρτείικίίειηβ εοηιρίίαηεε ννίίΗ 15.2, εαη: 

.1 χνίίΗοαί ίηίετίετεηεε, ρτοίΐηεε ΛιΗ αητί ιιητεδίηείείΐ τηονειηεηΐ οί εαεΗ εοηίτοί ΗοίΗ 
δεραταίεΐγ αηίί \νί(Η αΐΐ ρταείίεαΐ εοιηΗίηαΙίοηδ οί ηιονετηεηί οί οίΗετ εοηίτοΐδ; αηιΐ 

.2 3 ί αΐΐ \νοτΗδ( 3 ίίοηδ, εχετί αίΐεςααίε εοηίτοί ίοτεεδ ίοτ ίΗε ορεταίίοη ίο Ηε ρετίοτηιεό. 



15 4 9 \νΐκη 3 δΜί άΙ α δ&ίίοη ίτοηι \νΗϊεΗ Πιε εΓ3ή ηι 3 γ Βε ορεΓβίεΠ Η 35 Βεεη 3 φϋδίε<1 50 35 Ιο 
δ ιιΐ ΐΗβ οεευρηηί, δυΒδε^εηί ε1ΐ3η § ε οί δε 3 ί ροδϊϋοη Ιο ορβκΛο 3 ηγ εοηίτοΙ Αβίΐ ηοί Βε 3 εεΙρί 3 ΒΙε. 

15.4.10 Ιη ογ 3 Λ %νΒεΓβ ίΗε ΑώηΐιιΐβΙπΑοη οοηδίΠοΓδ ίΗε ρ.ον,δ,οη οί 3 53 Γείγ Ββΐί ηεεβδδαΓγ Γογ υβο 
Βγ Αε οροΓ3ίιη§ εκνν, ιΐ ΑηΙΙ Βε ροδδΙΒΙβ Ιογ Αοδε ορεΓ3ί1η§ ε Γ ενν ηιειηΒεΓδ >νΐΑ ΑείΓ «*&*, ^]κ 

«ο™, ,ο «,η,ρΙ, »*Η ,5.4.4 ««* ίη ,ο,ρ«, *«£** «Μ* „ ^ “ν 

Γ6<ίυίΓ6ϋ ° η νε ^' Γί1Γ6 0€€&8ίοη8 Άηό ατε ηοί 3δδοεΐ3ίεΠ νν,Γίι Αε ηεζά Γογ δηίείγ Γ6δίΓ3ιη( . 

15.4.11 •α,ο ϊηΐ6^τ 3 1α} ορεΓ3ί1η§ δίαίίοη ΑβΙΙ εοηίαίη εςυ,ρηιεηί ννΗίεΗ η™!** Γ6 ι 6ν3π{ 

"η ; °®° ΪΓ ^ 3η<1 “>' «*** <0 ο3π>· 

$3ΐϋίγ Γυηοίΐϋπδ δαίεΐγ ϋπϋ είϊία^πίΐγ. 


15.4.12 Λίΐεςυαίε απ· 3 η 86 ηΐ6ηΐ8 ΑαΙΙ Βε ηι 3 <1ε ίο ρ Γ ενεηί ρ 38 δβη 8 6 Γ8 ϋοηι 
οί Αε ορεΓ3ίι η§ ετε\ν. 


ΑδίΤΒείίηβ Αε βίίεηίίοη 


15.5 ϊη$ίπιιηεηίδ ηικΙ εΙηΐΓί ΙβΒΙ® 

15.5.1 Ιλ™λ, ίΜΒυηκω ρικ* 3 „<1 οηΐπ* « ^ ΟΓ 

Ηο^ΖΓ^ΓμηγΙ Τ ,Γ° “Τ* < ’ Ρ0ΓΪ, ' 0η · παίηΙαα ^ ^ »«Ι οο,κϋόοκ. 
',7 , ': 1 " “ Ρ Κϊβ " Κ "« “» “"Ί™ 1 ΟΓ οΙ' Κ ρΙ 3> 1^:1», ,| ι0 ΜΜη . 

οίίΟΓΟΓΐ 3Γ6 ηοί ΙΠΓΟΠΟΙ ίο ΓέεΟβηίζεΐΙ 8ί3Πί] 3 Γ(ΐ8. 

15.5.2 ΑΙ1 ιηκίΓυτηεηΐδ δΗαΙΙ Βε 1ο § ϊεα11γ ρναρβά ηχοιώηξ ίο ΑεΗ Αηοί,οηδ. ιη ογΗογ (ο ΓεΟηεε (ο 

ΓηίΓδΞ^ηΓ βαηΛΐ8,θη ’ 8113,1 ηοί *« ^ΟοΒά Βγ δΗ 3 πη Ε ΑηοΙίοηβ ογ Βγ 

^,Υγ“ Γεςΐ " ΓίΧΐ ίθΓ ϋδε Ηγ ^ 1ΐ1εηΛεΓ οΓ *ε ορβΓ3ίίη 8 ΟΓονν ΑβΙΙ Βε ρΐαΐαίγ νϊδϊΒΙε 

-1 ννίίΒ ΓηϊηΪΓηυιη ρηκίίεαΒΙε <1ενί3ΐ,οη Γγοπι Ηΐδ ηοπη 3 [ 8 6 3 ί,η 3 ροδίίίοη «ηΗ Πηε οί 
νΐδίοη. 3ΐκί 


.2 


\νιίΒ ίΗε Γηίηίηηιηι η 5 Ιί οί οοηίΐΐδίοη υη<3εΓ αΐΐ Βίτεΐγ ορο Γ 3 ίίη 8 οοηώΊιοη.δ. 


Βηη,^Η τ ε556η1,α1 ί0Γ ίΗε 8ί,Γε °Ρ επηιοη °ί' Λβ οπιίτ 8 Η 3 Ιί Βε ο1ε 3Γ [γ , Ώ 3 Γ ΚχγΙ χν,ίΒ 3 ην 

ίαίιοη ιί ΐΒίδ ,ηίοηοαίιοη ,8 ηοί «Αβηνικ ε1ε3τΙγ Ρ Γε8εη(ε<1 (ο Αε ορεΓ 3 ίιη δ εκνιτ. ΤΗε ΐηδϋηίΓηεηί 

Ρ 3ηεΐ8 ίοπηιηβ ίΒε εηιετ § εηογ οοηίΓο! Γογ ίΗε Ι 3 υηεΒίη 8 οί ϋίε Γ 3 % 3η( 1 ϋΒε πιοηίίοπη Μ οί Πιε 
πΓε-η§Βηη§ δγδίεηΐδ Ααΐΐ Βε ιη 8ερ3Γ3ΐε ατκΐ ε1ε 3Γ ]γ ΗεΓ,ηεΠ ροδίίίο,ΐδ \νιίΒ ίη ΙΒε ορεΓαίίηο 3Γ6ί1 . 

15.5.5 ΤΗε ίηδίτοΓηεηΙδ 3 ηΠ οοηίτοΐδ ΑβΙΙ Βε ρΓονίϋεΠ Νν,ίΗ η,εαηδ Ιογ 5 ε Γ εεηίη Β 3 ηΠ ΠάηωΑ, 1η 
οιΠετ ίο Γηιηιηιιζε §1ατε αηΠ Γείίβεί,οηδ 3 ηΠ ρΓενεηί ίΠεπι Βεϊπ§ οΒδειίΓεΗ Βν δίτοη§ Η^ίη. 

15.5.6 ΤΗε δυιΤαεεδ οί εοηδοίε Ιορ 8 αηΠ ιηδίτυηιεηίδ 8Η 3 Η Η 3 νε <3 3 Γΐί §1 3Γ ε-ίΓεε οοΙουΓδ. 

15.5 7 Ιηδίτϋτηεηίδ 3ηΠ Π,δρίανκ ρτονίΑηβ ν,δυαΐ ιπίοππαΠοη ίο ητορε ίΗ 3 η οηε ρε Γ5 οη δΗηΙ! Βε 

ίοεαίεΠ ίυτ ε^γ ν.βνν,η^ Βγ αΐΐ ηδεΓδ εοηουπεηίΐγ. 1Γ ίΗ1 δ ίβ ηοί ροδδίΒΙε, ίΗε ,ηδίηιηιεηΐ ογ Πί 8 ρ1 3 γ 
8Η 3 11 Βε ί1υ Ρ 1ιο3ΐε(1. *" * 



ις ς 8 1Γ οοη5 ί^Γε(1 ηοο^Γν 6γ ΐΗε ΑώηίηϊδίΓαίίοη, ίΐιε ορεπιΙιη 8 εοπιρ & ΓΐηίεηΙ ά&11 ^ Ρ Γθν1(1 ^ 
'*έ\ ,ΙμΓ.* Γογ « »ο*. Τ*« -1 * <««<* Γογ II** <·» « <*««*· 

1ί 8 Ηίίη§ βΗβΙΙ Βε δΟΓεεηειΙ. 


15.6 1οϊ§6ίΐη§ 

15 6 1 Λ 5 αΐί$ 1 αοΙθΓγ Ιενεί οί \\φί^ ώηΐΐ Βε ίΐνβιΙΛΙβ Ιο εητώΐε ώε ορπαύηζ Ρ^^ηοΐ ίο 
'^οΊοΙν ροΧ™3,?,ΚοΓγ *** Μ» « «. «I .η 1™. ^ ** «* **· * °“Ί* 

ΙίΐΜίαΙ κΑκίωη ίη ιΐκ ίΙΙιιηιίηΗΐίοιι οΓ »880ηώΙ ιηϋίπιηκηΐδ οτο] οοηΐτοΐϊ ιιηίβτ ο V δγίοιη 
οοικίίΐίοηδ. 

15 6 2 €βκ ΛβΗ (56 ο&βη ίο άνοιά 8 1αΓε ηηά δίταγ «η^ε ΓεΐΙβσίΐοη ίη ίΗβ ορεταίιηβ χκλ 
εηνίΓοηιηεηί. Ηίβϊ» εοηίταδί ίη Βπ 8 Βίη6 55 Βείννεεη ννοΛ ατβίΐ χηά βυποιιηώηβδ ^ 3ί1 1,6 < ινο ’ ’ 
Νοη-Γείΐεοίίνε ογ ιηα« Ηηϋκκ δΗαΙΙ Βε ίΐδεά Ιο Γεάυεε Μτεεί ίο » ιηιη.Γηιιιη. 

15 & 3 Α Μΐίβ&είοιν (Ιοβτ'οο οί ΠεχίΒίϋίγ ινΜηη «ιβ δγδίεπι ^ΙιβΙΙ Βε βνϋΙΛΙβ *> ™» Μβ 

Ιο ^ 08 ρο^Ηΐηοί .ο φ* Ο» II** Ι*η* ηηΟ <!**» ■ η** . * «Μ — 

οί ίΐιε ορεκιίϊιΐβ εοπιρηι-ΐηιεηί 3τκ1 3! ιιχίινίώ,ωΐ ίηδίηιπιεηίδ 3Π(1 εοηίτο 5. 

15.6.4 Κεά ΙίβΗί ηΙμΙΙ Βε υδεά Ιο ηιαιηί 3 Ϊη η^ρίηίίοη ^ΙιεηενεΓ ροδδίΒΙε ίη 3Γ635 ογ οη ϊίεηΐδ 
οί εψίφΓΠοηί Γεςιιίήηβ ΪΗιιιηίηβΐίοη ίη (Βε ορβπϋϊοπϋΐ πιαάε, οβιβτ ίΗβη ώε άααί ίΑΙβ. 

ϊ 5.6.5 1Χιπη 8 ΗοιίΓδ οί ΛιΗακββ, ϊί ηΙμΙΙ «5ε ροβηΜβ ίο άίδεεηι άίδρίηγαΐ ΐηίοπηβίιοη ακί εοηίΓοΙ 
(Ιενίεβδ. 

15.6.6 Κ,είεΓεηοε ίχ ηΐ3(1ε ίο ίκωίίίοηαΐ ΓερηίΓοηιεηϊδ οη Ιι^ΐιίίη^ ίη 12.7 αηά 12.8. 


15.7 \νΐη<1ο\ν« 

15.7.1 Πίνϊδίοηδ Βείννεεη χνίηϋο^δ, Ιοεϋβά ίη Λβ ίτοηί, οη ΐΗε δίάεχ αηά ίη *ε άοοτβ, 8^11 Βε ΙβρΙ 
ίο α ηήηίιηυπι. Νο ώνΐδΐοη χΒειΙΙ Βε ίηχίαΐΐεά ίίηιηεϋίαΐεΐγ ίοηνβπί οί ίΚε ορεπιΐιηβ «ΙαΙιοηβ. 


15 7 2 Αώηίηΐδίπιΐίοηδ δΗαΙΙ Βε χαίίδίιεά ΛβΙ α οΐεαί νιενν ί1ΐΓου 8 1ι ίΗε ορεπΛί^ οοππ^ηιβηΐ 
ΠτονΜ Μ .11 ·ίη» Γβ£3Γ(11β55 οΓ «οϋ» ««Μοη». Τ». ™«» Ρ™νκΜ Γ« 

ηιαίηί 3 Ϊηίη 8 ώε ννίηίΐο^ ίη 3 οΙεαΓ ■ εοηιΐίίίοη ^11 Ικ βο κηα&ά βιηί ηο ΓΜΜηβΜγ ρτο^ΐε χιη 8 
'ΖΖ ίη 3 ΓοΟΓ,αίοη οί Λο οΙοβ Κ 0 ΜΛ οΓ νΜοη «Α « κ> -η.οΠοΓ» ™1ν ».* Λο 

ηί>ί]ίΐγ οί ίΚε ορεηιΐίη 8 ετενν Ιο εοηίίηιιε ίΐιε ορεταίιοη 3ηί1 5πη 8 ίΐιε εοώ ίο τεχί. 


15.7.3 ΑΓΓ^ειηεηίδ βΗηΙΙ 1>ε ρονίιΜ 5 ο ίΗ3ΐ ίΗε ίοηναηΐ νίεχν ίτοιη ορβηϋΐφ «Λώοηβ ί» ποί 
«(ΙνβΓδεΙγ αΟεείεί! Ργ δοΐατ 8 ΐ 3 τε. ΝβϊΛετ ροΙ^Ηζεί! πογ Ιιηίείΐ νηη<1ονν 8 ΐ3δχ δ1ι 3 11 Ηε ίιίίε 


15.7.4 ΟρεΓ3ίίη 8 οοηι Ρ 3ΓίηιεηΙ \\'ΐηϋο\νχ χίιαΙΙ 6ε »η 8 1ε(] ίο τειίιιεε ιιη\ν«η(οί1 ιείΐεεήοη. 

15.7.5 ΤΚε ν,ίηάον,δ Μ Βε ηαάο οί .ηαΐεηβΐ ννΒιεΗ ννίΐΐ ηοί Βπεηΐε ίηίο *η0Χ«» ^εηίχ ίί 
ΙτΒείυΓβίΙ. 



15.8 


ΟοηιιηιιιιίοΒϋοη ίϋοίϋίίί* 




-^"=.-1^·^:-2,·== ? =,τ'=.™-, 

ΓΟΓΠοϋθΙγ ΟΓ ΙοοΣίΙΙγ ςοηίτοΙΙίχΙ, Μ Ηο ρτονίΛχΙ. ηωοΐιιηειγ ΐδ 

“®“ 5 ίθΓ η,Λη 8 Ρ-* «“■«= *** οηηίΗηκεηκΛ 6ο ™ οοηΐτοί δΟΐΐοηδ (ο αΙΙ 

8 ίθ νν1ΐΙί:Η Ρ358£η§6Γ5 3Π(1 ΟΓ€\ν 1ΐ3νε 30εε5ί> δΗϊΙΙ Βκ ρΓονκ3ε<1. 

^ &Γ 11163118 1 ° ηΐ ° ηίΐθΓ? ΐΓ3ηδηΐ11 ^ ™««» 


15.9 ΤρωρεΓβίϋΓε ηπΟ νεηίίΐβϋΐοη 

ΓΗε ορβΓ3ίιη^ εοηιραΓίηιεηί 811311 ^ «,υϊρραί \νίΛ ΒάβααιΛβ 
8γ8(εηΐ8. 


(εηιρ6Γ3ΓυΓ£ 3ΐκ1 νεηΐιΐβΐίοη εοηίροί 


15.10 (,'οΙοιΐΓδ 

ΓΐΤ^Γ'™ 15 ,1,ε ϋΡ^Γ! " , ” 6 “" ,ρ “ Λ ” 6η ' “ >“* ■ «*"*> «Ιοατ ,Μ Λ,ί* 


15.11 δβίεΐν ηι?3$ιιΐ'ε$ 


ΖΖΤ* 8,1211 1,2 ?“ ° Γ ΡΜο»Ι Ι»»0 .Ο βκ „ρ 5 Γ ϊ ,|„ 8 ρβΓ5 0ηη €] ^ ^ 

™ , ^ "? Γ*"“ ’ ηΛ 2 *»“® '“«■· Οοο. Λ.ΙΙ Κ- «Μ * ίΛ ^ΓοΓ „ 

ρτενεηί Ιΐιοιη ηιονιηί·, ννΙιεΙΙιεΓ Οιεγ ατε ορεη ογ εΐοββΰ. 
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ΟΒΑΡΓΕΚ 16 


5ΊΆΒΙί,ΙΖΑΤΙΟΝ 8Υ5ΓΕΜ8 


16.1 ΟβΓιηΐίΐοη* 

. ί «ϊ»Μΐ™ιίοη οοηοχ,ΐ 5ν8Βιη" 18 3 >η1«<1«1 » Λ·»» ^ °“““ Ρ”™*” οί ,Η,! 

ΓβΛιοΙϊοη ογ ήάβ-οοηΐτοί δγδίοιηδ. 


ΤΗβ ιτυηη εΐεπιβηίδ οΓη δίΛϊϋζΕΐΙίοη οοηΐτοί δγδίεηι ΐϊΐ»γ ιηοΐυάβ Οιβ ίο11οννϊη 8 : 

(ΐενϊεβδ ακ* 38 ™Μμ. 6 * «V*. * ί[Β · «■*· ΜΒΓ “ ίη8 "* 
ρίορεΙΙοΓδ, ριιηιρδ Γογ τηονίη£ ίΐιιίϋδ; 

2 ροννβΓ ώινβ» 3θΙιΐ3(ίη§ δίϊώίΐϊζβίίοη ϋονίοοδ, 3 β<3 

Τ αΜίαϋαα εςυ.ρηιεηί Γογ αοοιιηιη1αΙΐη Ε αηά ρ«κ«άν <Η» ϊοτ ^ίδϊοπδ 

& ηϋ βίνίη^ οοιηηΐ 3 η< 1 δ ηκ* 38 δέηδΟΓδ, 1ο<-ίο ριοοοδδΟΓδ αηά αϋΐοηιαίιε «&* οοηίτο!. 

16.1.2 ”8β1ί-8ΐίώίΐϊζ&ΐϊοη" οΓ Λβ οπώ » δίΛΪΙΐαύοη εηδίίΓού 8θ1ε1> 1>Υ α»«* ι^ογοπΙ 

θ1ΐ3Γ3θΐ6Π5ΐίθ3. 

16.1 3 "Ροιοβά δίΕώιΙίζεΛίοιΓ οΓ ίΗε οταΛ ί» βώΒΐΙΐζϊήΐοη ικίικναΐ*>γ: 

. ί 3ΐι 3ΐιΙοιη3ΐίο οοηίτοί δγδίεηι: ογ 
. 2 & ηιβηΐοΐΐγ 3 $ 8 Ϊ 8 ΐβί 1 οοηίτοί δγδίεηι; ογ 

3 3 «,η,ΜηοΛ «Μ ίηκηροπΛίη* οΐοηκηκ «Γ Μι α»1οη>3ηο «κΙ »>"ν «*** 

οοηίΓΟΙ δγδΐετηδ. 

, 6 . 1.4 '/«φ*«*ά «Μίηϋοη" «««π*™*» «Γ^Γ-^ΜΙΜοο «Λ ,οΓ«ϋ *Λ««οη. 

16.1.5 "5θ6ί1ίζ3,ιοη ιΐενίοβ" ιπείιηΐ 3 (Ιενίοε 35 εηυιηεΓ3ΐεί1 ΐη 16.1.1.1 οιΐΐι 
Γογο€8 Ιογ ςοηΐΓοΠιη^ Ιΐιβ ο^Λ’» ροδίίίοη 3Γε βοηβΓ3ίε<1 

16 1 6 ’ΆιιΙοιηαΙίο * 3 <ειν οοηΒοΙ" ί* 3 Ιθ«« ™< *« ρκ***»"δ 4313 3 η 4 αΜηΐ <>»>ίοη5 Ιο Ρ« 
β*' α» Λ 1 „,„ #» ΛερΙαοεηκη, ο. οιΙ,ογ »6 ηκΛ » » «««ο» ™Ρ» ίή, ϊ “"*· 

16.2 (ίεηεΐΉΐ ΓΟίΐιπτειηεηίδ 

16 2 1 5 ( 36 ίΙίζ 3 Ποη «««η» «Μ 6 ο » ,ΙαίρκΟ Λ*. ™ «·* οί ***** « ηικίίαηοίΐοηίηβ οΓ «ν 
ογ Ιο ρυΐ ΐΗο ΟΓαίΙ ιηΐο ΐΗο άΐδρίίΐοοηιεηϊ ογ οΙΗογ 83ίε οιούε. 
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16.2.2 Ιη 0386 οί ίβϋιίΓε οί αηγ αυΐσιηαΐίο εψιίριηεηί ογ δίαΗϋίζαίίοη (ίενίοε, ογ οί ίίδ ροννετ ίίπνε, 
(Ηε ραταιηεΙεΓδ οί ΟΓϋβ ηαοίΐοη έΐΗίΐΙΙ τειηαίη \νί(Ηίη δαίε ΙίηιίΙδ. 

16.2.3 ΟαΗ ίίίΐεϋ ννίίΗ 3η αιιίοιηαΐϊο δίαΗϋίζαίίοη δγδίεηι δΗαϋ Ηε ρτονίοΐεϋ ννίίΗ αη αιιίοιηαΐίο 
δαίείγ οοηίτοί υηίεδδ (Ηε τεώιηίίβηογ ίη (Ηε δγδίεηι ρτονκίεδ εςιπναΐεπί δαίείγ. \ΥΗετε αη αιιίοιηαΐίο 
δαίείγ οοηίτοί ϊδ ίϊίίεϋ, ρτονίδίοη δΗαΙΙ Ηε Γηαϋε ίο ονετηάε ίί αηϋ Ιο οαηοεΙ ίΗε ονειτίθε ίτοιη (Ηε ηΐ3ΐη 
ορεταίίη^ δίαίίοη. 

16.2.4 ΤΗε ραΓατηείετδ αηϋ ίΗε ΙενεΙδ 3ί \νΗίο1ι αηγ αιιίοιηαίίο δβίείγ οοηίτοί §ίνεδ (Ηε οοτηιηαπϋ Ιο 

<1βΟΓ6386 8ρ€6(1 3Π<1 ρυί Ιΐΐ6 ΟΤαίί δβίεΐγ 1 Π ίΗε <Ηδρ1αθεηΐ6ηί ΟΓ ΟίΗεΤ δαίε ΐηθ<1θ δΗβΙΙ ία1(6 300ΟΙΙΠΙ οί 

ίΗε δαίε ναΐιιεδ οί ΗεεΙ, Ιπιτι, γα\ν 3ηί1 οοιηΗίηαίίοη οί Ιπηι αηϋ (ΙταιίβΗί αρρτορτίαίε Ιο (Ηε ραιΐίευίατ 
οταίί αη<3 δετνίοε; αΐδο Ιο Ιΐιε ροδδΐΗΙε εοηδείμιεηοεδ οί ρο\νετ ίαίΐατε Γογ ρτοραΐδίοη, Ιιή ογ 
δίαΗϋίζαίίοη ϋενϊεεδ. 

16.2.5 Τ1ΐ6 ρ3Γ3Π16ΐ6Γ5 3Π(1 ίΗε <16§Γ66 οί δίαΗϋίζαίίοη θί ίΗε ΟΓαίί ρΓΟνίϋείΙ Ηγ Ιΐΐ6 αΐΙΙΟίηαίίε 
δΙαΗΠίζαίίοη δγδίεηι δΗαΙΙ Ηε δαίίδίαείοτγ, Ηανίηβ τε^ατϋ Ιο ίΗε ριιτροδε αη<3 δεη'ίεε εοικίίίίοηδ οί ΙΗε 

0Γ3ί1. 

16.2.6 ΡαίΙατε ηιο<1ε αηϋ είίεοί αηαίγδίδ δΗαϋ ίηείικίε ίΗε δίαΗϋίζαίίοη δγδίετη. 


16.3 ί,αίβι - !»! 3ΐκ1 Ηεϊ§Ηΐ εοπίτο! «γδίεηΐδ 

16.3.1 ίϊαίί ίΐίίεϋ ννίίΗ 3η αυίοηιαίίο οοηίτοί δγδίεπι δΗαΙί Ηε ρτονίϋεϋ ννίίΗ αη αυίοπιαίϊο δαίείγ 
οοηίτοί. ΡτοΗαΗΙο τηαΐίυηοΐίοηδ δΗαΙΙ Ηανε οηΐγ ΓηίηοΓ είίεοία οη αυίοηιαίίο οοηίτοί δγδίετη ορεταίίοη 
αηϋ δΗαΙΙ Ηε οαραΗΙε οί Ηεϊη^ τεαϋϋγ οοιιηίεταοίεϋ Ηγ ίΐιε ορεταίϊη§ οτο\ν. 

16.3.2 ΤΗε ραταηιείεΓδ ηηϋ ΙενεΙδ αΐ ννΗίοΗ αηγ αιιίοιηαίίο εοηίΓοΙ δγδίεηι βίνεδ (Ηε οοτητηαηϋ ίο 
ϋεοτεαδε δρεε<1 αη<] ριιί (1ιε οταίί δαίείγ ϊηίο (Ηε ϋϊδρίαοεηιεηΐ ογ οιΗθγ δαίε τηοοίε δΗαΙΙ ίαΗε 3οεοιιηί οί 
(Ηε δαίείγ ΙενεΙδ 3 δ §ίνεη ϊη δεείίοη 2.4 οί αηηεχ 3 αη«3 οί (Ηε δαίε ναΐιιεδ οί ιηοίίοηδ αρρτορτίαίε (ο 
(Ηε ραΓίίοιϋατ οταίί αη<1 δετνίοε. 


16.4 ΟειηοηδΐΓαΐίοηδ 

16.4.1 ΤΗε Ιίτηίίδ οί δαίε ιίδε οί 3ηγ οί (Ηε δΙαΗϊίίζαΙίοη οοηίτοί δγδίεπι άενίοεδ δΗαΙΙ Ηε Ηαδε(ί οη 
(ΙεΐΏοηδίταΙίοηδ 3η<1 α νεπίιθ3(ίοη ρτοοεδδ ίη αοοοηίαηοε ννίΐΗ 3ηηεχ 9. 


16.4.2 Πεηιοηδίταποη ίη αοοοΓίΙαηοε υλκΗ αηηεχ 9 δΗαΙΙ (Ιείεπηίηε αηγ αάνετδε είϊεοΐδ ηροη δαίε 
ορεΓαΐίοη οί (Ηε εταίί ίη (Ηε ενεηί οί αη ηηοοηΐτοΙΙαΗΙε (οΐαΐ (Ιεΐΐεοίίοη οί αηγ οηε οοηίτοί (Ιενιοο. Αηγ 
ΙϊηιίίαΗοη οη (Ηε ορεταίίοη οί (Ηε ογοΛ 38 ηιαγ Ηε ηοοεδδατγ (ο εηδίηε (Ιοί (Ηε τεϋιιηίΐαηογ ογ 
δαίο§υατ(1δ ίη (Ηε δγδίεπίδ ρτονίίΐε εςυίναίοηί δαίείγ δΗαΙΙ Ηε ίηοΐυύεά ίη (Ηε οταίί ορεταΐίη^ τηαηιιαί. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 17 

ΗΑΝΟΕΙ!Ν€, ΟΟΝΤΚΟΕΕΑΒΙΕΙΤΥ ΑΝϋ ΡΕΚΡΟΚΜΑΝΟΕ 


17.1 ΟεηρΓΗΐ 

Τίιε ορείΉΐιοηίΐΙ 53ίεΓγ οί Ιΐιο ογ 3Α ϊη ηοπτιαΐ δεπ/ιεε οοη<ϋίίοηδ 3η<1 ίη οφήρηΊοηΙ ΓηΠιιγο δϊίιίΕΐίοηδ οί 
η ογ 3$ ίο ννΐιίοΐι Ιΐιίδ ΟκΙο 3ρρ1ίοδ δ1ΐ3ΐ1 6ο (Ιοειιηιεηίείΐ 3ΐκΙ νεηίίεά 6γ ίίιΙΙ-δΟΕίε (οδΐδ, δυρρίοιηβηΐοά 
6γ Γηοάβΐ Ιεκί8 \ν6ει;ε 3ρρΓορή3ΐο, οί (6ο ρΓοίοΙγρο ογώΠ. Τ6ε οβΐοοίίνο οί ίοδίδ ϊδ Ιο ϋοΐοητπηβ 
ίηίοπΏαΙίοη Ιο 6ο ίηοίικίοί! ίη Ιΐιο ετ3ΐΐ ορεταίίη^ Γηαηιια! ίη Γοΐαίίοη Ιο: 

.1 ορεΓ3ίίη£ Ιίιηίΐϋίίοηδ; 

.2 ρΓοοβίΙιΐΓβδ Γογ ορεΓΕίίοη οί (Ηο οτηίΐ ννίίΐιίη Πιε ΙίιηίΟΙίοηδ; 

.3 ηοΐίοηδ Ιο 6ο ΙηΚοη ίη (6ο ενεηΐ οί ρΓθδ<;η6ο<1 ΓειΙιιγο; 3ΐκ1 

.4 1ίηιίΐ3ΐίοηδ Ιο 6ε ο6δθΓνε(1 Γογ δ&Γβ οροοίίοη δΐιΒδοςιιεηΙ Ιο ρΓ6δοη6ε<3 ίαίΐκτοδ. 

Ορειηίίοηαΐ ίηίοητοΐίση δΐιαίΐ 6ο «ναϋηΜε οη 6θ3Γ<1 ίόΓ ρυκίίΐηεο, ογ Ιΐιο ογηΓι δΐιπίΐ 63νο 3η ίηδίηιηιεηί 
δγδίοπι ίοΓ οη-ίιηε οΗεεί οί οροΓΕίϊοτοΙ ροΓίοηηαηοο \νΗίο1ι δΗπΙΙ 6β πρρΓονείί 6ν (Ηε ΑΛτιίηίδΙτΕίίοη 
ΡιΙ<ιη§ ίηΐο Εοοοηηΐ (Ιιβ 8(3η(ΐ3Γ<ΐ3 Γογ (6ε ρΓοοοδδίη^ 3η<1 ρΓΟδοη&ίίοη οί ΓηοΕδητβηιβηΙδ (ΙενοΙορεά 6γ 
16ο θΓ^3ηίζ3ΐίοη. Αδ 3 ηιίηίπηιηι, (6ε δγδίεηι δΚ&11 ιηοΕδίιτο βοοοΙβΓβΙϊοηδ ϊη ΙΗγοο 3χεβ οΐοδο Ιο (Γιο 
εΓ3ίΐ Ιοηρίίικ6η3ΐ οοηίτο οΓ ρπινιίγ. 


17.2 ΡγοοΓ οί οοπιρίΐαηοο 

17.2.1 Τ6ο ίηίοπηαΐίοη οη εοη(Γθ!1α6ί1ί(γ αη(1 ΗΐίΐηοβιιντΗΒίΙίΐγ χνΗίοΗ δΐιαίΐ 6ε εοηΡώιεί! ίη (6ε 
ΟΓαίί ορεί'Ηίίη^ ηοηιιβΐ &α11 ίηοίικίο (6ε εΙΐΗΓΕοΙεπδίΐοδ υηάεΓ 17.5 33 &ρρ6όΗ61ο, (6ε Ιίδί οΓ ρ3Γ3(ηε(ετ5 
οΓ (Ηε ννοΓδΙ ίηίεηϋείΐ οοη<ϋίίοηδ 3Πεείίτιρ (6ο οοηΙτοΙΙίΛίΙίίγ επ< 1 Γη3ηοευντ36ί1ί(γ 3θοοηϋη§ ίο 17.6, 
ίηίοπηΒίίοη οη 53ίε ιηαχίιηαΓη δρεεάδ 38 (Ιθ8εη6ο(1 ίη 17.9 ηγκ! (Ηε ρεΓίοητίΕηεε <1 ε(ε νοηίίοίΐ ίη 
3θθΘΓ<1αηοο \νί(1ι ηηηβχ 9. 

17.2.2 Τ6ο ίηΓοπΉ 3 ΐίοη οη ορεΓΕΟη^ ΙΪΓηίίαΙίοηδ \ν6ίο6 δΗαΙί 6ε εοηίαίηβϋ ίη (Ηε Γοιχίε ορεταίίοηηΐ 
ηιαηιιαΐ δΐιαίΐ ϊηείικίε (Ηε εΗαΓΕείεήδίίεδ υη<1εΓ 17.2.1, 17.5.4.1 &η(1 17.5.4.2. 


17.3 ννεϊ§ΗΙ επ< 1 εεηίΓε οί §Γ3νϊίγ 

ΟχηρΙΪΕηεε \νί(6 οεο 6 οί (Ηε 6αη<31ιη”. οοηίτο11α6ί1ί(γ 3η4 ρετίοπηοηοε ΓεςοίΓβΓηεηΙδ δΐιαίΐ 6ο 
εδ(36Ιίδΐιείΐ Γογ αΐΐ οοηι6ίη3ίίοηδ οί \νοίρ6ΐ αη<1 οοη(τε οί §Γ3νϊίγ ροδίΐίοη δί§ηϊ1ΐο3ηΙ Γογ ίΗε 
οροΓ3(ίοη3ΐ δ3ίο(γ ίη (Κο Γ3η§ο οΓλνοί^Ηΐδ αρ (ο (Γιο ηιηχίηιιιιη ρβηΏίδδί61ο \¥εί§6(. 




17.4 Είίεοί οί Γαϊΐιιι-εε 


ΤΗο 6β ε °ί οί 3ην 1 &θ1 γ ίαίΐυκ ίη Ηατκ1Ιίη δ αηά οοηίτοί (Ιενίεεδ, δβι-νΐοβδ ογ οοίηροηεηίδ ( ββ ροχνβΓ 

Τ’ ' ε 5| , °’ “·* ' > >*™' οη «" >* ΕίΓκ.8 οί Μκ ^,ϋΙΜ * ^ η „ 

^0θΓώη Ε ίο «ηηεχ 4 δΗβί! Β ε νεπίΐίχΐ ί„ αεεο^ηοε χνίΐΗ 3Ι1 ηεχ 9. 8 ° ΠίΚ31 


17.5 ΟοηίΓοΙΙβΙίΐΙΐΙγ 3 π<1 ηΐ3ηοεηντ 3 Βϊ1ίίν 

17 5- 1 ΙηδίηιοΙίοηδ (οα^ τηβ^ΒβΓδ 8 Η 3 11 Βε ρνονιάζά ίη Λε «η« ορεπ,ίίη^ η^Ι Γβ^ίηο 
τεςυίΓδί} βοίιοηβ ηικ! ογβΛ ΙιηιιίαΠοηδ δΐιΒδεςιιεηί ίο ριε8οηΒ«1 ί 3 ιΙιΐΓε&. 8 

17.5 2 I, ί 8 *0ΜΜ,- ,ο οη 8ι1Β Λο, «,<. εβ ·„ η Β φ,ί Β< ι 1ο ορεΓ8ΐ6 ^ οοηΰΌ|5 , η ^ „ 0Β( ίη1βη<1β1 

αηάιι,ο,ΐ5 β ηοι 5θοΙ,Λιαι (Ηο (χηοη 3 ι ιΐκ οοηϋοΙ ™ιι ίο οπιΐυΐγ Μ β α«1 „ Γ Λμοκ,ι Ηγ ι|·,ε ε ®« 
ηεοβδδίΐΓγ ίο ηιαιηί3ΐη ίΗε δαίο ορει· 3 ιίοη οΗΗε εΓ 3 ίί. 


17.5.3 ΤΒε εηιβ δΐιβίΐ Βε οοηίτοΠ 3 Β1ε 3 ικ1 Βε εαραΒΙε οί ρεΓίοπηιη^ ίΐιοδε 
[ίδ δ 3 ίε ορβΓβίίοη ιιρ ίο ίΒε εηίιε 3 | ι3ε8ί§η εοιχϋίίοηδ. 


ηΐ 3 ηθ61ΐνΓ68 


β8δεηίί 3 ! ίο 


17.5 4 1 Μοη ΟίΚππίηί,Β .Πε οροπώβ ΙΜΜοη* οί η οπ,Λ, ροη,* οι1Μίοη 8ΜΙ ^ Μ 
Ιθ '· νιηΕ 35 Ρ κ:Β <Ιϋπη Β ηοιπιοί οροκηοη 3η<1 ,Ιυπηγ ω, 1Β5 ,,,Λ ίοΙ,Ββςιιοηί Ιο Μακκ 


• 1 γ3\νίη§; 

.2 ϋιιτηίη§; 


.3 3ΐιίοΐΉ3ίίο ρίΐοί 3 η(1 3ίςεπη§ ρεΓίοιτη 3 ηεε; 

.4 $ίορρϊη§ ϊη ηοηπδΐ αη(ί ειηετβεηεγ εοη<ϋίίοηδ; 

.5 δίίϊΒιΙΐΙγ ίη ίΒβ ηοη-ί1Ϊ8ρ1 3 οβηιβηί ιηο<1ε 3 Βοαί ιΗγοθ 3 χε$ 3η <1 ίη Βε 3 νε; 
-6 ίπηι; 


.7 ηοΐί; 

.8 ρΙοα^Β ίη; 

.9 Μ ρο\νεΓ ίίηιίίαίίοηδ; 

.10 Βι-οαοΒίη§; 

. ί 1 δίαηΐίτιίηβ; οιμ! 

.12 Βο\ν(ϋνίη§. 



17.5.4.2 Τΐιβ ΚΠΠ 5 ίη 17.5.4.1.2, .6, .7 ηηιΐ 11 «κ *Γιηει1 35 ΓοΙΙο»5: 

.1 Ταπηη*” ί» Λκ «β οί ^ οΓ Λ**» οί 3 «· *» "Ο™» 1 

ορεΓ 3 ίϊη 8 δρεεά ίη δρβοίΓιβί! \νίηί3 βτκ! 863 εοηώίίοηδ. 

2 "ΡΙοιιμΗ ίη" ί» 3η ίηνοΐυηίαιγ τηοίίοη ίηνο1ν.η 8 δυδΠιίηεά ίηοΓβαδβ ίη άη& οί μι 3Ϊγ- 
εα^ίοη νεΗίεΙε Α δρεβά, ικιιβίΐγ «δδοοίαίείΐ νά& Ρ^ίαΐ «>Ιΐ3ρδε οί Οιε οαδΗιοη 

δγδϊετη. 

.3 'ΊΜ ροννεί Ιίπώαίίοηδ" 3 τε ίΐιοδβ ΙίιηίΙηΐίοηδ ίτηροδείΐ υροη ΙΗε ιηβεΗιηεΓγ ' άηά 
εοιηροηεηίδ \νΗίε1ι ρΓονίάε ίΗε ΚΛ. 

.4 "δΐ 3 Γηπιίη 8 " ίδ ΙΗε χνηίεΓ ίτηρκΐ οη ίΗε «η<1ετδκ1ε οΓ Λε ΗυΗ ίη ΙΗε ^ «π» οί Λο 

εΓ3ίΐ. 


17.6 €ϊΐ3η 8 6 οί ορεΓ3ίΐη§ «αι-ίηεε ηηά πιοϋε 

ΠιβΓε βΐηΐΐ Ηε ηο ιιηδαίε εΗηη 8 ε ίη ΙΗε Βΐ3Ηί1ίίγ, εοηΐΓθ11 3 Ηι1ιίγ ογ Μύυάζ οί Λβ αώ άιιη "§ 
ΐΓοηδίήοη &αη οηε ίγρε οί ορε Γ 3 ΐίη 8 δηώεε ογ ηκΛ 1» ^οίΗετ Ιηίο^οη οη οΗηη,ε π. ίΗε 
ΗεΗανίοιίΓ εΚαταεΙεπδίίεδ οί ίΗε 0 Γ 3 ίΙ ι1ιιπη 8 ίηιηδίίιοη δ1ΐ3ΐί Ηε 3ν3ΐΙ&Ηβ ίο ίΗε πιαδΙεΓ. 


17.7 δϋΓίαοε ϊΓΓε 8 ηΐ3ΐϊίίεδ 

ΡβεΙΟΓδ ννΗϊεΗ Ηηιίί ίΐιε αΗίϋίγ οί ίΗε 0 Γ»ίΙ Ιο ορεΓαίε ονεΓ δ1ορίη 8 §τοιιη(1 αηά δίερδ ογ άΐδεοηίιηυιίιεδ 
δΡηΙΙ Ηε άείεπηίηείΐ, 38 αρρΙίεδΗΙε, αηά ιη 3 <ίε «νίΐϋδΗΙε ίο Ιίιε ηΐ3δί6Γ. 


17.8 Αεεείετ-Βίίοη αηά ίΙεεεΙεΓίΐΐΐοη 

-Πιε Αώηίηίδίταίίοη 4*11 Ηε δ3ίΐ3ίϊε<1 Λ* ίΗε \νοΓδί 1*ε1γ 3εεε1εΓ3ίίοη ογ (1εεεΙεΓ3ίίοη οί Λβ 
ιΐαε χ 0 αηγ ΗΡεΙγ βήΐιιιε, επιεΓ§εηεγ δίορρίη 8 ρτοεβΛιπ* ογ οίΗει Ι^εΐγ εαιΐδεδ, ννοιΜ ηοί Ηβζβκΐ 

ρβΓδοηδ οη ίΗε ΟΓαΛ. 


17.9 δρεειί* 

δ 3 ίε ηιαχίηηηη δρεετίδ ΛβΙΙ Ηε όεΐεπηίηείΐ, 1 3 1αη 8 «χουηΐ οί ίΗε Ιίηιίίηΐίοηδ ίτοηι 43.1, «οό* σΓ 
ορεΓαίίοη. ννϊηίΐ ίοιεε 3 η<ί ίΙίΓεοίίοη 3 ηι! ΙΗε είίεείδ οί ροδδίΗΙε ίοΐΐοπεδ οί 3ηγ οηε ΐιή ογ ρίοριιΐδ.οη 
δγ^ίεπι ονεΓ εαίπι \ν*ίο Γ , γοιι 8 Η νίΑ&τ ιιη<1 ονεΓ οίΗεΓ δΐΐΓ&α*, 38 ηρρΓορπαίε ίο ίΗε α»Λ. 


17.10 Μίηίηιιιιη ίΙερΙΗ οί νν »ίεΓ 

ΤΗβ ιηίηϊτηιιτη <ίερΐΗ οί χνοίεΓ αηά οίΗεΓ ΕρρΓορΓΪαίε ίηίοπηαίίοη κφΐϊπκΐ ίοΓ ορεΓ 3 ΐίοπδ ίη 3)1 ηχχίεδ 
δΗ3ΐ1 Ηε άείεπηίηβίΐ. 
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17.11 Η:ιγ( 1 *<τυείιΐΓε εΐεαπιηεε 

Ρογ 3 τηρ1ιί5ίοιΐ5 0 Γα.ίΐ, ννΐιεη ειίδΗίοη-βοιτιε, ο1β3Γ3ηεε οί' (Κβ Ιοννεδί ροίηΐ οί (Ηε 1ΐ3κ1 δΐηκίυτε αβονε 3 
Ιΐ3Γ(1 ίΐαΐ δίπΤαεε χΗηΙΙ 5ε (Ιείεττηϊηεϋ. 


17.12 Νί§1ιί ορεπϊΐϊοπ 

ΤΤιε δείιεΛιΙε οΓ ΙεδΙδ δΗαΙΙ ίηείικίε δΐιΡΠεΐεηΙ ορεηιΐίοη Ιο εναΐυαίε (Ηε βάεςιίΒεγ οί ϊηίεπιαΙ αηά 
βχίεπια! Η§Ηΐίη§ 3ΐκ1 νϊδίβίΐίίγ αηάεΓ εοηώΐίοηδ οί' ηοπτίίΐΐ 3π<1 ετηεΓ§οηογ εΐεείπεαΐ ρο\νεΓ χιιρρίγ 
<1ιιτίη§ δεπνίοε, εηιίδΐη^ 3ΐκ1 (ΙοεΙαη^ ιτίΒηοευντεδ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 18 

ΟΡΕΚΛΤΙΟΝΑΕ ΚΕΟΙΤΙΚΕΜΕΝΤδ 
ΡΑΚΊ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


18.1 ΟβΛ ορβΓίΐίΐοη&Ι οοπΙγοΙ 

18.1.1 ΤΗε Ηί^Η-δρεεΠ Γγ3Η 83 ίε(γ Γει-ίίίιεηίε, Πιε Ρεπηίί Ιο ΟρειαΙε Ηί£Η-3ρεε<3 ΟαΠ ογ εεΛίίίεΠ 
εορίβδ (Ηειεοί, 3 ΐκ 1 εορίεδ οί ίΗε ιουίε ορεΓ3ίίοιΐ3ΐ ιτιηηυαΐ, 0 Γ 3 Π ορεπιίίηβ ητιαηιιαΐ, 3 ηΠ α εοργ οί δυεΗ 
εΐεηίεηίδ οίΐΗε ιηηιηίεηηηεε Γηηηηηΐ <35 Πιε ΑΗηηηϊδΠηίίοη ιηπγ τεφιίΓβ δΗαΙΙ Ηε ε^ιττεΠ οη ΗοητΠ. 


18.1.2 ΤΗε ογ&Π δΗηΙΙ ηοί Ηε ίηίεηίίοηΗΐΙγ ορεΓ3ίεΠ οιιίδίιΐε Πιε \νοΓδί ϊηΙεηΠεΠ εοηίΐίΐίοηδ αηΗ 
Ηιηίίαίίοηδ δρεεϊίϊεΠ ϊη Πιε Ρειτηίί Ιο ΟρεΓΒίε Ηί§Η-8ρεεΠ ΟήΗ, ίη Πιε ΗίβΚ-δρεεΠ ΓγηΠ δηίείν 
Οετΐίίίθ3ΐε, ογ ίη Ποειιιηεηίδ ΓείειτεΠ (ο ΠιεΓείη. 

18.1.3 ΤΗε ΑΠηηηίδίΓαίιοη «Ηηΐΐ ϊδδΐιε 3 Ρεπηίί ίο Ορετπίε ΗίβΗ-δρεεΠ €ιαΛ ννΗεη ίί ϊδ 53ΐίδίίεϋ Πΐ3ί 
Πιε ορεηιίοΓ Η 35 πηκίε αΠεςυπίε ρΓονίδίοηδ ίτοιη Ιΐιε ροίηί οΓ νϊενν οί δαίείγ £οηετ3ΐ1γ, ίηε1ικϋη§ Πιε 
ΓοΠοννίη§ ΓΠ 3 ίΙεΓ 5 δρεεϊΗεαΙΙγ, 3ηΠ δΗαΙΙ τενόρε Πιε Ρεπηίί ίο ΟρεΓ3ίε ίί δυείι ρΐΌνίδίοηδ 3τε ηοί 
πΐ3Ϊηΐ3ΪηεΗ ίο ίίδ δΒΐίδ&εΐίοη: 

.1 Πιε δυίΡιΗίΙίίγ οί Πιε εηιΗ Ι'ογ ίΗε δΟΓνίεε ίηΐεηΠεΠ, Π3νίη§ Γε^απί ίο Πιε δηίείγ 

ΙίηιίΙαίίοηδ αηΠ ίηίοπη3ίίοη εοηίαίηεΠ ίη ίΗε Γουίε ορεταΐίοηπΐ ηΐϋηιιαΐ; 

.2 ίΗε δϋίΐαΗίΙίίγ οί Πιε ορεΓ3ίίη§ εοηΠίΗοηδ ίη Πιε Γοοίε ορεπίίίοηαΐ ηιηηυαΐ; 

.3 Πιε 3ΓΓ3η§εηιεηί5 Γογ οΗίαίηίη^ \νε3ίΗεΓ ίηίοπηβίιοη οη ίΗε Ηϊδίδ οί ννΗίεΗ ίΗε 

εοηιηιοηεεηιεηΐ οί 3 νογηεε ηιηγ Ηε αιιίΗοπζεΠ; 

.4 ρΓονϊδίοη ίη ίΗε 3τε3 οί ορεΓαϋοη οί 3 Η3δε ροΓί ΓιίίεΠ ννίίΗ Γ3εί1ίίίεδ ίη 3εεοπΐ3ηεε 
ννίίΗ 18.1.4; 

.5 ίΗε (Ιεδίβηηίίοη οί ίΗε ρεΓδοη ΓεκροηδίΗΙε Γογ Πεείδίοηδ ίο εαηεεί ογ Πείπγ 3 ρ3ΛίειιΙαΓ 
νογ 3 ^ε, ε.ρ. ίη ίΗε Ιί^Ηί οί ίΗε χνεαίΗεΓ ίηίοπηηίίοη 3ν3Ϊΐ3Η1ε; 

.6 δΐιίίίειεηί ΟΓεχν εοηιρίειηοιιΐ τεςιιίιεΠ Γογ ορεΓ3ίίη§ Πιε εηιίί, Περίογίηβ 3ηΠ ιη3ηηίηβ 
δΐιτνίναΐ εΓ»Π, Πιε δυρεΓνίδίοη οί ρηδδεη^εΓδ, νεΗίεΙεδ 3ηΠ εητ^ο ίη ΗοίΗ ηοπτΐ3ΐ 3ηΠ 
εΓηεΓρεηεγ εοηώίίοηδ 35 (ΙείϊηεΗ ίη ίΗε Ρεπηίί ίο ΟρεΓ3ίε. Πιε εΓε\ν εοιηρΙεΓηεηΙ 
δΗαΙΙ Ηε δυεΗ ΙΗ31 ί\νο οίΐίεεΓδ 3Γε οη Πιιίγ ίη ΙΗε ορεΓ3ίίη§ εοΓηρ3Γίιηεηί \νΗεη Πιε 
0 Γ 3 Π ίδ υηΠεΓ \ναγ, οηε οί ννΗοιη τηβγ Ηε ίΗε ηιαδίεπ 

.7 εΓε\ν ιιυβΙίΓιεαίίοηδ πηιΐ ίΓαϊηίηβ, ίηείικϋηε εοηιρείεηοε ίη ΓεΙαίίοη ίο ίΗε ρ3Λίεαΐ3Γ 

ίγρε οί ειηΠ 3ηΠ δεΓνίεε ίηίεηΠεΠ, 3ηΠ ίΗεΗ ίηδίπιείίοπδ ίη Γε§3τΠ ίο 53ίε ορεΓ3ίίοη3ΐ 
ρΓοεεΠιιτεδ; 

.8 ιεδίπείίοηδ ννίίΗ Γε§3Γ<1 ίο \νοι1αη§ Ηοιιτδ, Γθ5ίεπη£ οί εΓεννδ 3ηΠ 3ηγ οίΗεΓ 

ατταη^εηιεηίδ ίο ρΓενεηί ί3ίί§υε, ίηείικϋη^ 3<1εί]ΐι;ιΙε τεδί ρβποάδ; 


.9 


ΐΗβ ΙΤίΐιηίη§ οΓ0 Γ6\ν ίη εΓηίϊ ορεΓ3ίιοη 3 η<1 


εοιει^επεγ ριοεειΙυΓεδ; 


.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.16.1 

.16.2 

.16.3 

.16.4 

.16.5 

.16.6 

.16.7 

.17 


ώ(ί Γη 3 ίηίεη3ηεε οί 
ρΓΟϋειΙιιιοδ; 


(τενν εοηιρείεηεε ίη Γε£3πί ίο ορεπηίοη 3 η <1 


εηιεΓ§εηεγ 


^&ίγ 3«τ3η § ειηεηΐ8 αί ίεπηίηαΐδ αηά οοηιρΙΐ 3 ηοε ννίίΗ 
3ΓΓ&η§βιηοηΐ5, 38 αρρΓορπαίε; 


3ηγ εχϊδΙίη§ δβίείγ 


0·3βιο οοηίΓοΙ 3ΐτ3η§εηεη(8 3η<ί εοηιρΙί3ηεε ννιίίι 
3ρρΐΌρΓΙ3ίθ; 


3ηγ εχϊδίίη§ ίΓ3ίίϊε ςοηίΓο), 




ΓΚΙηοϋο,κ ιχΛο, ρπίνίδίοηδ Γε1ηιίη 8 ίο ρ«ίιί<η Πχοί 8 ϋ,κ! , 0 ορΜίίοη Ι,ν ηί 8 Η( ογ ί,, 

"*■** νΒ * Λ «'· «· «« οί' «4»· «Κ» ·Ζ οΐοοβο,,ίοαΜ, I 

η3ν]§3ίΐοη, 38 3ρρΓθρΠ3ίε; 


3(1(1ϊίίοη3! εςυίρΓηεηί \νΗίεΗ ιτταγ 6ε ιεψιίΓείί, ^ (ο ίΗε 
δετνίεε ίηϊεη<1ε(1, ίστ εχ 3 ηιρίε, ηί 8 Ιι( ορ8Γ3ΐίοη; 


δρεείίίε εΗαΓβείοπδΟεδ οί ίΗε 


εοΓΠΓηυη<€3ΐίοη 3π·3η 8 ε,ηεηί8 Ηεηνεεη επώ, εο 3 8ί ΐΆ άκ> 8ί3ίίοη8, Ηηδε Ρ οΓί 5 Γπάίο 

513ΡΟΠ8, εηιεΓβεηεγ 86Γνκε8 3 η(1 οίΗεπ δΗίρ 8 , ίηοΠκϋη 8 πκϋο ίίε^εηαεδ Ιο 6ε υδε<1 
αηα νν3ίεΗ ίο 6ε Κερί; 

ίΗε Κεερίηβ οί Γβεοηίδ ίο επαβίο ίΗε ΑςίηηηίδίΓΗίίοη ίο νεπίγ: 

Γΐΐ3ί ίΗε εΓ3<ί Ϊ8 ορεΓβίεϋ ννίΐΗΐη ίΗε δρεαίϊε<1 ρ 3 ΓαιηείεΓ 8 , 


ΙΗε οΗδεη/πηοε οί ειηεΓ 8 εηεγ »η<1 δαίείγ ^ΓίΙΙδ/ρροεε^υτεδ; 
ίΗε ΗοιίΓδ ννοΓΚέίΙ Ηγ ίΗε ορεΓ 3 ίίη 8 εΓενν; 


ίΗε ηιιηιΗεΓ οί ρ 3 88εη 8 εΓδ οη ΗοηγχΙ; 


εοιηρίώηεβ \νίίΗ αηγ 1α\ν ίο ννΗιεΗ ιΗε ετηΟ ϊδ &ιιΗ}εεί; 


εΓ3ΐί ορεΓ3ΐίοηδ; 3η<ί 


ΐΏ&ίηίεη3ηεε οί ίΗε ογ 3 « αηά ϊίδ 
δεΗε(1υ!εδ; 


ΓηαοΗίηεΓγ ίη βεεοιχίβηεε ννίίΗ αρρΓονε<1 


3ΐΓ3η 8 επιεηίδ ίο εηδίιτε ίΗαί εςυίρπιεηΐ ϊδ ηιαίηΠιιηείΙ ίη εοίηρίίαηεε χνίίΗ ίΗε 
Αιΐηιιη ,δίταίιοη'δ τεςυι Γεηιεηίδ, 3η<ί ίο εηδαΓε εο-οηίίηαΐ,οη οί ίηίοπ^ίίοη 38 ίο ΙΗε 
δεηιεεαΗιΙιΙγ οί ίΗε α»Λ 3η<1 εςιπρτηεηί Ηείννεεη ιΗε ορεΓαίίηβ Άη ά πιαίηίεηαηεε 
είετηεηίδ οί ίΗε ορε^ίοίδ ΟΓββηίζηίίοη; 


18 ίΗε εχίδίεηεε αηό ηδε οί 3{1εςυ3ΐε ιηδίτυείίοηδ Γ 0 8 3 Γ<ίΐη 8 : 



.18.1 

.18.2 

.18.3 

.19 


Ιοαάίηε οί (Ηε ΟΓαή «ο (1ΐ3( «εί^ί *ηά ^ οί βκνϊίγ Ηιηίΐβήοηί οω Ηε 
είΐεείΐνεΐγ οΗδεΓνεά ζηά 03Γ 8 ο ί», ννΗβη ηεεεδ33Γγ, 3<1εςυ3ίε1γ ^ουκίΐ; 


ίΐΐε ρΓΟνίδίοη οΓ 3(1εφΐαίε Λίβΐ Γβ&εΓνεδ, 

3 οΐίοη ΐη (Ηε βνεηί οί Γδ^οηαϋΐε ίοιβδββΛΙβ εη^εηοίβδ; αηά 

ρΐΌνίδίοη οί εοηίΐη 8 εηεγ ρ1*η 5 Ηγ ορβπΛ» ίοΓ ίοη^ΗΙε ***“* Πιοΐαώηε *11 
^11^386(1 «Λνΐΐΐβδ ίΟΓ 03θΗ 806Π3ΠΟ. ΤΤΐ0 ρΐ3Π8 8ΐΐα11 ρΠ»νκ!β 0ρεΠή.η 8 ^ ,ΐΗ 

ϊηίοπτιαίϊοη Γ ε 8 3π1ίη 8 δεαΓοίι κά ^οιιε (8ΑΚ) «Λσπίχ* «ηά ΙομΙ 3<1ιη.αΐ8ίΤ3Ροη8 
ακί 0 Γ§3ηϊζ3ΐϊοηδ χνΗίεΗ ηταγ οορπρίεηιεηί ίΗε ^ υηάβύ&Βη Ηγ α^8 μπ«ι Λο 
εψιϊρηηεηΐ 3ν3Ϊΐ3ΒΙε Ιο (Ηεηι. 


18.1.4 Τΐβ ΑΛΜΜΜ ΜΙ Λ*Μ» β» π«ϊηΜ» Μ* <«**-<* 3 >“* 1,0,1 * 

ρΐαεε οί Γείυρε ηίίεΓ 388 εδ 8 Ϊη 8 (Ηε ρΓθνΪ8Ϊοη8 ηιαΠε υηάεΓ 18.1.3. 

18 1 5 ΤΗε ηΐ 38 ίεΓ δΗπΙΙ εηδίιτε ίΗαί *η είϊεείίνε δγπίειη οί δηρεΓνΐδΐοη 3ηϋ ίοροΛίηβ οί ίΗε ε1ο 51 η δ 
3 ηά ορεηίη 8 οί 30008808 πείοη^ Ιο ΐη 2.2Α2 3ηά 2.2.43 «8 πηρίετηεηίεά. 


18.2 Ο&ίί άοειιιηεηίίΐΐΐοη 

Π» οοπιροηγ ΜΙ Μ 4« «Λ » Ρ™νΜ«1 «Μ. ίηίοττηβιίοη Μ ·£·«£ 

ίοπη οί Ιεο1ιηιο3ΐ Γηηηυ^δ) ίο εηηΒΙε ΙΗε ατδΑ ίο Ηε ορεΓ3ίε<1 αηϋ ηιαιηίαιηεά δαίεΐγ. ΤΗε 
ίΖ^ιΓΪΓο^ώ* ο 3 Γουίε ορετ3ΐϊοη3ΐ —1, οΓ3* ορεΓ3(ΐη 8 —, ^ π»ηυ»1, 

Γ— 1,>1 - «ΤΚ^Χ —«=· *"■·—· -« 1* — *» «*'" Γ ™*» * 

Ιΐρ<ΐ3ίε(1 38 ηεθ0383Γγ. 


18.2.1 Οηή ορεΓ3ίίη§ ηΐ3ηιΐ3ΐ 

ΤΗε έτη» ορεΓ 3 ίϊη 8 πιαηιΐ3ΐ δΗαΙΙ εοηώίη 3ί Ιεακί ίΗε ίο11ο\νιη§ ιηίοηηηίίοη: 

.1 Ιείκ1ίη 8 Ρ 3ΓίίθΙΐΐ3Γ8 οί ΙΗε 0Γ3ίί; 

.2 ιίεδοπρίιοη οί ίΗε ογεΛ 3ΐκ1 ίί8 εςιιϊρΓπεηί; 

.3 Ρ Γθοε<1υΓε5 ίοΓ εΗε<4ίη δ ίΗε ιηίε 8 ηίγ οί Ηαογηηεγ οοηι Ρ 3ίίπιεη(8; 

.4 <1βΐ3Π8 3Π8Ϊη 8 ίτοτη οοίτιρίι^ηοε ΛνϊΐΗ ίΗε ΓεςιιίΓεηιεπίδ οί οΗαρίοΓ 2 ΠΤεΙγ ίο Ηε οί 

(ΙίΓεοί Ρ Γ3είϊθ3ΐ αβε ίο (Ηε ετενν ίη 3η εηιεΓ 8 εηεγ; 

.5 ά 3 ΐ« 3 8 β εοηίτοί ρη>εβώΐΓ» (ε. 8 . ιηίοπηαίίοη ίη 3 4ιηΐ3 8 ε οοηΐτοί ρΐ3η κψ»π*1 Ηγ 

δΟίΑ8 Γ0 8 ιι1αίίοη Π-1/23 οτ 11-1/25-8.2, 38 πρρΓορπαίε); 


Λβ * Γ ίο Λε ΙΜΟ δειττεΗ «ηΙ Μ^ηυαΐ (ΙΜΟδΛΚ). ^εε! Βν «ιε Οτ 8 βηίζ«ΐκ>η Βγ 

νείοΐιιΐίοη Α.439(ΧΙ), «ηά ϋββ οί Κ303Γ ΤΓϋηδροηΛβπί Γογ δε^Γοίι αηϋ Λοκοε Ριτροδεδ, ^ϋορίεύ Βγ 
Γεδοΐιιίίοη Λ. 530 ( 13 ). 



.6 άεδεπρίίοη αη<3 ορεΓΕΓίοη οί ΓηαεΗίηεΓγ δγδίεηΐδ; 

•7 «Ιεδοιιρίιοη 2 Π (1 ορεκιΐϊοη οί αοχίΠαΓγ δγκίετηδ; 

.8 άεδοπρίϊοη &η<3 ορεππίοη οί Γεηιοίε οοηίτοί 3Π(1 \ναπιϊη§ δγδίβηΐδ; 

•9 <3ϋδοηρ(:ίοη αη<1 ορεπιίιοη οί εΐεείηεβΐ εςαίριπεπί; 

.10 1°3ί1ιη§ ρΓοοε<1υΓ6δ αη<1 Ιιηιιίπίίοηδ, ίηοίικϋηβ ηΐΕχίηιιιπι ορεπ}ϋΐοη 3 1 ννεϊεΐιΐ εβηίιε οί 

Ρ ° 5,1ίθη αηά «^ίοη οί Ιοαίΐ, ϊηείικϋη^ αηγ ο^ο ογ ε 3Γ δεαο,ηα 
αΓΓ3η§6ΐτιεηΙ βη<1 ρΓος^υπεδ ώφβικίΐηε οη ορεπιΓίοηα] Γεδίπείίοηδ ογ ί^α®*! 
οοηαιΐιοηβ. διιοΐι ΕίΤΒΠβεηιεηί επγ! ρΓοεε<1υΓβδ δΐιαί] ηοΐ Βε ϊηε1ιι<1ε<3 εκ 3 δερ 3 ΓΕίε 
ΟίΓ£ο δεευηη^ ΜΕηυαΙ ε 5 ΓβςυίΓβίΙ Βγ οΠαρΙΟΓ VI οίΠιε Γοηνεηίίοη; 

■ 11 (Ιεδοπρίιοη χιά ορεΓΕίίοη οί Γιτβ-ίΙβΙβςίίοη εικ! ίϊΓβ-βχΙίηβαϊδΙιϊηβ εφηρηιεηί; 

■ 12 (Ιτ3\νιη£5 ίη<1ίοΕίίη§ ίΐιε δίηιείιίΓΕ] ίΐτε ρΓοίεείιοη ΕΓΓΕη^εηιεηΙδ; 

13 (Ιοδεπρίιοη Εη<1 ορεπιίίοη οίηκίίο εςυϊρτηεηί Εηά ηανί§αίίοηαΙ 3 ί<1δ; 

14 ίηίοπτίΗίίοη Γε®^ Αε Μΐιι 8 οί ύκ ογεΛ 38 «ΙείεπηϊηείΙ ίη ΕεεοΓώιηεε ννί* 
εΙίΕρίεΓ 17; 


Π13Χ1Π10ΓΠ ρβπηίδδίΒΙε ίο\νιη§ δρεε<] 5 3 η<1 ίοννίη^ ΙοΕάδ. ννΙιεΓε αρρΙΐεαΜβ; 
ρΓοεείΙαΓε ίοΓ (ΐΓγ-ίΙοείοηβ ογ Ιίήιη§, ίηε!ικϋη§ ΙίηιίΐΕίιοηδ; 

ιη ρ 2 Γίιαι! 3Γ , Λε πιαηια] δΐιαίΐ ρΓονίάε ϊηίοπη 3 ϋϊοη, ϊη εΙεΕτΙγ άείιηεϋ ε 1 ι 3 ρίεΓδ 
Γε 1 3 ίϊη§ Ιο: 


ϊικϋεαίϊοη οί εηιεφεηεγ δίίιίΕίίοηδ ογ πι 3 1 ήιηε 0 οηδ ]εορ 3 ΓίΙίζίη κ δΕίείγ, 
ΓεςυΐΓβίΙ 3 ε(ιοηδ ίο Βε Οίεη εγκ! αηγ εοηδεςυεηιίαΐ Γεδίπείίοηδ οη ορεΓ 3 1 ίοη οί 
ίΗε 0 Γ 3 ίί ογ ίίδ ΐίίβεΗίηειγ; 


εναευ;ιΐίοη ρΓοεείΙιίΓεδ; 


.17.3 

.17.4 


ίΗε ννοΓδί ιηίακίεά εοη<ϋ(ιοηδ; 

1ϊηιϋιη§ νϋΐιιεδ οί 3 11 ΓΠΕεΗίηειγ ραπιιηείβΓδ Γεςυίπη§ εοηιρϋβηοε ίοΓ δ 3 ίε 
ορεπιίίοη. 


Ιη κ&ηΐ ίο ίηίοηηαίιοη οη πίΕεΗιηεΓγ ογ δγδίεηι ίαίΙϋΓεδ, ^ δΜΙ ί^ε ίηίο αεεουηί Αε Γεδυΐίδ οί 
3 ηγ ί·ΜΕΑ Γεροιίδ ίίενείορείΐ Αιηηβ Αε επΑ άεδί^η. 
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18.2.2 Κοιιίε ορεΓ3ίίοη3ΐ πιαηι^Ι 

ΤΤιε τοαίε ορετ3ΐίοη 3 1 κΐ 3 ηυ 3 ΐ δΗαΚ ίηείικίε 3ί 1ε3δί ίΗε ίο1Ιο\νίη 8 ίηίοπηΒίίοη: 

.1 ενΒΟΐαίΐοη ρΓοεβώιτεδ; 

.2 ορεΓ 3 ίίη 8 ΙΪΓπίΙβίίοηδ, ίηε!ικϋη 8 ίΗε ννοτδί ίηίεηίίε<ί εοηΛΗοηβ, 

.3 ρΓοοβίΙυτεδ ίοτ ορεΓΒίίοη οί ΙΗε οπΛ ΛΛ/ϊΐΙιίπ ΙΗε ΙίπιίΐΒΐίοηδ οί .2, 

.4 «16 εΐεηιεηίδ οί ΒρρΙίεαΗΙε εοηίίη 8 εηεγ ρΐ 3 ηδ ίοΓ ριπη3τγ 3ηϋ δεεοηώκν Γεδοιιε 

ΒδδίδΙαηεε ίη ίΗε ε3δε οί ΓοΓεδεεαΗΙε ίηεϊίΐεηίδ, ίηείικίϊηβ Ι3η4-1>35εί5 3η-3η£ειηεηΐ8 3 ηα 

αοίίνίιίεδ ίοΓ εβείι ίηείίΐεηΐ; 

.5 3 ΓΓ 3 η^εΓηεηΐ 8 ίοτ οΗί 3 ίηίη 8 ννεΒίΠεΓ ίηίοπτίΒΐϊοη; 

.6 κίεηΐίίίεαϋοη οί ΙΗε "Ηαδε ροΓί(δ)"; 

.7 κΙεηίίίιεαΠοη οί ίΗε ρεΓδοη ιεδροηδίΗΙε Ιογ Οεείδίοηδ Ιο 03ηεε1 ογ ί1εΐ3>· νογ3 8 εδ, 

.8 κΙεηίίΠεαίίοη οίετενν εοΓηρΙείΏεηί, Ηιηείιοηδ 3η4 φΐ3ΐίίϊε3ίιοηδ; 


.9 ΓεδΙτϊοΐίοηδ οη \νοΓΐείη 8 Ηοιιτδ οί ετε\ν; 


.10 83ίεΐγ 3ΓΓ3η^εηιεηί8 3ί ΙεπηίηΗΐδ; 

.11 ΐΓβίϊϊο εοηίτοί 3ΐτ3η 8 εηιεηΐ3 3ηά 1ίηιιΐ3ΐίοηδ, 38 αρρΓορπΒίε; 

.12 δρεεϊίιε Γοιιίε εοηώίίοηδ ογ Γεφώβτηβηίδ Γεΐ3ίίη 8 Ιο ροδίίιοη ίΐχίη§, ορεΓΕίϊοηδ Ηγ 
ηϊ^Ηί 3 ΐκΙ ίη ΓεδίπεΙβό νίδΐΗίΗίγ, Ϊηε1ικ1ίΐ} 8 ίΗε ιίδε οί γβ^βγ ογ οίΗετ εΐεείτοηίε 3)<ΐ8 Ιο 

ηανί 8 3ίίοη; 3ηι1 

.13 εοιηιτιυιιϊθ3ΐϊοη αιτίΐηίίεητεηΐδ ΗεΡ,νεεη ει-αϊΐ, εοΒδί τα^ίο δίαΐίοηδ, Η3δε ροΓίδ Γ3(1ίο 
δΐΗίίοηδ, εηιοΓρεηεγ δβτνϊεεδ 3η4 οίίΐθΓ δΗίρδ. ίηε1ικίϊη 8 Γ3*1ίο ϋεςαεηείεδ Ιο Ηε αδεά 

αη<3 χνηίεΗ Ιο Ηε Ηερί. 


18 . 2.3 ΤΓαίηίη^ ιώβπιιηΙ 

Ίΐε 1 τ 3 Ϊηίη 8 ιηαηικιΐ, \ν!ιίεΚ πΐ 3 γ οοηιρπδε δενετοί νοίυηιεδ, δΗαΙΙ εοηώίη πΐδίηιείιοηδ ζηά 
ίηίοηηαίίοη, ίη β&δΠγ υηϋεΓδίοοίΙ ίεηιΐδ, ϋΐυδίταίείΐ ΛνΗεΓενβΓ ροδδίΗΙε, οη εν3ειιαίιοη, ίηε αηά ύηιτιαβε 
εοηίτοί 3ρρ1ίαηεεδ αηεί δγδίειηδ 3Πί1 οη Πιε ΗεδΙ ητεΐΗοόδ οί δίττνινΒΐ. Αηγ ρ3ΐΐ οί δΐιεΗ ιηΙοπτίΒίιοη 
ηΊ3 γ βε ρΓονϊάείΙ ίη ίΗε ίοπη οί αικίίο-νϊδίκιΐ 3ΐάδ ίη Ιίειι οί ίΗε τη3η«3ΐ. \\Τιετε αρρΓορηβίε, ίΗε 
εοηίεηίδ οί ίΗε ίτ 3 ίηίη 8 .ηαηιΐ 3 ΐ ιηαγ Ηε ίηε1α<1εά ίη ίΗε ετ3« ορεπιίίη § ηίΒηιιαΙ. ΤΗε ίο11ο^.η§ δΗηΙΙ 
Ηε εχρίηίηεά ίη ιΙείπίΠ 


.1 


<1οηηίη 8 Ιίίε^εΗείδ 3τκ1 ίτητηεΓδίοη δΐιίίδ, 38 ΒρρΓορπαίε; 
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.2 


.3 


.4 


.5 


.6 


.7 


.8 


.9 


.10 


.11 


.12 


.13 


.14 


.15 


.16 


.17 


.18 


.19 


.20 


.21 


.22 


.23 


1>03ΐχϋη§, Ι3υηε1ιίη§ 3ΐκ1 ε!εαηη§ ίΗε δΐιτνΐναΐ ΟΓαίί 3η<1 Γβδειιε 1χ)3ΐ8; 


ηιείΐιοίΐ οί ΙυυηεΗϊη^ &οτη ννίΐΗϊη ίΗε δυΓνιν^Ι οταίΐ; 


κίεαδβ ίτοηι 1βυηοΗΐη§ αρρϋβηεεδ; 


ιηείίιοάδ υηά υδε οί ιίενίεβδ ίοΓ ρΓοίβείϊοη ίη Ιαιιηοΐιίηβ αΐΌ3$, \ν1ΐ6Γε 3ρρΓορπ3ίε; 
ίΠυηηηυΙιοη ίη ΙαυηεΗίη§ 3τεαδ; 
υδε οί - ϋίΐ δυτνίναΐ εφϋρπιεηΐ; 

086 οί »!Ι (ΐείεείϊοη εφίίριηεηί; 


^1111 ώε 388ΐ8ΐαηοε οί ίΐΐυδίταΐϊοηδ, ίΗε αβε οί πκϋο Ιίίε-δανϊη^ Ηρρίίπηεεδ; 

ΙΙδΟ θί(ΐΓΟ^ΙΙ08; 

ιΐ5β οί εη^ΐηε αηά αεοεδδοηεδ; 

Γεοονβιγ ο* 5υτνϊν3ΐ «η ή 3ηί1 Γεβουε Οουίδ, ίποίικϋη^ δίονν3§ε 3η<1 δΘοιιπη§; 

Ηαζατίΐδ οί εχροδυτε ίΐηά ΰιβ ηεείΐ ίστ νναπη οΙοίΗίη§; 
βεδί υδε οί ΐΗε δυτνίνβΐ επιΑ ήεϊϋίίεδ ϊη οκίβΓ ίο δΐιτνϊνβ; 

πιεώοίΐδ οί Γείηβναΐ, ιηείικί.ηρ Αε ϋδε οί ΗεΙϊοορίεΓ τεδειιε 8 β3τ (δΐίη^δ, «βίδ, 

δίτείοΗοΓδ), ΙίΓεεεΗεδ-βυογ 3ΐκ1 δΗοι-ε 1ιίε-53νιη§ 3ρρ3Γ3ίιΐδ ηη<ί επϊίΐ'δ ίιηε-ΐΐιτοχνιηβ 
αρρ3Γ3ίηδ; 6 

311 οίίιεΓ ήιηείίοηδ ςοηΐ3ΐηε<ί ίη ίΗβ ιηιΐδίθΓ Ηβΐ 3η<1 εηΐθΓρεηεγ ίηδίτυείϊοηδ; 
ίηχίηιείϊοηδ Ιογ επιεΓ^εηογ τερ3ΪΓ οί ίΐιε 1 ίίε- 53 νίη^ βρρίϊβηεεδ; 

ίηδίηιείϊοηδ ίη (Ηε υβε οί ίίΓε ρτοίεείίοη αηϋ ίΐΓε-εχΙίη§αίδίιίη§ 3ρρ1ί3ηεεδ 3η<1 
δγ$ίεηΐδ; 

βυκίεΐϊηεδ ίοΓ υβε οί ίίτείίαΗίείδ ουίίίί ίη 3 ίίΓε, ίίίίίε<1; 
υδε οί 3ΐ3πηδ αη<3 εοπιηιιιηϊεαίϊοηδ ΗδδοααΙεά \νϊί1ι ίίΓε 33 ίείγ; 


ιηείίιοίΐδ ίοι· δυτνεγίη^ <ί 3 ΐη 3 £ε; 

υδε οί <&πΐ3£ε εοηίτοί αρρίίβηεβδ 3Π(1 δγδίεηΐδ, ίηε1υ<ϋη£ ορβπώοη οί \ν3ίετ%Ηί 
(ΙοοΓδ 3η<1 ΗΠ§ε ριιιηρδ; αη<ί 
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.24 Γογ ρ & 886η 8 6Γ εταΑ, εοηίΓοΙ οΓ αηά οοτηηιιιηίεΕίίοη χνίΰι Ρ 35δεη δ εΓδ ϊη αη εηιετ 8 εηεγ. 

18.2.4 ΜΕΪηΙεηαηοε 3ΐι<1 δεΓνϊείηβ ηΐϋηοΕί/δγδίεπι 

ΤΗε ΟΓειίΐ Γη 3 Ϊηί 6 ΐΐ 3 ηοε αη(1 5 εΓνίείη 8 ιηαηυίϊΐ/δγδίετη 5 Ηε 11 εοηίαίη 35 3 ιηϊηιηιυτη. 

.1 όεκίΐαΐ, ιΙΙυδίτηίεΑ Αεδοίρίΐοη οί αΐΐ επώ 5ίτυο1υΓ6, ιιιαοΗίπβτγ ααά αΐΐ 

ϊηδίΗΐΙεί εηιηριηεηί ίΐηά δγδίεπίδ ΓεφίΪΓεά Γογ δαίε ορεταίίοη οΓΐϊιβ ογβΛ; 

.2 δρεαΑεΕίΐοηδ Άηά ςνιοιιΐϊΐΐεδ οΓ αΐΐ Γερίβηϊδίκώΐε «δ από οΓ δίηιείυπιΐ ιτιβίοπαΐδ 

ννΗΐοΗ Γηαγ 1>ε ΓεςυίΓεί! Γογ τερβίΓδ; 

.3 ορεΓ3ϋοη 3 1 ΙίτηίίΕίϊοηδ οΓ ιηΕοΙιίηαγ ΐη Ιεπηδ οΓ ναΐιιεδ οΓ Ρ 3Γ3ΐηεΙεΓ5, νϊΙχΕίϊοη αηά 

εοηδίιηιρίίοη οΓ Γβρίεηίδΐιεε! ίίακίδ; 

.4 ΙίηιϊΐΕΐϊοηδ οΓ ννο 3 Γ οΓ δίπιείπτε ογ αΐ3θ1ύηεΓγ εοτηροηβηίδ, ιηο1ικ1ιη 8 Ιινεδ οΓ 

εοηιροηεηΐδ Γβςαίτίη 8 εαΙεπόαΓ ογ ορβΓ3ίιη 8 Ιίιηε Γερ1&εεΓηεηί, 

.5 ΑείΕϋεΑ Αεδοηρίίοη οί ρπκβώΐΓΒβ, ίηε1υώη 8 αηγ δαίείγ ρΓεεπαΐίοηδ ίο 1* Μ&η ογ 

δρεείαΐ εςαίρηιεηΐ Γε^ώτεΑ, Ιο Γεηιονε ηπγ! ίηδίίΐΐΐ ηΐΕΐη βηά αυχιΐΐδίγ' πίΕεΗιηοιγ, 
(Γαηδηιϊδδίοηδ, ρΓορυΙδίοη αηό 1ΪΛ Αενίοεδ ζηά ΠβχΐΜε δίηιοίιιτε εσιηροηεηίδ; 

.6 Ιεδί ρτοοεάιΐΓέδ Ιο 6ε Γο11ο\νε<1 δυόδβψιεηΐ Ιο Γβρίαεειηεηΐ οί ηιαείιΐηειγ ογ δγδίεηι 

εοιηροηεηΐδ ογ ίοΓ ιηαΗτιηείϊοη <ϋ3§ηοδίδ; 

.7 ρΓοεεάαΓε Γογ 1ΐΑϊη & ογ Λγ-ϋοεΙώΐβ ϋιε ογεΛ, ίηε1ικ1ίη 8 3ηγ ^εϊ^Ι ογ ΒΟΧνόα 

ΙίηιίίΕίϊοηδ; 

.8 ρΓοοείΙϋΓε &γ ννεϊ^ηβ »β επώ βο<1 εδ^ΙίδΜπΒ Λο ροδίίίοη οί 1οτι 6 ΪΙικϋηα1 εεηίτε οί 

£Γ3νίίγ (1X0); 

.9 χνΗετε ογεΑ «ι&γ 6ε ΛδΠΜπΙΙειΙ Γογ ΙταηδροΠΕίίοη, ίηδίπιείίοηδ ώϋΐΐ 6ε ρΓονίάείΙ Γογ 

(Ιίδηηαηίΐίηβ, ΐΓΕΠδροΓΐ αηιί Γε-358εηι61γ; 

.10 & 8ετνίαη 8 δεΠε^αΙε, ίηεΙικΙεΑ ίη (6ε ηιαιηΓεη&ηεε Γηαηυηΐ ογ ραΜίδΙιεύ δερϋπιίεΐγ, 

<1εΐ3ί1ίη 8 (6ε Γοιιίίηε 5εΓνίοϊη 8 &ηά ηΐΕίπΙεπΕηοε ορεΓ3ίίοηδ ΓεςιιίΓεύ Ιο ιπειπΙειπ (6ε 
ορετβίΐοηαΐ 83ίείγ οΓί6ε €Γ3ΓΙ ΟΠί! ίΐ3 ΓΠΕΟΐΐίηεΓγ &η(1 δγδίεηΐδ. 

18.2.5 ΙηίοπηΕΐίοη οη ρ&83εη 8 6Γ5 

18.2.5.1 Α11 ρεΓδοηδ οη 6 ο 3Γ(1 ρα 55 βη 8 εΓ ογεΑ δ6α11 6ε εουηίείΐ ρποΓ ίο ΑερΕίΐιίΓε. 

18.2.5.2 Όεί 3 ίΐ 8 οί ρεΓδοηδ νν6ο 6ανε (Ιεείατβίΐ 3 ηεεό Γογ δρεείαΐ 03Γβ ογ 383Ϊ8ί<ιηεε ίη ειηεΓ 8 εηεγ 

δίΙοΕίίοηδ δΚαΙΙ Γιε ΓεεοκΙε<1 από εοιηπηιηίε3ίε<1 ίο ίΐιε ηΐ3δΙβΓ ρηοτ ίο «ΤερητΙαΓε. 
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18.2.5.3 Πιε ηαηιεδ από §εηάεΓ οί αΐΐ ρείδοηδ οη Ηοακί, (1ίδίίη§ιιϊδΗε(1 Ηεί\νεεη αιΐιιΐΐδ, εΐιίΐώ-εη αηΗ 
ίηίαηΐδ δΗαΙΙ Ηε ΓοεοΓί1ε<1 ίοΓ δεαίεΗ αηά τεδουβ ρηφοδοδ. 

18.2.5.4 ΤΗε ίηίοπηαΐίοη τεηιιίΓ 0<1 Ηγ 18.2.5.1, 18.2.5.2 3η<1 18.2.5.3 δΗαΙΙ Ηε Ηερί αδΗοΓε αηΗ ηηΠε 
Γεαάίΐγ αναϋαΗΙε ίο δεαΓεΗ 3 η<1 Γε§ευε δΟΓνίεβδ \νΗεη ηεε(1ε<1. 

18.2.5.5 ΤΗε Α<3ιηίηίδίΤ3ΐϊοη ηιαγ εχειηρί ίίοιη ίΗε ΓεψηΓεηιεηΙδ οί 18.2.5.3 ρβδδεη^εΓ ΟΓαίΐ 
ορεΓ3ΐιηο οη νογα§εδ Ηβνϊηβ α ιΙιίΓαίίοη οί 2 Η ογ Ιεδδ Ηείννεεη εαοΗ ροιί οί εαΙΙ. 

18.3 ΤΓ3Ϊηίιι§ αηιΐ φΐαΐϊΐϊεηΐίοηδ 

18.3.1 ΤΗε Ιενβΐ οί εοηιρείεηεε ίΐη<1 ΐΗε £Γ3Ϊηίη§ εοηδί<3εΓε(3 ηεεεδδβτγ ίη Γεβρεεί οί (Ηε ηιαδΙεΓ οηΠ 
επεΗ ετε\ν ηιειηΠεΓ δΗαΙΙ Ηε Ιακί Πο\νη 3η<1 <1επιοηδίΓαίε(1 ϊη ίΗε %Ηί οί ίΗε ίο11ο\νιη^ §ιιί<1ε1ίηεδ Ιο ΐΗε 
δαίίδίαείίοη οί ΙΗε εοιηραηγ ίη Γεδρεεί οί ίΗε ραιίίειιΙαΓ ίγρε αη<1 ηιοάεί οί εΓαίί εοηεεπιεϋ αηΗ ίΗε 
δείΛ'ίοβ ιηίετκϊεΤ Μοκ' ίΗαη οηε ειενν τηειηΗεΓ 5 Η 3 ΙΙ Ηε ίιαίηείΐ ίο ρεΓίοπη 311 εδδεηίίαΐ ορεηίίοηαΐ 
ί3δ1ί5 ίη ΗοίΗ ηοπηαΙ 3η<1 ετηεφεηεγ δήιιαίίοηδ. 


18.3.2 ΤΙιε Αώηιηΐδίταίϊοη δΗαΙΙ δρεείίγ 3ΐι αρρίΌρπαίβ ρεηοίΐ οί ορεΓαίίοηαΙ Ιταήιιη^ ίοΓ ίΗε ηια,δίεΓ 
3η<1 εαεΗ ιηειηΗεΓ οί Ιΐιε ΟΓενν αηά, ίί ηεεεδδατγ, ΙΗε ρεήοίΐχ 3 ί νΗιίεΗ αρρτορηβίε Γείταίηίη§ δΗαΙΙ Ηε 
03ΐτίε(1 ουΐ. 

18.3.3 ΤΗε Αώηίηίδίταίίοη δΗαΙΙ ίδδυε 3 Ιγρε Γαίίηβ εειίίΠεαΙε ίο ίΗε ηιαδίετ αηΗ αΐΐ οίϊϊεεΓδ Ηανίη^ 3 η 
ορεΓ3ίίοη3ΐ Γοΐβ ίο11ο\νίη§ αη αρρΓορπαίε ρεηο<3 οί ορεΓ 3 ίίοη 3 ΐ/δίιηυΐ 3 ΐθΓ Ιτ 3 Ϊηϊη§ 3ηά οη ΙΗε 
εοηείιΐδίοη οί αη εχαΓπίηαίϊοη τηείειΠίη^ ρπιείϊεηΐ ΐεδί εοηίΓηεηδυΓαίε \νίίΗ ίΗε ορεταίίοηαΙ ΐαδΗδ οη 
Ηο3Γ<1 ίΗε ραΛίουΙαί Ιγρε αηύ ηιοάεΐ οί εΓ3Η εοηεεπιείΐ αηϋ ίΗε Γουίε ίοΙΙοννεά. ΤΗε Ιγρε Γαίΐη£ 
ίταίηίηβ δΐιαίΐ εονετ αί Ιεαδί ίΗε ίο!1ο\νίη§ ϊίεηΐδ: 


.1 Ηηο\ν 1 ε( 1 §ε οί αΐΐ οη-ΗοαπΙ ρτορυΐδίοη αη <1 εοηίτο! δγδίεηΐδ, ίηε 1 ικϋη§ εοιηιηυηίεαίίοη 
αηιΐ ηανί^αίίοηαΐ ε^ιιίρηιεηΐ, δίεεηη^, εΐεείτίοαΐ, Ηγιίτηιιΐίο αη <1 ρηειιιτιαίίε δγδίεπίδ αη <1 
Ηίΐ^ε αη <1 Πτε ρυιηρϊηβ: 

.2 ίΗε ίαϋιίΓε ηκκίε οί ίΗε εοηίτοί, δίεεηη^ αη<ί ριορυΐδίοη δγδίεπίδ αηϋ ρίορει Γβδροηδε 
ίο δΐιεΗ ίαίΙυΓβδ; 

.3 Ηαη< 31 ίη§ εΗβΓαεΙεΓΪδΙίεδ οί ίΗε επιίΐ αη 3 ίΗε 1 ίηιίΙίη§ ορεΓαίίοηαΙ εοηίΐϊΐϊοηδ; 

.4 Ηηάςε εοηηηυηίεαίίοη αη <1 ηανί^αίϊοη ρίοεεΗιΐίεδ; 

.5 ίηίαεί αηΗ ώιηια&ε δίαΗίΙίίγ αηΗ δυΓνίναΗϊΙϊίγ οί ίΗε 0 Γ 3 ίί ίη ι 1 αΓηα§ε εοικίίίίοη; 

.6 Ιοεαίίοη αηιΐ ιίδε οί (Ηε 0Γ3ίί'δ 1ίίε-δανιη§ αρρίίαηεεδ, ίηε 1 ιΐ( 1 ίη§ δΐιτνίναΐ εΓ 3 ίί 

εςυίρτηεηί; 

.7 Ιοεαίίοη αηιΐ ακε οίεδεαρεδ ίη ίΗε εηιίί 3 η (1 ίΗε ενβειιαίίοη οί ραδδεη§£Γδ; 

.8 Ιοεαίίοη αη(1 ιίδε οί Πιε ρΓοίεείίοη αη<1 ίϊιε-εχίίηριίδΗιηβ αρρίίαηεεδ αηϋ δγδίεηΐδ ίη 
ΙΗε ενεηί οί ίΪΓε οη ΗοογΗ; 
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.9 Ιοεαίίοη αη<1 ιίδε οί <&ΓΠ3£ε εοηίτοί αρρίίαηεεδ ζηά δγχίεηΐδ, ίηεΐυθίηε ορεΓαίίοη οί 
λναίειίί^Ηΐ <1οογ5 άηά Ηί1§ε ριιτηρχ; 

.10 εαί£θ αη<3 νεΗϊεΙε δίο\να§ε αη<1 δεειιπη§, χγδίεπίδ; 

.11 ηιείΐιοίΐδ ίοΓ οοπΙγοΙ οί 3ΐκ1 εοητιπιιιηίεβίίοη ννίΐΗ ραδδεη^εΓδ ίη «η εηιεΓ§εηεγ. αηιί 
. 12 1οο3ίίοη 3ΐκ1 υδε οί' αΐΐ οίΗετ ίίεπιχ Ιίδίε<1 ίη ΙΗε ΐΓαίηίηβ ιτοηιΐίΐΐ. 

18.3.4 ΤΗε Γνρε Γ 3 ΐίη§ εειίίίίεαίε ίοΓ 3 ραΛίεαΙατ ίνρε 3ηϋ ηιο<1ε1 οί' εταίί «ΗοηΜ οηΐγ Ηε ναΐϊιΐ Γογ 
58 Γνϊοε οη ίΗε ιουίε Ιο Ηε Γο11ο\νειΙ \νΗεη ϊΐ 18 «ο εηίΙοΓδεά Ηγ ίΗε Αώηιηιχίταίιοη Γο11ο\νιη« Ιΐιε 
εοΓηρΙείϊοη οί α ρΓαείίεαΙ ίεδί ονετ ίΠαί Γοιιίε. 

18.3.5 ΤΗε ίγρε ηιΐίηβ εειίίίίεηΐε δΗηΙΙ Ηε Γε-να1ί(ΐ3ί8(1 ενεΓγ ΐΛνο γεαΓδ 3η<3 ΙΗε Αώηίηίδίταίίοη δΗ»11 
Ιαγ <1οννπ ίΗε ρΓοεβίΙϋΓεδ Γογ Γε-ναΐκίαίιοη. 

18.3.6 Α11 ετενν ηιειηΗεΐδ δΗβΙΙ τεεείνε ιηδίπιείιοηδ αηό ίΓαίηίης, 35 χρεείΗείί ϊη 18.3.3.6 Ιο 18.3.3.12. 

18.3.7 Πιε ΑάτηίηιχΙτηίίοη 5 Η 3 ΙΙ χρεείίγ δίαηιίαπίδ οί ρΗγδίε3ΐ Γιίηεδδ 3ΐιι1 ίτε^ιιεηεγ οί πιεϋίε&Ι 
εχΛηιϊτ» 3 ΐίοη 5 , Ηανίηξΐ Γε§3τ<1 Ιο ίΗε Γοιιίε 3η<1 ογηΓι εοηεετηειί. 

18.3.8 ΤΗε ΑώηΐηίδίταΙίοη οί ίΗε εοιιηίΓγ ίη \νΠιεΗ ίΗε εΓαίί ίδ Ιο ορεΓαίε, ϊί οΙΗογ ίΗαη ίΗε Παβ 8(3ίε, 
δΗπΙΙ Ηε 53ίΪ5ήε<3 ννίίΒ ύιε ΐΓ3ίηιη«, εχρεήεηεε 3ΐχ1 ςϋαΐϊίίεαίϊοηδ οί ίΗε ιηαδίεΓ αη<ί εαείι εΓε\ν 
ιηειηΗεΓ. Α ν3ΐί<1 εεΛίίΐ 03 Γε οί εοηιρείβηεγ ογ ά ν»1ϊ<3 Ιίεεηδε 3ρρΓορπ3ΐε1γ εηιΙοΓδεά, ίη 3εεοπΐ3ηεε 
\ν'ίΐΗ ΐΗε ρΓονίδίοηδ οί Ιΐιε Ιηίεπΐ 3 ΐίοη 3 ΐ Οοηνεηίιοη οη δίαηόαπίδ οί ΤΓαίηίη^, ΟεΠΐίϊε&ίϊοη 3η(1 
ν/αίεΗΗεερίη^ (8ΤΓ\\'), 197 8 35 3ηιεη<1ε(1, Ηε1<3 Ηγ ίΗε τπ35ίεΓ ογ εΓΟλν ηιειηΗεΓ, δΗαΙΙ Ηε αεαερίαΗΙε 3δ 
ενί<1εηεε οί δαίίδίαείοΓγ ΐΓαίηίηβ 3 η<) ςιωΠ'Πεαίίοη ίο ίΗε Αάηιίηίδίταίίοη οί ίΐιε εουηϋγ ίη \ν1ιίεΙι ΐΗε 

ΟΓαϊί ίδ ίο ορεΓ3ΐε. 

18.4 (Υΐ 3 ΐιηΐη£ οί δυι-νϊναΐ εταίί αηό δαρετνίδίοη 

ΤΗε εοπψ 3 ηγ αη<1 ΐΗε πιαχίεΓ δΗβΙΙ εηδίίΓε ίΗηί; 

.1 3 δΐιίίιείεηί ηιιηιΗεΓ οί ίτ3ίηει1 ρεΓδοηδ 3τε οη Ηοαπί Γογ ηιυχίεηη§ 3ηά ηδδίδϋίη^ ιιηίΐ3ίηεί) 

ρεΓχοηχ; 

.2 3 δΐιίίΐείεηί ηιιιηΗεΓ οί εΓε\ν ηιειπΗοΓδ, ννΐιο ηΐ3γ Ηε 6εε1ί οίίίεετδ ογ εεΓίίίϊεηίειί ρεΓΧοηχ, 
3 Γε οη Ηο3 Γ(1 Γογ ορεΓ 3 ΐίη§ ΙΗε χιΐΓνϊν3ΐ εΓ3ίί, τεχευε Ηοαίδ 3ΐι<1 ΙβιιηεΗίη^, ίΐιτηη^ειηεηΐδ 
ΓεςιιΪΓείΙ Γογ αΗαηάοηιηεηί Ηγ Λε ΙοίηΙ ηηηιΗεΓ οίρεΓΧοηδ οη Ηοαπί; 

.3 α <3εεΚ οίΠεεΓ ογ εει1ιΠθ3(ε(1 ρεΓδοη ίδ ρΐ3εε<1 ίτι εΚ3Γοε οί οηεΗ χυΓνίναΙ εΓ3ίί ίο Ηε ιΐδείΐ 
Γεεο^ηίζίηβ, Ηοννενεΐ', ίΗδί ΙΗε Α<1ηι ίηίχίπιίίοη, Ηηνίη^ ίΐιιε Γεβ 3 τό ίο ΙΗε η3ίυιε οί ίΗε 
νογαεε, ίΗε ηιιηιΗεΓ οί ρεΓδοηχ οη Ηο3π1 ηηί.) (Ηε οΗαΓ30ΐεΓΪδίίεδ οί ίΗε εΓαΙί. ιηηγ ρεηηίί 3 
ώχΚ οίίΐεεΓ. εεΓίϊίιεηίεά ρβΓδοη ογ ρεΓδοηδ ρΓαείίδεά ίη ίΗε ΗηηίΙϋηβ 3η<ί ορεΓαίίοη οί 
Ιίίειαίίδ ίο Ηε ρΐαεεά ίη εΗβί^ε οί εαεΗ ΙίίεΓαίί ογ ε,Γοιιρ οί ΙϊίεΓαίίδ, 



•4 ίΗε ρβΓδοπ ίη εΗατβε οί 8υ Γ νίν 3 1 ε Γ αΛ Η 35 η Ιίβΐ οί Λε 5 υτνίν 3 1 αΆΆ 0Γελν · άηά 8668 ^ 
ΐΗοδβ ατενν ηιεηιΙιεΓδ ηγο 3 εςυ 3 ίηίε<1 ννΐίίι ίΙιεΪΓ όυίίεδ; 

.5 «να* «κ* («Λ Άηά ΗΜχμΙ Κ μ α ,™ 355ί ^ „ Κο ο( Λο 

εηςιηε ίΐτκΐ οαιτγιη 8 ουί ιτιίηοΓ 3 φιΐ5ίτηεηΐ8; ίΐη<1 ° 

.6 11,6 ρ6Γ5οη8 Γ0Γ6ΓΤ61 (οίη 1 (ο .3 « «,υίοΜγ <ϋ 5 ,η|, ω «1 β„,ο„ 8 ϋκ ^ 5υΓνι · ν!1 , „ 2η 

18.5 ΕιηεΓβεηε^ ΐπδίπιείίοη* αηά ύηΙΙ* 

ΐδ^'ω ΐ Τ„Τ ί Η 1 'Τ 8 ^ 6η1εΓ 8 βη<; ν ίηδίηκ,ιΐοοδ 3η<1 «8 ,„ ίη 18 } , (0 

“-3λ- 

ηΧΪ ία ^ η 1η ίΊη ΤΗε αίίεηίιοη οί Ιίιβ ρ^*™* ^[1 Βε ά^η 

ίο ίΗε ΰηιο· 8 εηον ιηχίηιείιοη* ΓεςυίΓεϋ Βν 8.4.1 αηά 8.4.3. Β 


18.5.2 Εηιε^οηεγ «γ 6 αηά βνβευβϋοη ΛίΙΙβ ίό Γ ίΗε αον 5 Η 3 |] Β ε ^ ]ά οη Βθ3Γί1 
ηοί εχεεεώη 8 οηε ννεοΐί Γογ ρ 3 8 8 εη 8 εΓ ε Γ3 β 3η <1 οηε ηιοηΐΗ Γογ ο 3γ§0 ε Γ3 η. 


ίίιε εταίί 3 ι ίηίεΓναΙδ 


^ΧτΖΪΓ οΓ Μ0 " "*" ρ3 * ΜρΜί (η - ι - ~ «» «· 

18.5.5 Οη-βοαπί ΐηβΙηκϋοη βη<1 ορεπ,ϋοη οί ίίιε επ^ εναεοαίϊοη, ί, Γ ε αηά ά^ Ά§ β οοπίτοί 
ρρ1ΐ3ηε63 απ(1 δγδίεηιχ δΗίΐΙ! ιηείικίε 3ρρ Γ ορη 3 ίε εΓθδ5-Ιπιί η ϊη§ οίε Γ ε\ν ιηεηιΒεπϊ. 

εϊ^^Τ ίη5ί ? σ1ί0Π5 ίη " η § 3 *»«* «ΐΗβηπι Οί ίΗε ΟΓ30 «Ηοινίηδ ίΒε Ιοοαί,οη οί 3 1Ι 
. ’ηη 0ί 6 7Τ 35 " Μη “*** " ί3ΐ ' οη5 ’ εΐΏΟΓ^οηογ εςυιρπιεηί, ΒΓε- 83 νίη 8 εαηίρηιεηί 

3 3 ΡΡ 1,3η ° 05 Επά ΊϊιιβΜιοη οί Ιί&μκΑβΙ Αιηηίηβ δΒαΙΙ Βε 3ν3 ϊ1 3 ΒΙε ίο εαεΗ ρα^ετ 3η /εΓειν 

"ΤΤ^ ■“β-βο. Ιί ΒΗ31Ι ^ ρΐαοεά ηεατ εαοΐι ρ 35 *εη 8 ε Γ Γ,/Χ 2>ΐΖ 
εοηί,ριουοϋδΐγ (ΙίδρΙαγεϋ αί 3 53εηιΒΙ_γ δίαΐίοηδ 3 η<1 οίΒεΓ ρ 38 8εη 8 εΓ 8ρ3οε5 . 

18.5.7 ΚεεοκΙδ 


8.5 7.1 Τίε ώίε ννΗεη ηιυδίετδ 3Γ ε ΙιεΜ, ^1 3 ί| δ οί 3 (ι 3Ι κ1οο ο Γ3 « (1π11 8 3Π( 1 &β άη η 5 , άή η 3 οΓ οΐΚβΓ 

**1*Ζ αρ Ρ ,13η€68 3 "<ί οη-Ηο^ ίτα,η,η, δ Η*1Ι Οβ κοαπΜ ίη ^ Ιο^-Μ 38 1Ώ3γ 

V Μ] άη1] <* ^ ™η » ηοί Ηοΐίΐ 31 ^ 3 ρροίηίΤ^Τ Ϊ 

1τ> δΗαΙΙ Βο ηυώβ ιη Οιβ Ιοβ-Βοοίί 3Ρϊΐ,η 8 ίΗβ οίΓοηηΐδΙαηοεδ ζηά ΐΗε εχίεηί οί ίίιε ηιαδίε.· ώϋΐ ογ 

" 8 8655100 1161(1 Α 6 °ΡΥ οί δυεΗ ίηίοΓηιαίίοη δΐιαίΐ ίε ΓοπνβιΛχΙ ίο (Ηε ορεΓαίο* ηιαη^εηιεηί. 
18 ·, 5 · 7 · 2 . 1116 ηΐ38ΐ6Γ 5ΐΐ3ΐ[ 0Π5υΓ6 ' ^Ρογο ΙΚε επαίΐ Ιεανεδ ίΗε Βεηίι οη 3 ην νογπεε, ΐΗαί 3 Γ εεοΓ(ί ί. 

ηι 3 (1ε οί ίΗε ίιηιε οίίίιε ] 3δ ί εΙο8Ϊη 8 οί ίίιε 3 εοε 8 5εδ τείειτεί] ίο 2.2.4.2 αηϋ 2.2 4.3 





18.5.8 Εναευηίίοη (ΙηΗδ 


18.5.8.1 Εν^ίοη Μ 5 «™ηο 5 Μ ν*γ «Λ *ο β» <Κ*«ηΙ ««ί*<ν οοΛίο,κ βγο 

3Ϊτηϋ1αίβί1. 

18.5.8.2 Ε&εΗ εναουπΗοη οιαίΐ <1η11 δ1)3ΐ1 ίηοΐυάε. 

1 ,αηιτηοηΐηΕ οί ααν Ιο α^βιοΜγ δ^ίΐοηδ ννίΐΕ ύιε ύ*πα ταρη»* 6γ Β.2.2.2 ™ά 6 η δ ϋπη 8 
11131 ώεγ 3Γ6 τπ3<1β βν«ιιβ οί Ι6ε οκΙογ Ιο ^ηίΐοη 0Γ3« 5 ρ©οιΓ.β<Ι »η ίΚε πιυδΙεΓ 1»1> 

.2 Γ ερο«ιη 8 ίο δίαίίοηδ αηά ρΓερ3πη 8 &τ Λβ όυίίεδ άεζαΆκά ίη Λε "ΐηδίετ ΙΐΛ; 

.3 ε!ιεεΕιη 8 ΐΗα! 0 Γέ\ν ίΐΓβ δυίίαΕΙγ (ΕεδδειΕ 
.4 εΚεεΕϊηβ ΐΗ&ΐ ΙιίφεΚεΙδ <ιγο εοιτεοΐΐγ (Ιοηηεό; 

.5 ορβίαΐΐοη οί ιΐανϊίδ ϊί ^ηγ υβοί ίοΓ 1αυηε1ιϊη 8 ΙίίεκιΙΕί; 

.6 άοηηίη 8 οί ίπιπιεΓδϊοη δΐώδ ογ ώεοηαΐ ρΓοίεεϋνε ο1οΛιη 8 6γ .-φρΓορηαίβ αε» “Μ* 1 *®* 

.7 Ιεδϋη 8 οίειηεΓ 8 εηεγ 1ί 8 Ηήη 8 ίοΓ ιηίΕΐεπηε αηά ίώαηιΐοηηιεηΐ; αηά 

.8 8 ΐνίη 8 ίηδίΓοεί,οηδ ίη Ιΐιε ν.50 οί ώε ο»*» Η&-ΒΕνϊη β αρρΙίπηοεΒ ααά «η δηΓνίναΙ * «»■ 

18.5.8.3 Κεδεαε 6θ3ΐ ώτίΙΙ 

, Μ &Γ « « κμομΜο μΛ ρπ.«^. ™«* »— **' * , “'“’ οΗμ1 

οί ΙΗβ ονοαίΒΐίοη <1πΙΙ, νίβι «ιοί. 35Ηΐ β ηί<1 οκ» Λ»γ< 1· ™<> ιΜηΟίονΓ«1 . 

Λ αι*» «5 κφώαΜ* Αιΐΐ 1κ ΟΜηρΙκό «Μ. Λ 1β35ΐ οηοο οναγ ΟπΧ π»"»* 

2 Ιί « 8 οαο Ιχκ,ι Ι,οηΛίηί &Π1. 3Κ απΜ οοΐ «ίΙΗ Λο αΒ« η*»! ^ “ 

ΙΤ^οίΟ* Α« ™νο1νΛ 1* ραεΆχά ίη *Μ«*«Ι «* *» 

δυρετνϊδίοη οί αη οίΐίεετ εχρεήεηεεά ίη δϋοίι (ΙηΙΙδ. 

18 5 8 4 ΜνκΜ ίη*.— «** οονοτ «ίοκηί ρο«8 οί ίκ οπ.^ " *' 

ννΗίοΗ δΗαΠ ίηείικίε 6ι« ηοί ηεεεδδαηΐγ 6ε ϋτηίΐεά Ιο: 


.1 ορεΓ3ίϊοη αηιΐ ιίδε οί Λε επιίίδ ϊηίΙδΙαΜε ΗίεταίΙδ; 

.2 ρτοΜβη* οί Ηιφοίΐιοοηιη, ίΒΙ^Μ »ο« οί Ι,,ροΛ™ ηη4 οΛογ ,ιρρΓορπ® 
ίΪΓδΙ-3ΪιΙ ρΓοεεθυτεδ; 3η(1 


,0 , 8 » ΟΜ. 0 „ «ίη»ί ίο. . 8 . ΡΟΦΟ» οί ·«** *«“ ^ 

η,Λίηβ 6 « 3 ϋνν 3 γ ιΚίοα^Η ΐ 6 β νν 3 ΐοΓ, ν&φοά Ηγ ύιο θΓ 8 3 ηίζ 3 θοη Εν Γεί,οΙϋΙ.οη Λ.624( . 
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.3 δρβεϊαΐ ίηδίηιεϋοηδ ηεεεδ53Γγ ίοΓ ιιβε οΐ Αε οΓϋίί'δ Ιίίε-83νίη§ 3 ρρΗ 2 ηοβ 8 ϊη βενβΓβ 
\ν63ύΐ€Γ 3Πί1 δΟνΟΓε 8Ε3 ΟΟΠ(1ϊΐίθη8. 

18.5.8.5 Οη-Ιχ>3κ1 ΐταιηίη^ ϊη ώε ιιβε οί <ΐ3νίΐ-1&ι»ηε1ιε<3 ΙίίεταΛδ 3 Ι 12 ΙΙ ώΐχ ρΐαεε αΐ ίηίετναΐδ οί ηοί 
ηιοΓε (Ηβη ίοιιτ Γηοηΰΐδ οη ενβτγ 0Γ3ίΙ ίϊΜείΙ \νιΑ δυείι 2ρρ1ί3ηεεδ. ^ΤιεηενβΓ ρτ3είϊε2ΐ)1ε, ΙΙίιβ 8ΐΐ3ΐ1 
ίηείικίβ Αε ϊηίΐ 3 ίίοη 3ηι1 1οχνεηη£ οί 3 Ιϊί6Γ3β. ΤΗϊδ Ηίεταή ηιαγ ί>ε 3 δρεείβΙ ΗΓετοίΙ ιηίβη<3εά Ιογ 
Ι τ 3 ίηϊη§ ριιτροδβδ οηΐγ, ν,ΉιεΙι ικ ηοΐ ραΛ οί Αε εΓαίίδ 1 ιίε- 82 νιη§ εςυϊρηιεηί. 5υεΡ 3 δρεείαΐ ΙιίβΓ&ίΙ 
δΗβΗ βε εοηδρϊειιοιίδΐγ πιοτΚειΙ. 

18.5.9 Ρίτε<1η11δ 

18.5.9.1 ΡίΓε ώίΗ δεβη2ήοδ δΗ3ΐ! ν3Γγ ε&εΚ ν/εεΡ δο ί1ΐ3ί εηιεΓ^εηεγ εοικϋίϊοηδ 3τε δϊΐΏ\ιΐ3ίε(1 Ιογ 
εϋίΐετεηΐ εΓ3ίί εοΓπρ3Γϋηεηί5. 

18.5.9.2 Εαείι ήτε ώτίΙΙ δΗ&11 ίηεΐυίΐε: 

. 1 δυιπΓηοηίη^ οί ΟΓεχν Ιο ίίΓε δΐ3ίίοη$; 

.2 ΓεροΓϋιη^ Ιο δίαίϊοηδ 3ΐκ1 ρΓεραηης ίοΓ Αε (ίιιΐίεδ <1εδεη6ε<3 ϊη Αε τηυδΙβΓ ΙίδΙ; 

.3 <1οηηιη£ οί ΓίΓεΓι^ίεΡδ οιιϊίιΐδ; 

.4 ορεΓβίίοη οί Γιγε (ΙοοΓδ 3ΐκ] Αε <ΐ3ΐηρβΓδ; 

.5 ορεΓ3ΐίοη οί ίίΓε ριιιηρδ 3η<1 ίίΓ6-%ίιΙιη§ εφίίρτηεηί; 

.6 ορβΓΕίίοη οί εοιητηιιηΪ€3ϋίοη εςιπρπιεηΐ, εοιετ^εηεγ δί^ηβίδ αηΟ §εηβΓ&1 αΐβπη; 

.7 ορεΓαίϊοη οί ίιτε-άείεεΐίοη δγδίετη; 3ΐκ3 

.8 ίηδίηιείίοη ίη Αε ιΐδβ οί Αε ΟΓβΛ’δ Αε-β^Ηΐιηβ εψιϊριηεηΐ 3ΐκ1 δρτίηΡΙθΓ 3η<1 ώ-εηεΗεΓ 
δγδίετη», ίί 1ΐίΙε<3. 

18.5.10 03ηια§ε εοηΐτοί <1η11δ 

18.5.10.1 θ3τ«3§ε εοηίτοί <3η11 δεεηαποδ δΗίΐΙΙ νβιγ εαεβ χνεεΡ δο Ααί ειπεΓβεηεγ εοηώίίοηδ 3τε 
δίίτηιίαίεά ίθΓ ΑίϊετεηΙ ίΐ3!Π2§ε εοηΑίίοηδ. 

18.5.10.2 ΕβεΚ 03πΐ3§ε εοηίτοί άπΗ δΐιαίΐ ΑεΙικΙε: 

. 1 δΐιτητηοηίη§ οί ετεχν Ιο <ΐ3ΐϊΐ3§ε εοηίτο! δ&ίίοηδ; 

.2 τεροΓίίη§ ίο δΑΟοηβ 3η<1 ρτερ3ΓΪη§ ίοΓ Αε άιιΐίβδ (ΙεδοπΡεά ίη Αε τηυδίετ Ιίδί; 

.3 ορεπιΐίοη οί \ν 2 (βΓίιεΗΐ ιΐοοτδ 3Π(1 οΑετ χνΑΙβηίρΗΐ εΐοδυτεδ; 
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.4 οραΏίΐοη οί Ηί1§ε ρυηηρδ 3η<1 (εδϊίηε οί Ηί1§ε 3ΐ3ηηδ 3 ΐκΙ 3 ΐιίοπΐ 3 ίίε ρυτηρ 8 ΐ 3 Τίΐη§ 
δγδίειηδ; 3πι1 

.5 ίηδΟτιςίίοη ϊη <1&ηΐΕ§6 δυτνβγ, ιΐδε οί ΙΗε ογεΛ ίΐ3ΐη3§ε εοηίτοί δγδίειτίδ 3ΐκ1 ρ 3 δδεη§εΓ 
εοηίτοί ίη ΙΗε ενεηί οί 3η εΓηεΓξβηεγ. 


ΡΑΚΤ Β - ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΕΟΚ ΡΑδδΕΝΟΕΚ ΓΚΑΡΤ 

18.6 Τγρβ Γ»ίΐη£ ίΓηίηΐη^ 

18.6.1 ΤΙιε εοηιρβηγ «ΠεΗ εηδίητε ίΗαί ίΗε ίγρε Γ3ίϊη§ ίταίηϊηβ ίδ ΐπιρΙεΐϊΐεηΙε<1 Ρογ ε! 1 ετενν 
ΓηεηιΗεπ;, ίΐιε Ιγρε Γ3ίίη” (τΕΐηίηκ 8Ηη11 εονεΓ ίΗε εοηΐτοί εγμ! εν3ειΐ3ίίοη οί ρΕδδεη^εΓδ α<1(1ίίΗ>η<ιΙΙγ Ιο 
18.3.5. 

18.6.2 \¥Ηεη α ογεΛ εΕΐτίεδ ε3Γ§οεδ, ίΐιε εΓαίί: δΗηΜ εοηψίγ \νιί1ι ίΗε ΓεφίίΓΟΓηεηίδ οί ρ 3 Γί € οί ίΗίδ 
εΗιρϋετ ϊη 3<Μίίίοη ίο ίΗίδ ραιΐ 

18.7 Ειηει-βεηεγ ΐηδίπιείΐοηδ 3 ηά άι-ΗΙδ 

18.7.1 Πιε εοηιρ3πγ δΗαΙΙ εηδίχτε ίΗβί ίΗε ετηεΐ'^εηεγ ΐηδίπιείΐοηδ 3τε ϊηιρ1εηιεηίε<ί, 3ηί1 ίΗε ιχιαδύεΓ 
δίιαίΐ Ηε τεδροηδίΒΙε ίοΓ εοΜΐπ™ηϊε3ΐΐη§ ίΗε ριονίδίοηδ οί ίΗε εηιβι@εηεγ ΐηδίπιείΐοηδ Ιο ρ 3 δδεη§βΓ 
υροη Βθ3Γ(1ίη£. 


ΡΑΚΤ £ - ΚΕ(?υΐΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ ΟΑΚΟΟ <:ΚΑΡΤ 


18.8 Τγρβ Γ»ίίη§ Ιτ3ϊηϊη§ 

ΤΗε εοιηρ&ηγ δΗ3ΐΙ εαδίιτε ΙΗεΙ Ιγρε Γ3ίΐπ£ ίτΕΐηίηβ ϊδ ίηιρίβίπεηίειΐ 3 δ ρΐ'ονίάεά ίη 18.3. Ρογ εΙΙ εΓε\ν 
ΓηεΓηΗετδ, ίΗε Ιγρε Γ3ίίη§ ϊΓ3ίηίη§ δ1ΐ3ΐ! εονβΓ Ηηονν1ε(1§ε οί 03 Γ§ο 3ΐκ1 νείιίεΐεδ δίοΓΕ^ε 3 γοε 
δεειίΓβηιεηί δγδίεηΐδ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ19 

ΙΝ3ΡΕΟΤΙΟΝ ΑΝΩ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝ€Ε ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤ8 

19.1 ΤΗε ΑΛηίηίδ(Γ 3 ίίοη δΗαΙΙ 1)6 δβίίδΓιεά ννίίΗ ίΗε ορεΓ3ΐθΓ'δ θΓ§αηίζ3ΐίοη ογ αηγ θΓ£3ηίζ3ίίοη οη 
ννΚϊοΙι Ηε ηΐίΐγ εβΙΙ ϊη ίΗε πΐ3Ϊηίειΐ3ηοε οί Ηίδ ογβΑ αη<1 δΙίΒΐΙ δρεοίίγ ίΗε δεορε οί ίΗε ώ,ιίίεδ \νίηιο1ι 3ηγ 
ρ 3 η οί ΙΗε θΓ£ 3 ηϊζαίϊοη ηωγ οαπν οιιί, Ηανίηβ Γε£»Γ(1 ίο ίΗε ηιπηΗεΓ 3 γκ 1 εοηιρείεηεε οί ίίδ δί3ίί, 
ί3θί1ϊίΪ6δ αναϊΙαΗΙε, 3 ΓΓ 3 η£ετηεηίδ ίοΓ 03ΐΙίη§ οη δρεεώΐίδί 3δδίδί3ηοε δΗοιι1<3 ίί Ηε ηεεεδδατγ, Γεεοκί- 
Ηεερίη§, εοπΰηυηίε&Ιίοη 3η<1βΐΐοεαίίοη οί ΓεδροηδίΗίΙίίϊεδ. 

19.2 ΤΗε εΓΗίϊ 3η«1 εςυίρτηεηί δΐιαίΐ Ηε ηΐ3ΐηί3ΐηε4 ίο (Ηε δ3ίίδί3είίοη οί ίΗε ΑώηίηίδίΓ3ίίοη; ίη 
ρατΙϊειιΐ3Γ·. 

.1 Γοιιίϊηε ρΓενεηίϊνε ίηδρεείϊοη 3ηά ιηαίηίεηαηεε δΗηΙΙ Ηε ρεΓίοπηεά ίο 3 δεΗε<3ιιΙε 

3ρρΓονβ<1 Ηγ ίΗε ΑΛηίηϊδίΓΒΐίοη. \νΗίεΗ κΐιαίΐ Ηανε γ8§3π 1 αί 1ε38ί ίη ίΗε ίίΓδί ϊηδίαηεε 

ίο ίΗε ιτΐ3ηαί3είυΓ6Γ'.Η κεΗεόυΙε; 

.2 ίη ίΗε ρεΓίοπη 3 ηεε οί ιτΐ3ίηίεη3ηεε 135^8, (Ιιιε τε§3Γ<1 δΗαίί Ηε ρ3Ϊ<1 ίο ηΐ3ίηίεη3ηεε 
ηΐ 3 η« 3 ΐδ, δετνίεε ΗυΙΙείίπδ 3εεερί3Η1ε ίο ΙΗε ΑώηίηΐδίΓ 3 ίιοη &ηά ίο 3ηγ 3<Μίίιοη3ΐ 
ϊηδίηιείίοηδ οί ίΗε Α<ΗηίηϊδίΓ3ίίοη ίη ίΗίδ τεδρεεΐ; 

.3 311 ηιο<1ιίΪ€3ΐιοηί> δΗαΙΙ Ηβ τεεοΓίΙε^ αη<1 ίΗείΓ 83ίείγ «κρεείδ ίηνεδΙί§αίε<1 Μιειε ίί 

εουΐίΐ Η 3 νε αηγ είϊεεί οη δηίείγ, ίΗε ΐΏΰώίιεαίιοη, Ιο^είΗεΓ \νϋΗ ίίδ ίηδ&ΙΙαίίοη, δΗαΙΙ 
Ηε ίο ίΗε δαίίδ&είϊοη οί ίΗε Α(ΗτπηίδίΤ3ΐιοη; 

.4 3 ρρπορπ 3 ίε 3 ΐτ 3 η§εηηεηί 5 δΗαΙΙ Ηε ρΓονίιΙεά Ιογ ίηίοιτηιη§ ίΗε ηΐ3δίετ οί ίΗε 

δεΓνίεεαΗΠϊίγ δί3ίε οί Ηίδ ογ 3Λ 3η<1 ίίδ εφίϊρτηεηί; 

.5 ίΗε ιΐυίιεδ οί ίΗε ορετ 3 ίίη§ ετε\ν ίη τεδρεεί οί ΐΏΕΐηίεηαηεε αηά τεραΐΓδ Άηά ίΗε 
ρΐΌέβίΙιίΓε ίοΓ οΗίαίηίη^ 3 δδϊδί 3 ηεε ννίίΗ Γερ»ΐΓδ \νΗβη ίΗε ετ3ίί ΐδ 3\ναγ ίτοηι ίΗε Η)δε 
ροιΐ δΗαΙΙ Ηε εΙε3Γΐγ (ΐεϋηείί; 

.6 ίΗε ηΐ 3 δίεΓ δΗ 3 ΐ! τεροιΐ ίο ΙΗε πιαίηίβηαηεε θΓ§3ηίζ3ίίοη αηγ Ηείεείδ αη<1 ιερβίΓδ \νΗίοΗ 
3Γε Ηηοννη ίο Η3νε οοειητειί (3αήη§ ορ6Γ3ίιοηδ; 

.7 τεεοκίδ οί <]είεείδ αη<1 ίΗεϊι εοιτεείίοη δΗαίΙ Ηε ιη3ίηΐ3ίηεϋ αηό ίΗοβε Αείεείδ οί 
Γεουττεηί ηαίιίΓε, ογ ίΗοδε \νΗίεΗ ΒάνβΓδεΙγ αίϊεεί ετ3ή ογ ρεΓδοη3ΐ δαίείγ, δΗαΙΙ Ηε 
ΓεροΓίβά ίο ίΗε ΛώηιηΐδίΤΕίιοη. 

19.3 ΤΗε Α<Ηηίηίδίπ»ίίοη δΐιπίΐ Ηε δ3ίίδίϊει3 ίΗαί 3ΐτ3η§εηιεη1δ ατε ρΓονκίειί ίοΓ βηδίιτίη^ 3<1εςιΐ3ίε 
ίηδρεείϊοη, ηΐ3ίηίεη3ηεε Άηά Γεεοπ1ίη§ οί βΙΙ 1ίίε-83νίη^ 3ρρ1Ϊ3ηέεδ 3η<1 (Ηδίτεβδ δϊ^ηηΐδ ε3ηίε<1. 
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ΑΝΝΕΧ1 

ΡΟΚΜ ΟΡ ΗΙΟΗ-8ΡΕΕΙ) ΟΚΑΡΤ 8ΑΡΕΤΥ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 
ΑΝΟ ΚΕΟΟΚΟ ΟΡ Ε<3υΐΡΜΕΝΤ 

ΗΪΟΗ-8ΡΕΕΟ ΟΚΑΡΤ 8ΑΡΈΤΥ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 

Τΐιϊδ ΟειίίίϊεαΙε βΗβΙΙ 6ε δΐιρρίεηιβηίεί) 6γ ά Κ,βεοκΙ οί Εςυίρηιεηί 

(ΟβιεΐαΙ αεαΐ) βίαιε) 

1$δΐιε<1 ιιηόβΓ {Εε ρΓονϊδϊοηδ οί ίΐιε 

ΙΝΊΈΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ('ΟϋΕ ΟΕ 8ΑΡΕΤΥ ΡΟΚ. ΗΙΟΗ-8ΡΕΕϋ ΟΚΑΡΤ, 2000 

(Γεδοΐυΐίοη Μ8€.97(73)) 

ιιηάετ ίΐιε αυίΐιοηίγ οί ίΗε Οονετηηιεηί οί 

({ιι!Ι άεϊβηαύυη ο/(Ιιε 5ίαίε) 

6γ...... 

(ίηΙΙ ο/βνϊαΐ άεχβηαίϊοη ο/(Ηε εοηχρείεηί ρεηνση ογ 
ΟΓ ξαηίζαΐίοη αιιίΗονϊζεά δν ίΗε Αώηίηί'ϋηιίίοη) 

ΡατΙίεκΙαπ υβαταβ 

Ναιτιε οί εταίΐ..... 

ΜβηιιΙ'βςΙϋΓΘΓ’χ πιοάεΐ αη<1 Ηυΐΐ ηιιηιΕβΓ. 

ϋϊδίίηεΐίνε ηιαηιΕεΓΟΓ ΙεΙΙεΓδ....... 

ΙΜΟ ηιιπ&βτ**... 

ΡθΓί Οί Γ6§ίδΐΓγ . 

Οτο85 ίοηηβ^ε. 

δβα 3Γ635 ίη ννΗίοΚ ίΗε ΟΓβίΙ ϊδ εειίϊίϊεά ίο ορεπιίε (ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗ 14.2.1). 

ϋεδί§η \ν3ίβΓΐίηε εοιτεδροηάίηβ ίο 3 ΗείβΗί οί . Εεΐονν ίΐιε ιείετεηεε Ιίηε 3ί ίΗε 1οη§ιίιιι1ίιΐ3ΐ 

εεηίτε οί ΠοΟίιοη, βηΗ <3τ3ΐι§Ηί8 3ί Πιε (ΐΓ3ΐΐβΗΐ ιπαΛδ οί.ίοπνβπΐ 3ΐκ1.πΛ 


Α1ΐβΓΠ3ΐίνοΙγ, ΙΗε ρ»ιΐίουΐ3Γ5 οίΊΗο ογβΛ πιαγ 6ο ρΐαοβιΐ Ηοπ'ζοηΐδΙΙν ίπ 6οχο?. 

»* 

Ιη ιιοοοΓ(ΐ3ηοο ννίίίι ίΕε ΙΜΟ δΗίρ ί4οηΐιίϊο3θοη ηιιιη6θΓ ηοΙιοπίο, 3ί1ορίε4 6ν Ιίιο Οι-βαηϊζαίίοη 6_γ 
ΓεχοΙιιίίοη Α.600(15). ι 
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υρρβτ β(1§β οί Αε κίβιβηαι Κηο ·δ. * (. ητηι Ββίοχν αρρεπηοδί άεοΐί Λ δκΐε)* 

(.ηιτπ αΐιονε Αε ιιηάεΓδΜε οίΚεεΙ)* 31 Ιοηβίΐαώα&Ι εεηίτε οί ίΙοΜιοη. 

03ΐβ£θΐ7 εαΐε&οιγ Α ραδδεη^ετ 0ΓαΓ(/03ίεβθΓγ Β ρ333εη§εΓ ογ3Αο3γ§ο ογηΛ 

0Γ»β ίγρε 3 Ϊτ-ειΐ 8 ΐιίοη νείιίεΐε/δΐιτίαοε-είίεοί ΑίρΑγΑοίοίΙ/ΑοηοΗυΙΙ/ηΕυΙίΑυΙίοΑεΓ (βίνε άεΐαίΐ 


θ 3 ΐε οη χνΐιϊοΐι ΚεεΙ \να» 1»ϊ<1 ογ οπΑ ^38 α! 
α δϊιηίΙ&Γ 3ία§ε οί εοηκίηιείίοη ογ οη ννΗίεΙι 

ά γπ 3 ]ογ εοηνεΓδίοη \ν3δ .. 

ΤΗΙ8 18 ΤΟ ΟΕΚ.ΤΙΡΥ: 

\ ΤΗβί Αε αβονε -ιηεηΐίοηείΐ α»Α Ιιαδ Ρεεη Αιΐγ δΐίΓνεγείΙ ίη κχαηίαηα; ννίΑ Αε ηρρίίαώΐε 
ρΓονϊδϊοηδ οί Αε ΙηίετηΕΐϊοηαΙ Οοάε οί 83ίείγ ίοΓ Ηί§1ι-8ρεε<1 ί ηιΕ, 2000. 

2 ΤίιαΙ Αε δΐιτνεγ δΗοννβοΙ ΑβΙ Αε δίηκΛιιτθ, εςυϊρτηεηΐ, Πηίη§3, ιηΑο δΐ 3 ίιοη 3 ΓΓ 3 η§ετηβηΙδ 3π<] 
ΤΏ 3 ΐβΓΪ 3 ΐδ οί Αε οπιή 3 ηϋ Αε εοηώίίοη ΑεΓεοί 3Γε ίη 311 τεδρεείδ δαίίδίαεΙοΓγ οπγΙ Α&1 Αε εταή 
οοιορίίεδ ννίΑ Αε Γείεναηί ρΓονϊδϊοηδ οί Αε Οκίε. 


3 Τ1ι»ί Αε 1ιίε-83νιη^ ίίρρίίαηεεδ &τε ρτονκίεά ίοΓ 3 ΙοΑΐ ηυΐϊΛβΓ οί.ρετδοηδ 3η(1 ηο ιπογε 38 

ίο!1ο\νδ: 


4 ΤΗαί, ίη 3 εεοπΐ 3 ΐιεβ ννίΑ 1.11 οί Αε Οκίε, Αε ίο11οννίη§ εςαίναΐεηΐδ 1ΐ3νε Ιχ*η %ΐΆϊύ&ά ίη 
Γ65Ρ60Ϊ θί Ιΐΐ€ ΟΤΆΆι 

< 

ρ 3 Γ 3 §Τ 3 ρίι. βςυΐναίβηί 3 Π·αη δ ειηβηΙ. 


ΤΗίδ εεΛίίΐεαΙε ϊδ ν&1ΐ<1 ιιηΐϊΐ ........ 

ίδδυεό αί.*... 

(Πααβ ο/ΐχχιιβ ο/αβηΐβιναΐβ) 


(Ι)αΙβ ο/ίχ8Ηβ) 


($ί§ηαίΐ(Γβ ο/αηΐΗοήζβά ο/βοίαΐ ίχαιιΐηζ (Ιιβ εβΓίΐβααίβ) 


(8βαΙ οΓχΙατηρ ο/ΐΗβ ί$ 3 ΐηη£ αηΐΗοήΐν . α$ αρρηφηα(β) 


ϋεΐείε αχ ΕρρΓορΓΪαΐε. 

Ιηδεη Αε ΑιΙο οί εχρ.Γγ 3 « δρεοίί.εώ Βν Αε ΑΦηί,ιίίΙπΛϊοη ίη ΕοεοΑαηεε ννίΑ 1.8 4 οί Αε Οοθο. ΤΗε (Ιαγ 
Επ.1 Αε ηιοηΑ οί Αί* 4αίε εοιτεχροπί! Ιο Αβ «ηηίνεΓδΕτγ 4»{ε 3* αείϊιιεΟ ίη 1.4.3 οί Αε Γο<1ε, υηίεδϊ. 

3τηεη4ε<1 ίη αεεοιΆιηεε ννίΑ 1.8.12.1 οί Αε Οοιίε. 
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Εη<ΙθΓ$€ΐιιεηΐ ίοΓ ρεηοΰΐαιΐ «ιιι-νενβ 

ΊΤιϊδ 15 ίο οοΓίιίν ίΐιαί, ίΐΐ ά δυτνογ ΓεςυίΓ6<3 Βγ 1.5 οί ίΐιο ΟχΙε, (Βίδ οταή \ν &5 ίόυη4 ίο οοιηρίγ ννίΐΐι ίΗε 
Γθίεν&ηί ρΓονΪ5ίοη5 οί'ίΐιβ Οχίε. 

Ρεποί!ίο3ΐ δυτνβγ: δϊ^πεεί: 

(8ϊ%ηαΙιΐΓβ ο/ αιιώοήζεά υβϊααΐ) 

ΡΙαοο:... 

θ3ίε: . 


(8εαΙ ου χΐαηιρ ο( αιιϊΗοηΙγ, αχ αρργορηαίε) 

Ρεπο(1ίθ3] δΐιτνβγ: δΪ£ηβ(]:. 

(8ίρηαίαΥβ ο/αιιΐίιοήζεά οβιαία!) 

Ρΐϊΐοε;. 

Οβίβ: ... 


Ρεηοιίίοα] δυι-νεγ: 


(8εαΐ ογ αίατηρ ο( αιιίΙιηΗΐν, αχ αρρεορπαίε) 


δί^ηεό:. 


ΡΙβοο:.... 
ϋ3ίε: .... 


(8ί§ηα/ΝΥρ ο/αιιίΗοεϊζεά οβίοιαΐ) 



(8εαΙ ου λ Ιαηιρ ο]' αιιίΙιοΥίίγ, αχ αρρηψηαίε) 


ΡεποίΙίε&Ι 8υπ/εγ: 


δίβηβϋ:. 

(8ΐ£ηαΐκΓβ ο(ακίΗοήζεά οβιείαί) 

Ρΐίΐοε: ...... 

Οαίβ: . 


(8εαΙ ου χίαπιρ ο/αιιίΗοήίν, αχ αρργοργΐα(β) 












































Εηάοι-ϋβιηεηί ίο εχίεικί ιΐ, ε <: ει ·ίίβ 08ΐε ^ ν3ΐίί1 ίθΓ 
ΒρρΙίΟΝ 


Ιβ88 ίΙΐΗΠ 5 >£3Γ8 ι*1ι ε ι· ε 1.8,8 οί ίΚο €0ί1ε 


ΤΗίδ 


γ'η^™" Γ " 51 " η “ ? <* "« «XI λ» ΟΒϋβακ 

α3ηεβ ' ν,ίΐ1 ι · 8 · 8 οί 1116 ΟΟίΐο, 1)6 Βοοβρίεά 38 νβίκΐ ιιηΐιΐ. 


δΐΐαΐΐ. 


ιη 


δΐβηοίΐ:... 

βίρηαίιικβ ο{ααΐΗοηζβά οβιαΐαΐ) 

ΡΙαοε:. 

Οαίε: . 


& £α1 οκ * { α™ρ ο/αιιΐΗυήΐγ , αχ αρρηρηαίβ) 

" Ι,£Γ ' Γιικ "“ | '·>■*» ™>Μ<-Ι«1 »».Ι 1.8.9 ,,ΙΠκ- < (κ|(- ίρρ ,ί β5 


ΤΗΐ8 6Γ 3 β 6θηιρ1ί65 ννίΐΐι 1*6 Γοΐοναηΐ 


30€0Γ(ΐ3ηϋ6 ννιϋΐι 1.8.9 οί Ιΐιο Οχΐβ, 1)6 αοοερίβίΐ 3 δ νιιΐϊίΐ αηΐϊΐ 


Γ6([ΙΙίΓ6ΓΤ16Τ1Ϊ5 οί (1,6 <Τθ(ΐ€, 30(1 ΙΗ>8 ϋαΐίβαΐβ 8^11 


ιη 


δί^ηβίΐ;... 

βΐ£ηα!ιικβ ο{ααΐΗυήζβά ο/βοϊαΐ) 

Ρ1366: .... 

ϋ3ΐ6: . 


(βεαΐ ηκ χίαηψ ο/αηΐΗοήίν, αχ αρρκορήαία) 


Εη<1οΓ*6ΐη6ηί ίο οχίοικί ίΐιε ν3ϋ<ϋί> οί ίΐιε €ει·ίΐβε 3 ι ε 
1 .8.10 οί ίΐιε Οοάβ βρρΙΐβΝ 


οηίΐΐ Γ63θ1ιϊη§ ίΐιε ροΓί οί χιίΓνβ}·· ^νίΐΘΓβ 


™ 8 ° 6Γί ' Γ,03ίβ 8ΐΐ3ΐ] ’ [η βίΟΗΧίΜίεβ ννΐίΗ 1.8.10 οί ίΗ β Οοάε, Οϋ οοοορϋεΟ 38 νΛΐά υηίΐΐ. 

δϊ^ηβίΐ:. 

(ΧΐχηαΐΐίΠ' ο(αιιΐΗοήζβά οίίιοιαΐ) 
Ρ1366:. 

ΟαΙο: . 


(5βαΙ ογ χίαηιρ ο/ααΐΗυηίγ, αχ αρρκορήαίβ) 
















ΕηάθΓ*εηκηΙ ίοΓ ίΗβ 3 ( 1 ν 3 ΐιο«ιηεηί οί ΐΗε 3 ηηινεΓ*&Γ> 

Ιη αεοοτάαηοο νίΛ 1.8.12 οί Λβ Οκΐε, ώβ ηε\ν βηηΐνβτ5Ητγ ώήβ » 


ύ 3 ΐ€ ννΗεΓΟ 1 . 8.12 οί Λβ Οοιίε *ρρϋ« 


δί£ηε<1: ... 
ΡΙαοβ:. .. 

ϋίΐίο: . 


(ΞϊξηαίαΓβ ο{αηΐΗοτΐζβά οβιείαΐ) 


(5βαΙ υκ χίαητρ ο/ααίΗοήίρ. αχ αρρηρήαίε) 

Ιη ^οοοΓίΙαηοο ννίΐΗ 1.8.13 οΓίΗβ Οοάε, Λβ ηενν 3 ηηίν 6 Γ53^ .. 

5ϊ§ηεά:.*.·····■···- 

(Ξίρηαίιπ-β ο/ακίΗοήζβά ο/βείαΐ) 

ΡΙαεε:..*.*. 

Ο3ίο: . 


(5βα1 οτ χίαηιρ ο/ανίΗυΗΐρ, αχ αρρνορήαΐβ) 
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ΚΕΟΟΚΟ ΟΡ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΡΟΚ 
ΗΚίΗ-δΡΕΕϋ ΟΚΑΡΤ 8ΑΡΕΤΥ ΟΕΚΊΊΡΙΟΑΤΕ 

Τΐιίδ Κεοοκΐ δΗαΙΙ 6ε ρεππβηεηίΐγ βΟαοΙιβίΙ ίο ίΗβ 
Ηί§Η-5ρεε<1 ΟηΛ δ^ίείγ Γ'ειίιίϊεαίε 


ΚΕΟΟΚΟ ΟΡ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΡΟΚ ΟΟΜΡΕΙΑΝΟΕ \¥ΙΤΗ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟϋΕ ΟΡ 8ΑΡΕΤΥ 
ΡΟΚ ΗΙΟΗ-δΡΕΕΩ ΟΚΑΡΤ, 2000 


1 ΡβΓίίοαΙατδ οί εΐΉίΐ 

Ναηιβ οί οΓβίί. 

Μ3πιιί3θίιΐΓ6Γ'δ πιοάδΐ 3ΐκ1 Ηιιΐΐ ηιπηβεΓ 


Οϊδίίποίϊνε ηιιηιβεΓ ογ ΙβΙίεΓδ 


ΙΜΟ ηυτηβεΓ*............ 

Οαίε^οτγ: ε3.ίε§θΓν Α ραδδεη^εΓ €Γ3θ/είΐΙε§οΐ7 Β ρπδδεηρεΓ εΓ3Λ/εαι-§ο ογ&Λ 

ΟγηΚ ίγρε: αϊτ-εαδΗίοη νεΗϊεΙε, δΐιτ&εε-είϊεεί δ6ιρ. ΡγΛϋίοϊΙ, ιηοηοΐιυΐΐ, Γηυΐίϋιυΐΐ, ούιετ 

(§ϊνε (Ιείαίΐ.....*.*...*...^ 

ΝιιπΛεΓ οίραδ5εη§εΓ8 ίθΓ ννΗίεΙι εεΓίϊίϊειΙ..... 

Μϊηίηιυηϊ ηυηιβεΓ οί ρετδοηκ \νίίΗ τεςαίτεύ ςυίΐϋίΐε3ΐιοη5 ίο ορεΓ3ίε ΐΚε ταϋίο ιηδΐ3ΐΐ3ΐιοηδ. 


Ιη αοοοΓ(ΐ 3 ηεε ννίίΗ ίΗε ΙΜΟ δΗίρ ϊάεηΐίίϊεΒίίοη ηαηιίχϊΓ δεΗετηε &ϋορίβ<5 &γ ΐΗε Οτβαηιζϋΐιοη ί>γ 
Γβχοΐυΐίοη Α.600(15). 




ϋεΐείε αδ αρρΓορπίΐΐε. 
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2 Οοΐϋϋδ οΠΐΓε-δβνΐηβ ιιρρίιαηοοδ 


1 

Τοίαΐ ηυηιΒετ οί ρβΓκοηδ Γογ \νΒϊεΒ 1ίίε-δ&νϊη§ αρρίϊαηεεδ ατε ρι-ονκίείΐ 

... · 

2 

Τοίαΐ ηιιτηΒεί' οί ΙίίβΒοαΙδ 

... 

2.1 

Τοίτιΐ ηυιηΒεΓ οί ρετδοηδ αεεοηιιηοί&ίείΐ Βγ ιΗετη 


2.2 

Ν οιτιΒογ οί ραΓίίπΙΙγ εηεΙθδε<3 ΙίίβΒθ3ίδ οοηιρίγίη^ ννίΐΐι δεείίοη 4.5 οί (Ηε 



1-8Α Οχίε 

.... 

2.3 

ΝιητιΒογ οί ίοΐ3ϋν εηεΐοδείΐ 1ϊίεΒθ3ΐ8 εοηιρ1γίη§ \νΐΐΒ δεείίοηκ 4.6 αη<1 4.7 οί 



ΓΒε ί$Α €θ(1έ 


2.4 

ΟιΗογ ΙίίεΒοαΙδ 


2.4.1 

ΝιιιηΒεΓ 


2.4.2 

Τγρε 


3 

ΝιπηΒεΓ οί τεδοαε Βοβ(5 

. 4 ., . . 

3.1 

ΝυπιΒετ οί τεδειιε Βθ3<$ ννΤιϊοΙι ηγο ιηε!ικ1ε<1 ίη (Γιε ίοίαΐ ΒίεΒοαΙδ δΗοννη 



αΒονε 


4 

Ιλ&πιΛβ εοιηρ]γίη@ \νίΐΗ δεείίοηδ 4.1 Ιο 4.3 οί ίΗε Β8Α Οχίε Γογ ννΗϊοΗ 



δΐιίΙαΒΙε ιπεπηδ οί Ιηιιηεΐιίη^ 3τε ρΓονίιΙεά 


4.1 

ΝυπιΒεΓ οί ΙίίεΓβίΙδ 


4.2 

ΝιιιηΒεΓ οί ρεΓδοηδ 3εεοιηιτιθίΐ3ΐε<1 Βγ γΗογώ 


5 

Ορεη τενεΓδίΒΙε ΙίίεκιΩδ (Ληηεχ 11 οί ύΒε €ο<1ε) 


5.1 

ΝιιιηΒεΓ οί ΙίίεΓαίΙδ 


5.2 

ΝιιγπΒογ οί ρεΓδοηδ Ηοεοηιιηοίΐβίείΐ Βγ ΐΗειτι 
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6 

Νιιηι&βΓ οί Μ3.πη€ Εναειίίΐΐϊοη δγϋίειη (ΜΕ8) 


6.1 

ΝΐΙΙΤίβεΓ οί Ρ6Γ80Π8 86Γν<ί(3 Οιειτι 

. 

7 

ΝιιηιβεΓ οί Ηίεβυογδ 

. 

8 

ΝιιηιΡο' οί Ιιίηαείίεΐδ 


8.1 

ΝιιτηΡβΓ δίπΐϋβίε ίοΓ 3<1ιι1ΐ5 


8.2 

ΝιιτπΡεΓ δίπίαβίε ίοΓ εΗιΙάτεη 


9 

ΙιηΐΐΐβΓδίοη δΐιίίδ 


9.1 

ΤοΙαΙ ηυηηΟεΓ 


9.2 

ΝιχηιΒεΓ οί δΐιίίδ οοιηρ]γίη§ \νΐί1ι ώε ΓεςοίτεηιεηΙδ ίοΓ Ιίίεϊ&εΐίεΐδ 

. 

10 

ΝιιτηΡεΓ οί οηίί-βχροδίίΓε κυϊίδ 

. 

10.1 

Τοΐ3ΐ ηιιπΑεΓ 


10.2 

ΝιππΡβΓ οί δίπΐδ οοτηρίγίη^ ννιΐΗ (Ηε ΓεςιπτβιηβηΙδ ίοΓ Ηίβ]3εΙ<εΙχ 

. 

11 

Κίκΐίο ίηδίϋΙΙχΡοηδ ιΐδε<1 ίη 1ϊίε-δανίη§ αρρίίαπεβδ 

. 

11.1 

ΝιιηιΕεΓ οί Γ3ίΐ3Γ ΙταηδροικΙεΓδ 


11.2 

ΝιιπιβεΓ οί 1\νο-\ναγ ΥΗΡ Γ3(ϋοίε1ερΗοηε 3ρρ&Γ3ίυ» 

.*. 
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3 Οε&ϊΐδ οί ηανί§3ΐίοηα1δγκίεΐΏδ &η<1 εςυίρηαεηί 


1.1 

Μ&^ηείϊε εοηιραδδ 


1.2 

ΤΓ3η5πιίΙίίη§ Ηείκΐιη^ (Ιενϊεε (ΤΗΕ>) 


1.3 

Ογτο-εοηιραδδ 


2 

δρεεΟ 3 γκ 1 Οίδϋιηεε ηΐ63δΐΐΓίη§ άενίεε 


3 

ΕοΗο-δουτκϋηβ άενίεε 


4.1 

9 ΟΗζ Γ34&1Γ 


4.2 

δεεοηΟ κκΗγ (3 ΟΗζ/9 ΟΗζ*) 


4.3 

ΑιιίοιηαΙιε γηΟογ ρ1οίϋη§ αίιΐ (ΑΚΡΑ)/Ααίοητΐ3ΐίε 1ταε1αη§ διά 
(ΑΤΑ)* 


5 

Κεεείνετ ίοΓ βίοβαί ηανί^αϋοη δαίεΐΐίΐε κγδίετη/ ΤειτεδΙχίαΙ 
ικινίβΗίίοη 8γ8ΐεηΥ ΟίΗεΓ ιηεαηδ οί ροκίΰοη βχίη§*’** 


6.1 

ίΟιίε οί (ιιτη ϊτκΙίε&ΙοΓ 

. 

6.2 

Κ,ικΜεΓ 3η§1ε ίη<ϋε&ίο]70ίτεε1ίοη οί δ1εεηη§ ίΐιηΐδΐ ίηεϋεαΐΟΓ* 


7.1 

ΝαυΙίε&Ι εΗαιΙδ/ΕΙεείϊοπιε Οιαιΐ ϋίδρΙαγ αηά ΙηίοητίΗίίοη δγδίεηι 
(ΕΟϋΙδ)* 

. 

7.2 

ΒαοΕ-ιχρ 3ΐΤ3η§εηηεηΐ8 ίοΓ ΕΟϋΙδ 


7.3 

7.4 

Ν&ιι6ε&1 ριιβϋοΗίίοηδ 

Βαείοιχρ 3τπιη£εηιεηΐ ίοΓ η&υίϊεαΐ ρι&Ηε&Ιΐοηκ 


8 

δεατεΐι 1ί§1ιί 


9 

Ι)3γ1ί§Ηΐ 5Ϊ§η3ΐ1ΐηβ Ιοηιρ 


10 

ΝΪ§Ηί νίδίοη ε^υίριηεηί 


11 

Μεαηδ Ιο δ!ιο\ν Ιΐιε ιηο<1ε οί ίΗε ρΓορυΙδίοη δγδίεηΐδ 


12 

ΑιιΙοηΐΗίϊε δίβεπη^ βϊοΙ (Αυίοηΐ3ίιε ρίΐοί) 


13 

Κα<ΐ3Γ ΓείΙεείΟΓ/' ΟΐΙιεΓ ιηεπηδ* ** 


14 

δαιιηεΐ ΓεεερΙϊοη δγδίεηι 


15 

Αυϊοιηαίιε ΐάεηΐίίίεαΐίοη δγδίεηι (Αϊδ) 


16 

Υογα§ε άαίζι ΓβεοιχΙεΓ (ΥΌΚ.) 



* 


* * 


ϋοΐοίο 38 3ρρΓθρΓ13ΐε 

Ιη 0386 οΡ'οΙΗογ ηιεπηχ” ΐΗογ ϊΗϋΙΙ Βο 8ρ6θίΠβ(1 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4049 


4 Οε&ϊΐδ οί Γίκΐίο Γαοίΐϊΐϊβδ 


Ιίειη 

Αεΐιιαΐ 

ρΓονϊδΐοη 

1 

ΡηπίΗΓγ δγδίβηηδ 


1.1 

νΗΡ ηκϋο ίηδΓ3ΐΐ3ΐίοη: 


1.1.1 

050 εηοοάεΓ 


1.1.2 

050 λν^ΐοΐι ΓβΟβίνβΓ 


1.1.3 

ΚίκϋοΙβΙερΗοηγ 


1.2 

ΜΡ Γ3<1ΐΰ ϊπδΐίΐΐΐ&ΐίοη: 


1.2.1 

050 εηεοεΙεΓ 


1.2.2 

050 ννιΙοΗ ΓβοβϊνβΓ 


1.2.3 

ΚΜίοΙεΙβρΗοηγ 


1.3 

ΜΡ/ΗΡ Γ3<ϋο ίηδίίΐΐΐαηοη: 


1.3.1 

050 είκοσι - 


1.3.2 

050 νναίοΐι ΓβεεινεΓ 


1.3.3 

ΚπάιοίεΙερΗοηγ 


1.3.4 

ΟΪΓβοΙ-ριίηίϊη§ ΓίκΙιοΐεΙερπφΗν 


1.4 

Ιηιτΐ3Γ53ΐ: δΗίρ 63τΐΚ δίβίίοη 


2 

δεοοηί&Γγ Γη03η§ οΓ 3ΐβΓίίη§ 


3 

ΡαοίΙιΐίεδ Γογ τοοβρίίοη οΓΐϊΐϋηΐίηιε δ»Γείγ ϊηΓοπη&Ιϊοη 


3.1 

ΝΛνΤΕΧ ΓοοεϊνοΓ 

. 

3.2 

ΕΓίΟ ΓοοϋϊνεΓ 


3.3 

ΗΡ (1ίΓθοΙ-ρπηίϊη§ Γα<1ίοΐε1ε£ΠΐρΗ ΓοοβϊνβΓ 


4 

δαίεΐΐϊίε ΕΡΙΚΒ 


4.1 

0Ο5ΡΑ5-5ΑΚ5ΑΤ 

··**·. 

4.2 

ΙηιηαΓδαί 


5 

νΗΡ ΕΡΙΚΒ 


6 

δΐιίρ'δ Γ&(ΐ3Γ ίταηδροη<1εΓ 

. 
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5 Μεΐΐιοοίδ ιΐ56(1 Ιο επδΐίΓε ^ναίΙ^ΜΙϊΐγ οί Γ3<ϋθ ίβείΐίίίβδ 
(ρ3Γ3^Γ3ρ1ΐ5 14.15.6, 14.15.7 αη<1 14.15.8 οίΐΗεΟοοΙε) 

5.1 Ουρ1ϊθ3ΐϊοη οί εςυ ί ριηεηί. 

5.2 8ΗθΓε-ί>35ε(1 ιηαίηΙεηΗηοε... 

5.3 Α1-§εα ΓηαϊηΙεηαηοε 03ραΙ>ι1ϊίγ .. 

ΤΗΙ8 18 ΤΟ ΓΕΚΤ1ΡΥ ΙΗ31 ίΐιϊδ Κεεοιχΐ Ϊ5 εοιτεεΐ ίη 3.11 ΓβδρεεΙδ 

Ιδ5116(1 31 ...... 

(ΡΙαοα ο/ΐχχιιβ ο/Ί!κ> ΚβεοΓά) 


(ΰαίβ ο/Ϊ8$«β) 


(Ξί^ηαίαη’ ο/άιιίν ααίΗοΓΪζαά ο/βο ία I 
ϊχχΗΪη§ /Ιη· ΚβοοηΙ) 


(5οαΙ ον χίατηρ ο/ ίίιβ ίχχιιίηβ αιιίΗοήΙγ, αχ αρρΓορήαίο) 
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ΑΝΝΕΧ2 

ΡΌΚΜ ΟΕ ΡΕΚΜΙΤ ΤΟ ΟΡΕΚΑΤΕ ΗΙΟΗ-3ΡΕΕΟ ΟΚΑΡΤ 
ΡΕΚΜΙΤ ΤΟ ΟΡΕΚΑΤΕ Η10Η-3ΡΕΕΓ» ΟΚΑΡΤ 

Ιδδΐΐ€<1 ιιτκΙεΓ ΐΐιβ ρΓονίδίοηδ οί ΐΗε 

ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ €ΟΌΕ ΟΡ 5ΑΡΕΤΥ ΡΟΚ ΗΙΟΗ-δΡΕΕΏ <7ΚΑΡΤ, 2000 

(Γβδοίιιΐίοη Μ5Γ.97(73)) 

1 Ν&τηε οί 0Γ3ίΙ... 

2 Μαηιι&οΙιΐΓβΓ'δ Γηοόεΐ αη<1 ΗιιΙΙ ηιιπύ>0Γ...... 

3 Οϊδίϊηςίϊνε ηιιηιΕεΓ ογ ΙεΟοΓδ. 

4 ΙΜΟ ηιιπιβει·*. 

5 ΡοΓίοίΓε^ίδΐΓ^.... 

6 €&Ιε§οΐ7 οί ογηΛ 

7 Ν31Ώ6 οί ΟρβΓΗΐΟΓ 

8 ΑΓ63δ ογ Γοιιίε» οί ορεΓ3ΐϊοη 


9 Β»δο ροΓϋ(δ). 

10 Μβχίηιυΐϊΐ (ΙίδΙαηοε ίτοπι ρΐ30β οί τοίυ^ε... 

11 ΝιππΟβΓ οί: 

. 1 ραδδ6Π£6Γχ ΓΠ3χίηιυιτι ρεπηι0ε<1..... 

.2 πΐϊπηίηβ δοαίε Γεςιιϊτείί...— 

Ιη ΣΐοοοΓίΙίΐηοε ννίΐϊι ίΗε ΙΜΟ δΗίρ κΙεηΐιίΊεηίιοη ηυηιββΓ χοΐιεπιε, αιίορίειΐ ίν ιΐιο ΟΓ^ΗπίζαΙίοη βγ τοχοΐιιΐίοπ 
Α.600(15). 

Οοΐοίε 3$ αρρΓορπηίο. 


€3ΐΟ£ΟΓγ Α ρβδδβίΙββΓ ΟΓ3ίί/θ3ΐε§ΟΙ7 Β ρ38δεη£6Γ 

ΟΓ3ίί/θ3Γ^Ο ΟΓαίΐ” 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12 \νοΓ8( ϊηΐ€ηί1β(1 οοηί1ϊΐϊοη8 


13 ΟΐΗεΓ ορβΓδΙϊοη»! Γΰδίποΐϊοηδ 


ΤΗίδ ρειτηή οοηίϊιτη» ί1ΐ3ΐ Ιίιο 86Γνϊοβ Γηβηίίοηβίΐ αΕονε 1ΐ35 Βεεη Γοιιικί (ο 5ε ϊη αοεοιιίβηεε ννϊίΐι ϋιβ 
ββηεΓΗΐ Γεςΐ!ΪΓεηιεη{8 οί 1.2.2 Ιο 1.2.7 οί ΐΗε Οοίΐο. 

ΤΗΙ5 ΡΕΚΜΙΤ ίδ Ϊ55ΐιο<1 ιιτκΙβΓ Ιΐιε 3υί1ιοπΙγ οί ΐΗε ΟονεΓηπιεπΙ οί.. 


ΤΗ18 ΡΕΚΜίΤ ί» ν3ΐϊ(1 αηίϊΐ..... 

8\Λ]εεί ίο ίΗε Ηί^ΐι-δρεειί ίταίί δαίοΐγ Οειΐϊίίοαίβ Γ6ηΐ3ϊηίη§ υβΙκ! 


Ιδδΐιεά αί..... 

(ΡΙααβ ο/ϊχχιιβ ο/ρβηηϋ) 


(Ώαίβ ο/ 'ιααιιβ) 


(Ξί§ηαΙιΐΓε ο/άιιΐγ αηίΗοτΐζβά οβιείαί 
ΐ5αηΐηξ ίΐιβ ρζηηϋ) 


(3831 ΟΓ 5ί3!ΐΐρ οί Ιΐΐ6 ίδδΐΐίη^ ΗΟΐίΐΟΠίγ, 38 3ρρΓθρΠ3ίθ) 
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ΑΝΝΕΧ3 

ϋδΕ ΟΡ ΡΚΟΒΑΒΙΕΙΤΥ ΕΟΝΕΚΡΤ 


1 ΟοπογηΙ 

1 1 Α5δοΙ\ιίο δπίοίγ οαηηοΐ 5ο 3θ5ίβνε(1 ίη 3 ηγ 5υιη3η ηοίίνίίγ. Ν3Πΐτ3ΐ1γ, Αΐδ ίζα δ1ΐ3ΐ1 5ε 1&1«η 
ΐηΐο 3θοοαηί ίη <1ονο1ορίη 8 δϋίβίγ ΓεφτΪΓειηεηΙδ, χνϋίοΗ τηο3Πδ ίΗ3ί ΓοςιιίΓοηιοηΙδ δΗπΙΙ ηοί ηηρίγ 15* 
83&ΙΥ <5 35δθ1υΙβ. Ιη ΐ5ο 0380 οί (Γ3<1ίΐιοη3! 0Γ3ίΐ, ίί Ηίΐδ ίΓοςαοηίΙγ 5βοη ροδδίΜο Ιο δρεοιίγ οβτίΗΐη 
38Ρ0018 οί όεδίεη ογ οοηδίηιοίιοη ίη δοτηβ 5εί3ΐ1, ίη 3 χναγ χν5ιο5 χν38 οοηδίδίοηί ννιΐίι δοηιο Ιονεί οί 
ΓΪ 3 Ις ννΗίοΗ 53<ί ΟνοΓ 15ο Υ63Γ8 5εεη ϊηίηϊίϊνοΐγ αοοορίεά χνϊίΐιοαΐ ίΐ3νιη§ Ιο 5ο (Ιβίϊηοά. 

1.2 Ρογ ΗκΛ-δροοίΙ οπώ, Ηοννονβτ, ίί χνουΐιΐ οίίοη 5ο ίοο Γβδίτίοίίνβ ίο ίηοίικίε οη^ίηοοηπ^ 
δρεαίϊθ3ΐίοηδ ίηίο ΐ5β Οκίο. ΡοφίίΓβΐΏοηίδ ΛοΓοίοΓΟ ηεοά (ο 5ο χνήΚεη (\ν5βΓ0 Ιΐιΐδ φΐκήιοη απδβδ) 
ίη ί5ο δοηβο οί " .. ί5β Αώηϊηίδίταϋίοη δΗδΙΙ 5ο 83ΐΐδίΐθ(1 οη ί5ο 53δΐδ οί ίοδίδ, ιηνοδίι§35οηδ αηά ρ3ν 
οχροηοηοο Ο* Οιο ρΓθ5 3 5ι1ίΙγ οί - ίδ (3θοερί351γ Ιοχν)”. δίηοο (ϋίϊΟΓοηί ηηθοδ^ΐο ονοηίδ πΐ3γ 5ο 
γοη3π1ο( 1 3δ Ηανιηβ ώίΐοΓοηί §βηοηιΙ οπίβΓδ οί 3θθορί351ε Ρ Γθ535>1ιίγ (ό-8· ΐ^ροΓΕίγ ιτηραιηηοηί ο 
ρΓορηΙδϊοη 38 οοηι Ρ 3το<1 χνϊΐΚ 3η αηοοηΙτο1!35Ιο Ιϊγο), ίί ίδ οοηνοηιοηί ίο οη 3 δοποδ οί 

.ΙαηΜζβό ,χρκκ,ο^ »ΜοΙ> οαη 6= „ 8 β<1 ·ο οοηνβγ Λβ Κ 1*= ·°«Ρ**»· Ρ “““ ' 
ίηοΛηΒ. ί.ο. ιο ρβΓίοπο 8 ςιΐΒΐίΐΒΐίνο ΓίοΡαηρ ρι·οο«5. Α νοοηΜϊΐγ ίί ^ίη Μον 
ίηίοηάοά ίο οηδίιτο οοηδίδίοηογ 5οί%νοοη ναηοαδ ΓοςιιΪΓβπιεηΙδ, χ^5ογο η ίδ ηοοοδδ3Γγ ίο άοδοηΡο ίίιε 

Ιονο! οί ήδΡ χνΙιιοΚ δΗ3ΐ! ηοί 5ο εχοοο^οά. 


2 Τ0ΓΠΙ8 3δδοοΪ3ΐβί1 ννίίΐι ρΓθ535Πϊίϊεδ 

ΠιίΓοΓεη! ιοΛμΜο ονοΜ* ™γ Λανο ΛΗοκηι οπ)ογ 8 οί ροοοριΛΙο Ρ Γ0»1Λγ. 1η οοηηβοιίοη »1Λ 
Λίδ, ίί ίδ οοηνοηιοηί ίο α^ιοο οη δίΗπάαπΙίζβίΙ εχρΓΟδδίοηδ ίο 5ο ηδβά ίο οοηνογ ί5ε ΓοΐΒίινοΙγ 
3θοερί351ε ρΓθ535ίΗ5ε3 οί νατίουδ οοοηιτεηοβδ, ί.ο. ίο ρβΓίοπη 3 ηιΐ3ΐιί3ίινο Γ3η1αη£ ρΓοοεδδ. 


2.1 Οοουττεηοοδ 

2.1.1 "Οοοοιτεηοο" ίδ 3 οοηϋιίίοη ίηνο1νίη§ 3 ροίεηίίβΐ 1ο\νεπη§ οί ί5ο Ιονεί οί δβίοίγ. 

2.1.2 'ΤηιΙογο" ίδ 3 η οοουιτοηοο ίη \νΗϊο5 3 ραΠ, ογ ρ3Πδ, οί Λβ ογ3 Λ ί3ΐ1 ογ πιαίίυηοΐίοη, β.§. 
ηιη 3 \ν 3 γ. Α ίαίΐατο ίηοίικίββ: 

.1 α δίηβίο ί3Ϊ!ιΐΓβ; 

.2 ίηάορβη<3εηί ί^ίΐατεδ ίη οοπι5ϊη3ΐίση χνίί5ίη 3 δγβίοιη; 

.3 ιηάερβηάοηί ί 3 ί 1 ιιτοδ ίη οοιη5ίηαΰοηδ ίηνο1νίη§ ιώογο ΙΗβπ οηβ δγδίεηι, ίΒΐάη^ ιηίο 
αοοοιιηί: 

3.1 3ηγ υηάοίοοίοίΐ ίηίΐιιτβ Ιΐΐ3ί ίδ 3ΐΓβ3(ίγ ρΓΟδβηί, 
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.3.2 δΐιοΗ ΛιτίΒετ &ΐ1ατβ8* 3δ \νου2(1 Βε κβ^οηαΜγ εχρεοίεά ίο ΙοΙΙονν ίΗε Γαιΐιιτβ υπάετ 

οοη5Ϊ<ΐ6Γ3ίίοη; 3ηιί 

.4 οοηιηιοη οααδο ίβί] ιιγ<? (ίαϋιιτε οί ιπογθ ίΗαη οηε οοηιροηεηί ογ δγδίεηι ϋυε ίο ίΗε δβπιε 
03ΐΐδε). 

2.1.3 'Ένβηί" ϊδ αη οοοιπτεηοβ \νΗϊοΗ Ηίΐ$ ίίδ οπ§ίη οοίδίάε ίΗε οπίΗ (ε. 8 . ννανεδ). 

2.1.4 "Εγγογ" ίδ 3η οοοιπτεηοε 3Πδΐη 8 38 α πααΐΐ οί ίηοοπβοί 3 είϊοη Ηγ ίΗε ορετ 3 ίίη 8 αενν ογ 

ιηαιηίεηαηοε ρβΓδοηηεΙ. 6 


2.2 ΡτοΒαΒίΒίγ οίοοουιτεηοεδ 

2* 2 ; 1 " ΡΓε ^ εη1 " 18 οηο >5 ^1γ ΙΟ οοαιτ οΛεη <1υηη 8 ίΗε ορεΓ3ίίοη 3 ί ϋ& οί α ρ 3Γ ίίουΐ 3 Γ 


2.2.2 "Κε 3 δοη 3 Β1γ ρΓοΒηΒΙε" » οηε χνΗΐοΗ ίδ ιιηΗΗεΙγ ίο οεαιτ οίϊεη Βυί \νΗίοΗ ηιαγ οεοατ δενεταΙ 
Ιιηίεδ αοηη 8 ίΗε Ιο&Ι ορεταίιοηαΐ Ιίίε οία ρατίίοιι^Γ εηιΗ. 


2.2.3 ' Κεευιτεηί" ίδ 3 ίεπη ειηΒΓ3αη 8 ίΚε ίοίβΐ πιη 8 ε οί ίτεςυεηί 3 η<ί Γε3δοπ3Β1γ ρΓο^ΗΙε. 

2.2.4 "Κεηιοίε" ίδ οηε ιϋπάΗ ίδ αηΙιΕεΙγ ίο οεευτ ίο ενειγ ε Γ3 ίί Βυί ,η 3 γ οεειχτ ίο 3 ίενν εη,Λ οί 3 
ίγρε ονβΓ ίΗε ίοί3ΐ ορεπαίιοηβΐ ίιΓε οί 3 ουπιΒετ οί ετ 3 ίΙ οί Πιε δβιηε ίγρε. 


2.2.5 "Εχίτεηιείγ Γβηιοίε" ίδ οηε \νΗίεΗ ίδ αηΐ&εΐγ ίο οοαιτ \νΗεη οοπδΐάεπη 8 ίΗε Ιοίβΐ ορετπίίοηαΐ 
ιίε οί 3 ηυιτιΒετ οί οταίΐ οί ίΐιε ίγρε, Βιιί ηενειίίιείβδδ δΗβΙΙ Βε οοηδΐάετεί! 35 Βείη 8 ροδδίΒΙε. 

2.2.6 'ΈχίτετηεΙγ ϋηρΓοΒαΒΙε" ίδ οηε χνΗίεΗ ίδ δο εχίτεηιείγ τειοοίε ίΗ 3 ί ίί δΗβίΙ ηοί Βε οοηδίάετειΐ 3δ 
ροδδίοίε ίο οεοιιτ. 


2.3 Είίεοίδ 


2.3.1 "Είίεεϊ" ίδ 3 δίϊϋ3ΐίοη αηδίη 8 3δ 3 τεδίχΐί οί 3 η οοευιτεηοε. 


Ι: 3 : 2 . _ ! ί ? 0ί ', ,5 , &Ω 6ί&ε1 ' νΗίεΗ 3Γί8 ° βΌη1 3 ί3 ' 1ϋΓ6 ’ 3η ΟΓ 3Π 6ΓΤΟΓ, 38 άβΟοβά 

ΠΊ 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, ννΗιεΗ εαη 5ε τε3<3ι1γ οοηιρεηδ3ίείί ίοτ Βγ (Ηε ορεΓ 3 ίϊη 8 ειενν. ίί τηθγ ίηνοίνε: 

.1 3 δηΐ3ΐ1 ιηοτεαδε ίη ίΒε ορεΓ3ίίοη 3 Ι (ίαΐίεκ οί ίΗε ετενν ογ ίη (Βείτ (ϋίϊίαχίΐγ ίη 

ρετίοιτηίη 8 ϋιείτ άυίίεδ; ογ 

.2 α ηΐΰ(1εΓ3ίε <3ε§τα(ΐ3ίίοη ίη ΗαηίΙΠηο εΗαταείεπδίίοδ; ογ 
.3 δ1ί§1ιί ιηο<1ιίϊε3ίίοη οί ΙΗε ρεηηίδδίΒΙε ορεΓ 3 ίίη 8 εοηϋίΐίοηδ. 


Ιη 3δ50δ5ίη 8 ίΗβ ίυΠΗβΓ Γ 3 ίΙιΐΓ β5 ννΗίβΗ ίοΙΙοχν, βοβουηΙ δΗηϋ Ηβ 
οοηϋίποπδ ίοτ ίΐβΓΓίδ ίΗϊί Η«νβ ηοί ιιρ ίο ιΗοί Ιϊηιβ ΙίίϋβίΙ. 


ί3ΐ(βη οί αην Γβδαΐΐίη® ηιονβ δβνβΓβ ορβΓ3ίίη§ 
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2.3.3 "Μ&ι'ογ είϊεεΓ ϊ§ 3η οΓΓεςί \νΠίεΗ ρπκΐυεβδ: 

■ 1 ά 8ΐ§ηϊβο3ηί ίποτεβδε ίη Αε ορεΓαίίσηαΙ Λιίΐβδ οί Αε εΓενν' ογ ίη Αείτ Αίϊίειιΐϋγ ίη 
ρβΓίοπηΐη§ ΑεΑ άυίϊεδ ννίιϊεΗ Βγ ίβείί βΐιαϋ ηοί Βε ουίδκΐε Αε εβραΒΑίγ οί α 
εοηψείεηί εΓβχν ρτονίώ*! Ααί αηοβιβτ ηια,ΟΓ είίεεί άχ* ηοί οοοιχγ &ι Αε δαηιβ ΐίηιβ; ογ 

-2 8ΐ§ηϋϊο3η( <ϊε§Γ3<ία1ΐοη ϊη Ηαη(Αη§ εΗαταείεπδίίεδ; ογ 

.3 δΐ£ηιίιοαηΙ πκχΜαιϋοη οί Αε ρεηηίδδΑΙε ορεΓαίίη** εοηΑίίοηδ, ΒυΙ \νϊ11 ηοί Γβιηονε 
1 " ε €3 Ρ 3 βίΙίίγ Ιο εοηιρίείε ά δαίε ]οιιτηεγ ν/ιΑουί (ΙετηβηΑηβ πιογο Ααη ηοπτοί δΐίίΐί 
οη Αε ρβιΐ οί Αε ορεΓαίίη§ 0 Γε\ν. 

2.3.4 "Η3Ζ3Γ(1ου8 είίεεί" ίδ αη είίεεί ννΗίεΗ ρΓοΑιεεδ: 


-1 α ώιη^εΓοιίδ ιηοΓε35ε ϊη Αε ορετβίίοηαΐ <3υίΐ68 οί Αε 0Γε\ν ογ ίη Αοϊγ Αίϊϊειιΐίγ ίη 
ρεΓίοπηιη§ ΑείΓ ΑΑεδ οί δίκΑ ηιβ^ηίΛκΙε Ααί Αεγ εαηηοί ΓβαδοηίΑΙγ Βε εχρεείεά ίο 
εορε ^λίΑ Αετη 3η(ί ννιΙΙ ρίοΒαΒΙγ ιε^υίτε οιιΐδίίΐε αδδΐδίαηεε; ογ 

.2 ίΐ3η§βΓοιΐ5 <1ε^Γ3(ΐ3ίίοη οίΗβηΑιηε εΗηταείεηδίίεδ; ογ 

.3 Αιη^εΓουδ (ΙεβΓαάαίίοη οί Αε δίτεη§Α οί Αε επιΛ; ογ 

.4 Γη3τ§ίη3ΐ εοηΑΐίοηδ ίορ ογ ίη]ιιτγ ίο, οεειιρβηίδ; ογ 

.5 3η εδδεηίία! ηεετί ίοτ οιιίδί<1ε τεδειιε ορεΓαίίοηδ. 

2.3.5 "ΟαΙαδίτορΗίε είίεεί" ίδ αη είίεεί ννΗίεΗ τεδυΐίδ ίη ίΙιε Ιοδδ οί Αε εΓαίϊ ηπΑογ ϊη ίαίαΐϊίίεδ. 


2.4 δαίείγ ΙενεΙ 

"δαίείγ ΙενεΓ ίδ 3 ηιηηεπεαΐ ναΐιιε εΗατβείεηζίη^ Αε τεΙαίίοηδΗίρ Βείννεεη ε Γί ιίί ρεΓίοιτηοηοε 
ΓερΓεβεηΐε(5 αδ Ηοπζοηίαΐ δΐη^ΐε-αηιρίιίικίε αεεε]εΓ3ίίοη (§) αη<1 Αε δενεήίγ οί αεεείεταίίοη-ΐοαίΐ 
είίεεί» οη 5ίαη(ίιη§ 3η<ί δίΐΐίη” Ηιιιηαηδ. 

ΤΗε 3αίεϊγ Ιενεΐδ αηε) Αε εοιτεδροηΑη§ δενεπίγ οί είίεείδ οη ρ 3 δδεη§ 6 Γ 8 3η<1 δαίείγ επίετία ίοΓ 0 Γ 3 ίϊ 
ρετίοηηαηεε δΗαΙΙ Βε αβ άείίηείΐ Α ίαΒΙε 1. 


3 Νυηιεηεηΐ ναΐυεδ 

\νΐιεΓε ηυηιεήεαΐ ρπΑαΒΑίίεδ ατε υδεά ίη αδδεδδίη^ εοηιρίίαηοε ννίΑ ΓεφίΪΓεηιεηϊδ ιΐδίη£ Αε ίεπηδ 
8 ΐηηΐ 3 Γ ίο Αοδε §ινεη αΒονε, Αε ίο11ο\νίη 8 αρρΓοχίτηβίε ναΐυεδ ιηαγ Βε ιΐδείΐ 3 δ §υκ1εϋηε8 ίο αδδϊδί ϊη 
ρΓονκϋη^ α εοηπηοη ροίηί οί ΓείεΓεηοε. ΤΗε ρΓοΒαΒίΙίίίεδ εμοίεεί δΗαΙΙ Βε οη αη ΗοιιτΙγ ογ 
ρεΓ-ϊοιιτηεγ Βαδίδ, (1ερεηΑη§ οη \νΗίεΗ ίδ ιπογο βρρΓορηαίε ίο Αε αδδεβδίηεηί ίη ςυεδίίοη. 
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ΡΓεφίεηί 

-3 

Μογο ΙΗηπ 10" 

ΚεαδοπίΛΙγ ριχΛαΡΙε 

ΙΟ" 3 ιο 10" 5 

Κεηιοίε 

ΙΟ" 5 ίο 10" 7 

ΕχίΓεηιεΙγ ΓθΓηοίε 

ΙΟ" 7 ίο ΙΟ" 9 

Εχίτεττιείγ ιτηρΓοβαβΙε 

νΛιιΙχΐ ηο &ρρΓθχΐπΐ3ΐ6 ηιιπιεηο3ΐ ρΓοΙχΛίϋίγ ίδ £ίνεη ίοΓ ΐΗΐδ, ίΗε 
ββΐίΓεδ υχεΟ χΗδΙΙ Εε 5ΐώχί3ηίΐ3ΐ1γ Ιεδδ ίΐιαη 10" 


Νοίε: ΟίίΤεΓβηΐ οεευιτεηεεχ ηιαγ 1ι»νε ώίϊεΓεηί αχβρϋΜβ ρΓοΙχώΐΜεδ, «χσπίΐηβ Ιο 0κ δβνβπΐγ οί 
Λθϊγ εοηχεςιιβηεεδ (χεε ί;Λ1ε 2). 




(.’ΚΓΓΕΚΙΑ ΝΟΤ ΤΟ ΒΕ ΕΧΟΕΕΟΕϋ 



ΓΠ/ί> 
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ΛΝΝΕΧ4 

ΡΚΟΟΕϋΙΙΚΕδ ΡΟΚ ΡΑΙΕΙΓΚΕ ΜΟΩΕ ΑΝΟ ΕΡΡΕΟΤδ ΑΧΑΕΥδΙδ 


1 ΙηΐτοίΙιιεΙϊοιι 

1.1 1η ίΗε 03δε (1 ίταείίΐίοηαΐ επαίΐ, ϊι 1)35 Ηεεη ροδδίΗΙε ίο δρεείίγ εετίηιη αβρεοίδ οί <1ε5ί§η ογ 
εοηδίηιείίοη ϊη δοηιε Ιενεί οί (Ιείβίΐ, ίη 3 νν3γ ννΗίεΗ \Υ3δ οοηδίδίεηί ννίίΗ δοηχε Ιενεί οί ηβΐί ννΗίεΗ 
ίΐ3ά ονβΓ ΙΗε γε&Γ5 Ηεεη ίηίυίίίνεΐγ αεεερίείΐ ννίΐΗοιιί Ηβνΐη^ ίο Ηε (Ιβίίηειί. 

1.2 \νίίΗ ίΗε (Ιενείορχηεηί οί ΐ3τ§ε Ηϊ^Η-δρεείΙ οήΛ, (Ηίδ ΓεςιχΪΓεϋ εχρετίεηεβ Η 35 ηοί Ηεεη ννκίεΐγ 
3ν3ί1αΗ1ε. ΗοννενεΓ, \νίί!ι ίΗε ηονν Ηγο 3<1 αεεερί&ηεε οί ίΗε ρΓοΗαΗϊΙϊδίϊε 3 ρρπ> 3 εΗ ίο 53 ίείγ 
35868δΐηβηΙδ νν’ϊίίιίη ίικίιΐδίτγ 35 3 ννΗοΙε, ϊί ίδ ρΓοροδεό ίΗηί 3η 3 Π 3 ΐγδίδ οί ίίΐίΙιίΓε ρεΓίοπτ) 3 ηεε ηΐ 3 γ 
Ηε ιχδβίΐ ίο Ηδδίδί ίη ίΐιε 35δε88Γηεηί οί ΙΗε δβίείγ οί ορεΓ 3 ίίοη οί ΗίβΗ-δρεεά 0 Γ 3 ίί 

1.3 Α ρΓ3είίε3ΐ, Γε3ΐίδίίε 3ηά νΐοευηιεηίεά ΒδβεδδΓηεηί οί ίΗε ίηίΐιιιε εΗηΐΉείεπδίίεδ οί ίΗε 0 Γ 3 ή 3η<1 
ϊίδ εοιηροηβηί δγδίεηΐδ δΗ 3 Π Ηε υπ<3ετία1<εη ννίίΗ (Ηε 30η οί <3είιηίη§ 3η<1 8ίικ1γίη§ ίΗβ ίηιροΓίηηΐ 
ίαϊίιχτε εοη<3ϊίίοη8 ΐΗηί οιβγ εχϊδί. 

1.4 ΤΗίδ βηηεχ όοδεηΗεδ 3 ίπΠατε ιηο<1ε 3η<1 είίεείδ 3η3ΐγδϊδ (ΡΜΕΑ) ηηχΐ ^ίνεδ §ιχίίΐ 3 ηεε 38 ίο 
Ηονν ίί πιαγ Ηβ 3ρρ1ίε<3 Ηγ: 

. 1 εχρΐ 3 ϊηϊη§ Ηαδίε ριΐηείρίεδ; 

.2 ρΓονί<3ίη§ ίΗε ρΓοεε(1υΓ3ΐ δίερδ ηεεεδδατγ ίο ρεΓίοπη 3 η 3 η 3 ΐγδϊδ; 

.3 ίάεηίϊίγϊηβ ηρρίΌρήαίε ίειτηδ. αδδΐιηχρίίσηδ, ηΐ638ϋΓ68 3η(1 ί3Ϊ1υτε ηιο4εδ; 3η<1 
.4 ρΓονί(1ίη§ εχηηιρίεδ οί ίΗε ηεοεδδαιγ ννοΛδΗεείδ. 

1.5 ίΜΕΑ ίοΓ Ηί£Η-δρεε<1 ΟΓ&Α ϊβ Ηηδεϋ οη ά δίη^ΐε-ίηίΐιιρε εοηεερί ιιηάεΓ ννΗίεΗ εαεΗ δγδίεηι αί 
ναποιίδ ΙενεΙδ οί 3 δγδίεηχ'δ Ηχηοΐίοηβΐ ΗϊεΓ3ΓεΗγ ϊδ ηδδΐιηιεά ίο ί 3 ί! Ηγ οηε ρτοΗαΗΙε επιίδε 31 3 Ιίιηε. 
ΤΗε είίεείδ οί ίΗε ροδίυΐβίείΐ ίαίΐυτε ητε 3ηαΙγδ6(3 3η<3 εΐ38δϊίιε<3 3 εεοπΚη§ ίο ίΗεΪΓ δενεπίγ. διχεΗ 
είίεείδ χηαγ ίηεΐιιάε δεεοηνΙαΓν ίαίΐιιιεδ (ογ ηχιιΐίίρίε ίΗίίιιιεδ) αί οίΗεπ Ιενεΐ(δ). Αηγ ίλίΐιπε ιηοι3ε 
ννΉίοΗ χηβγ 03086 3 ε3ΐαδίτορΗίε είίεοί ίο ΙΗε 0Γ3ή δΗαΙΙ Ηε ^ιιηπίενΐ 3 § 3 ΐηδί Ηγ δγδίετη ογ εςιιιριτιεηΐ 
Γ6ν1ιιη<3αηεγ ιιηίεβδ (Ηε ρΓοΗηΗιϋίγ οί δ«εΗ ίαιΙιίΓε ϊδ εχίτειτιείγ ίηιρΓοΗαΗΙε (ΓείεΓ ίο δεείϊοη 13). Εογ 
ίαίΙιίΓε ηιονίεδ ε3υδίη§ ΗαζαΓ^οϋδ είίεείδ, οοιτεείίνε ηιεαδυΓεδ ηωγ Ηε πεεερίεά ίη Ιίβυ. Α ίεδί 
ρπ)§Γ3ηττηε δ1ΐ3ΐ1 Ηε (3τ3\νη ίο εοηίϊιτη ίΗε εοηεΐϋδίοηδ οί ΡΜΕΑ. 

1.6 3νΗί1$1 ΡΜΕΑ ϊδ δυβεεδΙεεΙ 3δ οηε οί ίΗε ιηοδί ΠεχίΗΙε 3ηα1γ5Ϊδ ΙεεΗηίςιιεδ, ίί ίβ ηεεερίείΐ ίΗ 3 ί 
(ΗεΓ6 3Γ6 οίΗεΓ ηιείΗοίΙδ ννΗίεΗ ηΐ3γ Ηε ιΐδβχΐ 3η(1 ννΗίεΗ ίη εεπί 3 ίη εΪΓειιτη 8 ί 3 ηε 68 ιτΐ 3 γ οίίεΓ 3 η 
εςυβίΐγ οοΓηρΓεΗεηδίνε ίηδί^Ηί ίηίο ρ3Γίίοΐ)ΐ3Γ ίαίΐατε εΗ 3 πχείεηδίιε 8 . 
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2 Ο&,ΐεεΙϊνεδ 

2.1 Γ6ε ρηιηητγ ο6]εείίνε οί ΡΜΕΑ ϊδ ίο ρτονίίΐε 3 εοπιρπΑεηδίνβ, δγδίεηιαίιο &ηά άοουιηβηίβϋ 
ίηνεδίίβαίϊοη \νΗίο6 εδΐ361ίδΙιε8 Αε ίτηροΠ 3 ηί ίαίΐιιτε εοηΑίίοηδ οί Αε ογ&Λ 3η<1 αδδεδδεδ Αείτ 
5 Ϊ£ηίίίε 3 ηεε ννίΐΤ» τε§3Γ(1 Ιο Αε δβίείγ οί Αε ΟΓΟ,ίί, ϊίδ οεευρβηίδ 3Π(1 Αε εηνίτοηηιεηί. 

2.2 ΤΗβ ηιαίη 3Ϊΐϊΐ5 οί ιιη(1ειΐ3ΐάη£ Αε ηηα^δίδ 3τε Ιο: 

.1 ρΓονίόε Αε ΑΑηίηίδίταΐίοη ννίΐΤ» Αε κδΐιΐΐδ οί 3 δίικίγ ίηίο Αε εΓπΛδ ίαίΐιιτε 
εΕαταεΙεπδΙίοδ δο 3 δ ίο αδδίδί ίπ 3π 3δδ6δδΓηκηί οί Αε Ιενεΐδ οί 53ίείγ ρτοροβεά Ιογ Αε 
ετοίίδ ορεΓ3ίίοη; 

.2 ρτονίείε 0 Γ 3 ίί ορεΓ3ίθΓδ \νϊΑ <ΐ3ί3 ίο £εηετ3ίε εοηιρΓείιεηδίνε ίτ3Ϊηίη§, ορετΗίίοηηΙ 3ΐκ1 
πιαίηϋεηΒηεε ρτο^τηηιιηεδ 3η<1 4οειιτηεηί3ίίοη; 3Π(1 

.3 ρΐΌνϊίΙο ογβΛ 3ΐΐ(1 δγδίεπι (Ιεδί^ηετδ \νϊί!ι (1313 ίο 3ΐκ1ίί Αείτ ρΓοροδβ(1 (Ιεβί^ηδ. 

3 δεορβ οί αρρίίεηίίοη 

3.1 ΡΜΕΑ 5 Ι 13 ΙΙ 6ε εοπ(1ιιεΐε(1 Γογ επείι Ηί^Η-δρεείΙ 0Γ3ίϊ, 6είοτε ϊίδ εηίτγ ϊηίο δεΓνίεε, ίη τεδρεεί 
οί Αε δγδίεηΐδ 38 ΓεςιχΪΓεά ιπκίβτ Ιίιε ρτονίδίοηδ οί 5.2, 9.1.10, 12.1.1 3η<116.2.6 οί Αϊδ Εοάε. 

3.2 Ρογ 0 Γ 3 ΐί οί Ιίιε δαιηε <1ε8ΐ§η 3ΐκ1 6ανίη§ ίίιε 53ΐηο εςυίριηεηί, οηε ΡΜΕΑ οη (Ηβ 1ε3(1 εΓ3ί! \νι11 
6ε δοίϊϊείεηί, Επί εοοίι οί ίίιε ογεΙΓ 5 Ι 13 ΙΙ 6ε δυ6)εεί ίο Αε δβηιε ΡΜΕΑ εοηεΐιΐδίοη ΐτίαΐδ. 


4 δγχίεηι ίαΐΙιίΓε ιηοάε είίεείδ ^πίΐίγδϊδ 

4.1 ΒβίοΓε ρΓοεεε<ϋη£ ννΊΑ 3 (1εί3ί1ε<1 ΡΜΕΑ ίηίο Αε είίεείδ οί ίίιε ί3Ϊ1ιιτε οί Αε δγδίειη εΐεπιεπίδ 
οη Ιίιε δγδίειη Αηείίοηαΐ ουίραί ϊί ϊδ ηεεεδδ3Γγ 1> ρετίοιτη 3 Αηείίοηαΐ ίβϊΐιιτε 3η3ΐγδίδ οί Αε εταίΡ» 
ϊτηροιΕιηί δγδίεπίδ. ΐη Αϊδ \ν 3 γ οηΐγ δγδΐετηδ χνΗίεΗ ί3Ϊ1 (6ε ίαηεΐίοη3ΐ ί3Ϊ1υΓε αηαίγδίδ ηεεά ίο 6ε 
ίηνεδΐί§αΙε<1 6γ 3 γπογ6 <1εί3ί1ε(1 ΡΜΕΑ. 

4.2 ΥΥΕεη εοηΑιείϊηβ 3 δγδίετη ΡΜΕΑ Αε 1ο11οννίη§ ίγρίεηΐ ορεηΑοτοΙ ιηοάεδ ννίΑϊη Αε ηοπηβΐ 
(Ιεδί^η εηνίτοπηιειιΑΐ εοηΑίίοηδ οί Αε εοίί δίιηΐΐ 6ε εοηδΑετεΑ 

. 1 ηοπηηΐ δεαροίη^ εαηΑίϊοηδ αί Α11 δρεεΑ 

.2 ηΐ3χίτη«ηι ρείΓηίίίεά ορέΓ3(ίη§ δρεε<1 ίη εοη§εδίε<3 \ν3ΐετδ; 3ηι1 

.3 ιτΐ3ηοειινηη§ αίοη^δκίε. 

4.3 Τ6ε Αηείίοηαΐ ίηίεΓ(1ερεη<1εηεε οί Αεδε δγδίετη 8 δ1ΐ3ΐ 1 3ΐδο 6ε ι!εδεπ6ε(1 ίη είΑετ 61οεΕ 
Α 3 §γ 3 ιώ 5 ογ ίβιΑ-Ιτεε Αα^ταιτίδ οτ ίη 3 Π3ΐτ3ΐίνε ίοπτΐ3ΐ ίο εηα61ε Αε ίπίΚιτε είίεείδ ίο 6ε ιιηάετδίοοΑ 
Αδ ίατ 35 3 ρρΙ«0361ε, εαε6 οί Αε δγδίειηδ Ιο 6ε 3Π3ΐγδε(1 ίδ 3δδΐιηιε(1 ίο Ραϊΐ ίη Αε ίοΙΙοννΑ^ ίΗΪΙατε 

τηοίΐεδ: 


.1 


εοπιρίείε Ιοδδ οί ίαηείίοη; 
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.2 Γβρίά οΗ3η§β Ιο Ηΐαχίτηυιη ογ ηιίηίηιιιτη οιιίριιί; 

.3 υπεοπίτοΐίειΐ ογ νατγίη^ οιπριιί; 

.4 ρΐΌΠ13ίΐΙΓ6 θρ6Γ3ίίθη; 

. 5 ίαίΐυτε ίο ορετ3ΐ6 31 3 ρΓεδεηΗε<3 Ηπιε; 3η<1 

.6 ίβίΙΐΙΓε ίο 06356 ΟρΟΓΛίΐΟΠ 3ί 3 ρΚδεπΗεά 1ίηΐ6. 

Οερεηίΐίηρ οη ίΗε δγδίεηι υηίΐετ εοηδίάεκιϊίοη, οίΗετ ΓηίΗατε τηοιίεδ πΐ 3 ν Ηβνε ίο Ηε ίβΗεη ίηίο Βεεοιιηί. 

4.4 ΙΓ 3 δγδίεηι οαη ίπίΐ ννίίΗοιιί αηγ Η3Ζ3Γΐίου8 ογ εαίβδίτορΗίε είίεεί, ίΗετε ίδ ηο ηβειΐ ίο εοηάυεί 3 
ίίεΐαίΐβίΐ ΡΜΕΑ ίηίο ΙΗε δγδίεηι 3τοΙιίΐ6θίιΐΓ6. Ρογ δγδίειηδ ννΗοβε ίηάινκίιιβΐ ίΗίΙυτε οβη εαιίδε 
Ιΐ3Ζ3Γ(1θ115 ΟΓ 03ΐ38ίΐΌρ1ΐίθ βββείδ 3Π<1 \ν1ΐ6Γ6 3 Γείΐιιηώηί δγδίεΐΉ 15 ηοί ρΓθνίί1θ(1, 3 (ί6ί3ίΐ6(1 ΡΜΕΑ 35 
<3ε8οηί>0<3 ϊη ίΐιε 1ο11οννίη§ ρ3Τ3§Γ3ρΗδ δΗίΙΙ 6ε ίοΐΐοννειί. Κεδίιΐίδ οί ίΗε δγδίετη ίΐιηείίοηίΐ ίαίΙιΐΓβ 
3η3ΐγ8Ϊ5 δΗαΙΙ 6ε {ϊοευπιεηίειί 3ηι1 εοηΒπηεϋ Ηγ α ρΓ3είίο3ΐ ίεδί ρΓο§Γ 3 ΐηηιβ ώαννη αρ Ηοιη ίΗε 
3η3ΐγ8Ϊ8. 

4.5 Μΐ6Γε 3 δγδίετη, ίΗε ίβίΐιιτε οί ννΗίεΗ ηΐ3γ 03056 3 1ΐ3ζαπ1οιΐδ ογ Ο3ί35ίτορ1ιίο είίεεί, ίδ 
ρΓονίάβί! ννίίΗ 3 Γ6(1αηίΐ3η{ δγδίεηι, 3 άβί3ί1ε<1 ΡΜΕΑ ηιαγ ηοί Ηε τεςαίΓειί ρτονιΗεν! ΐΗαί: 

.1 ίΗε Γειίιιηίίίΐηΐ δγδίεηη οηη Ηε ρυί ίηίο ορεΓ3ίίοη ογ οαη ΙαΕε ονεΓ ΙΗε ίπίίειΐ δγδίεηι 
ννίίΗίη ίΐιε ίπηε-ΐίηιίΐ ίϊιεί3ίε<3 Ηγ ιΗε ιτιοδί οηετοιίδ ορεΓ3ίίοηα1 ηιοίΐε ίη 4.2 ννίίΗοιιί 
ΗαζαπΠη^ ίΗε εταίί; 

.2 ίΗε Γ6(1υη<ΐ3ηί δγδίεηι ίδ εοιηρίείεΐγ ίηάερεηίΐεηΐ ίτοιη ίΗε δγδίεπι 3ΐκ1 ιΐοεδ ηοί δΗατε 
3ηγ οοΓΠΓηοη δγδίεηι εΐεηιεηί ίΗε ίαίίητε οί ννΗίεΗ ννουΙ^ 03ΐΐδε ί3ί1υΓε οί ΗοίΗ ίΗε 
δγδίειη 3η<1 ΙΗε Γ6(1υη<33ηί δγδίεηι. Εοηιηιοη δγδίειπ εΐεηιεηί ηΐ 3 γ Ηε αεεερίαΗΙε ίί' ίΗε 
ρτοΠαΠίΠΐγ οΓ ίΗϋυτε εοτηρίίεδ ννίίΗ δεείίοη 13; αηά 

.3 ίΗε ΓεάαηώιηΙ δγδίεηι ηΐ3γ δΗβτε ίΗε δαιηε ροννετ δουτεε 35 ίΗε δγδίεηι. ίη δΐιοΗ οαδε 3 η 
3ΐί6πΐ3ίίνβ ροννετ δουτεε δΗπΙΙ Ηε Γ63(1ί1γ 3ν3Ϊΐ3Η1ε ννίίΗ τε^Μ ίο ίΗε Γεςιιίιεηιεηί 
οί .1. 

ΤΗε ρΓοΗαΗίΙίίγ 3η<1 είίεείδ οί ορετ3ίθΓ οιτογ ίο Ηηη§ ίη ίΗε τε(1υην33ηί δγδίεηι δΗβΙΙ 3 &> Ηε 
εοηδί(ΐ6Γ6(1. 


5 ΕςυϊρηιεηΙ ίιπίιιπ- ιηοάε »η<1 είίεείδ Ηΐιπίνδΐν 

ΤΗε δγδίετηδ ίο Ηε δΐιΗϊεεί ίο 3 ηιοτε (1εΐ3ί1ε<ί ΡΜΕΑ ίηνε.δίίραίίοη αί ίΗίδ 5 ί 3 §ε δΗαΙΙ ϊηείικίε αΐΐ ίΗοβε 
ΐΗ3ί Ηανε ίηιίεεί ιΗε δγδίεηι ΡΜΕΑ 3η<1 ηΐ3ν ϊηείικίε ίΗοβε ίΗαί 1ΐ3νε 3 νετγ ίτηροΓίβηί ίηίΐηεηεε οη ίΗε 
δβίείγ οί ίΗε εταίί 3η<1 ίίδ οεεηρ3ηίδ αη<1 ννΗίεΗ Γεςιιίτε αη ίηνβδίί^αίϊοη 31 α ιίβερετ Ιενεί ίΗβη ίΗαί 
ιχη(1εΓί3Ρεη ίη ίΗε δγδίεηι ίυηείίοηαΐ ίαίίητε πηαίγδίδ. ΤΗεδε δγδίετηδ 3 τε οΛεη ίΗοβε ννΗίεΗ Ηηνε Ηεεη 
δρεείΗεπΙΙγ ίΙβδίριεΗ ογ 3(ΐ3ρ1ε<1 ίοτ ίΗε εταίί, δυεΗ 3δ ίΗε οτα^’δ εΐεείτίεηΐ αηιΐ Ηγιίταυϋε δγδίετηδ. 
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6 Ρι-οεείΙιΐΓβδ 

ΤΒε Γο11ο\νίη§ δίερδ ατε ηεεεδδατγ Ιο ρειίοπη ΡΜΡΑ: 

. 1 ίο (ΙοΓιηε ίΒε δγδίειη Ιο Βε 3η3ΐγδε<1; 

.2 ίο ΒΒΐδίταίε ίΒε ίηίειτεΙαίίοηδΒιρδ οί ίίιηοΐίοηηΐ εΐβτηεηίδ οί ίΒε δγδίειη Βγ ιηείΐηδ οί 
ΒΙοεΒ (ϋίΐ§ταιτΐδ; 

.3 ίο κίεηίϋγ ηΙΙ ροίεηΐίαΙ ίίιϋυιε ηκκίεδ 3Π(1 ίΗεί γ ε3ηδεδ; 

.4 ίο βν&ΐυ&ίε ίΒε είΐεείδ οη ίΒε δγδίειη οί ε3εΗ ΓηίΙυΓε ηηο(1ε; 

.5 ίο ϊιίεηΐϊίγ ΓβιΊατε (Ιείεείΐοη ιηείΒο<3δ; 

.6 ίο κίεηίίίγ εοιτεείίνε τηεαδίΐΓβδ ίοΓ ίαιΐοκ ηιοίΐε»; 

.7 ίο 3 δδεδδ Βε ρΓοΗδΒϊΙίΐγ οί ί'αϊΚιτβδ εαιΐδϊη^ Η&ζίΐπίουδ ογ εαΙβδίτορΒΐε είίεείδ, ννΒετε 
ίίρρΙϊεηΡΙε; 

.8 ίο όοειιιηεηί ίΒε αοαίγδϊδ; 

.9 ίο (Ιενεΐορ α ίεκί ρΐΌ§Γ3πιτηε; 

.10 ίο ρΓερ3Γε ΡΜΕΑ τεροη. 

7 δνδίεηι (Ιβίϊηΐίΐοη 

ΤΒε ίίΓδί δίερ ιη αη ΡΜΡΑ δίικίγ ϊδ α Βεί3ΐ1ε(1 δίικίγ οί (Βε δγδίειη Ιο Βε 3η<ι1γ$ε<1 ΙΒγοιι^Β ίΒε ιιβε οί 
ί1τ3\νίη§δ 3ΐκ1 εριιίριτιεηί πιοηοαίδ. Α ηατπιίϊνε (Ιεδεπρίίοη οί ίΒε δγδίβιτι 3πϋ ϊίδ ίαηείίοηπΐ 
ΓεςυΪΓεηιεηΙδ δΒ»11 Βε (ϋιηννη ιιρ ιηεΐυιΐπΐβ ίΒε ίο11ο\νίη§ ϊηΙοπΏδΙίοη: 

.1 §εηεΓ3ΐ (Ιεδετϊρίϊοη οίδγδίεητι ορεΓ3ΐίοη 3Π(1 δίπχίυτε; 

.2 Λιηείίοηα! ΓεΙβίϊοηδΒίρ ατηοη^ ίΒε δγδίεηι εΐεηιεηίδ; 

.3 3εεερί3Β1ε ίχιηείίοηαΐ ρετίοπηαηεε Ιίηιίίδ οί ίΒε δγδίειη 3η<1 ϊίδ εοηδίίίοεηί είειηεηίδ ίη 
εηοΗ οί ίΒε ίγρϊεαΐ ορεΓ3ίϊοπ3ΐ ηκκίεδ; βγκΙ 

.4 δγδίετη εοηδΐΓ3ίηίδ. 

8 ϋενείορπιεηΐ οί «γδίειη ΒΙοεΒ ιΙΪ3§Γ»ηΐδ 

8.1 ΤΒε ηεχί δίερ ϊδ ίο (Ιβνεΐορ ΒΙοεΕ <1Ϊ3§Γ3ΐη(δ) δΒο\νίη« ίΒε Βιηείίοηηΐ ίΐονν δεηαεηεε οί ίΒε 
δγδίειη, ΒοίΒ ίοΓ 1εε1ιηίε3ΐ υιΐίΙεΓδΙαηάίη^ οί ίΒε ίίιηεΐίοηδ βη<1 ορεΓ3ίίοη οί ΙΒε δγδίειη αικί ίοΓ ίΒε 
βιιΒδεφίεηί αηαίγδίδ. Αδ 3 Γηιηιηιυητι ίΒε ΒΙοεΒ <ϋ&£Τ3ηι δΒβΙΙ οοηίαίη: 
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. 1 ΒΓεα1«1ο\νη οί ίΗε δγδίεηι ίηίο πια]θΓ δΐιΒ-δγδίεηΐδ ογ εςυίρηιεηί; 

.2 αΐΐ 2 ρρΓορπαίε ΙαΒεΙΙειΙ ίηρυίδ αη<3 ουίριιίδ αηΠ ίάεηίίίϊεαίίοη ηυηαΒεΓδ Βγ \νΗϊοΗ εαε 
δυΒ-δγδΙεηι ίδ οοηδίδίεηίΐν ΓείεΓεηεεΟ; αηά 

.3 αΐΐ ΓεΛιηιΙαηοίβδ, βΐίεπιαίίνε δίρηαΐ ρ3ίΗδ αηίί οΙΗογ εηβίηεβπηβ ίεαίιιτεδ \νΗίε 
ρΓονϊίΙε "Γαίΐ-δαί'ο" ΓηεΒδίίΓεδ. 

Αη εχ3τηρ1ε οί α δγδίεηι Β1ο<± <1ί3βΓ3Γη ϊδ βίνεη 31 3ρρεη<1ίχ 1. 

8.2 Ιί ΓΠ3> Βε ηεεεδδατγ ίο Ηανε 3 εϋίϊεΓεηί δεί οί ΒΙοεΙί (1ίαβΓ3τηδ ρΓερατε»! ίοΓ 63εΗ ορεΓ3ίϊοη3 
ηιοίΐε. 

9 ΜεηίΐΠοαίϊοη οί ΓηϊΙιιγο πιοάεδ, εαυεεδ αιηί είίεείδ 

9.1 Ραίΐυτε ιτκκίε ίδ ίΗε ηαβηηβΓ Βγ \νΗίεΗ 3 ίβίΐυτε ίδ οΒδεΓνεά. Ιί §εηεΓ3ΐ1γ «ΙεδεηΒεδ ίΗε \ναγ ΐΗι 
Γαϋιηε οοοιίΓδ αηά ίίδ ίιηραεί οη ίΗε εςυίρηιεηί ογ δγδίεηι. Αδ 3η οχαηιρίε, 3 Ιίδί οί ίβίΙιΐΓβ ιηοείεδ ί: 
§ϊνεη ίη ίβΒΙε 1. ΤΗε ίαίΐατε ιηούεδ Ιίδίεά ϊη ίβΒΙο 1 εαη (ΙεκοηΒε ΙΗε ίαίΐυτε οί 3ηγ δγδίειη είειηεηί ίι 
δΐιίίϊείεηΐΐγ δρεείίιε ίεπηδ. \ΥΗεη ιΐδε<1 ίη εοη]υηοΙίοη χνίΐί» ρετίοιτηβηοε δρεείίιε 2 θοηδ βονεπώΐβ ίΗ< 
ίηρυίδ 3ηι1 οιιίραίδ οη ίΗε δγδίεηι Βίοείί είιαβΓατη, 311 ροίεηίίαΐ ίαιΙιΐΓβ ηιοάεδ οαη 6ε ίΗυβ ίάεηίίϋεεί &η< 
(ΙεδεπΒεεΙ. ΤΗιΐδ, ίοΓ εχαιηρίε, 3 ροννεΓ δΐιρρίγ ιηβγ Ηβνε 3 Γαίΐυτε τηοάε άεδεηΒείΙ 35 "Ιοδδ οί οαίριιί 1 
(29), 3ΐκ] 3 ί3ί1υΓε εαυδβ "ορεη (ε1εείτΐε3ΐ)" (31). 

9.2 Α ίαϋιίΓε ηκχίε ίη α δγδίεηι βίετηεηί εοιιΐά 3ΐκο Βε ίΗε ίαίΐιιτε εβυδε οί 3 δγδίετη ίαιΚίΓε. Ρο 
εχβηιρίε, ίΗε Ηγώαυίίε Ιΐηε οί 3 δίεεηηρ ρεαε δγδίεηι ΓπίρΗί 1ΐ3νε 3 ίαίΙιίΓε ηιοόε οί "εχίεπιαΐ 1εα1αι§ε' 
(10). ΤΗίδ ίαίΙαΓΟ ηιοίΐε οί ίΗε Ηγ<ΐΓ3ΐι1ίο Ιίηε εοιιίεΐ Βεεοιηε 3 ίαίΐυτε ε3ϋδε οί ίΗε δίεεηηρ βεβ 
δγδίετη'δ ίβίΙαΓε ηιο<1ε "Ιοδδ οί οιιίρυΓ (29). 

9.3 ΕαεΗ δγδίεηι δϊιαίΐ Ηε εοηδϊάεΓεά ϊη 3 ίορ-<1ο\νη 3ρρΓθ3εΗ, δίατίίηβ ίτοηι ίΗε δγδίεηί 
ίυηείίοηαΐ ουίριιί, 3η<1 Ιαϊΐιιιε δΗαΙΙ Ηε αδδυτηεεί Βγ οηε ροδδίΒΙε οαιίδε 3ί 3 ΐίιηε. 8ίηεε 3 ίαιΐιιτε ητο(1< 
ΐΏ 3 γ Πάνε ΓηοΓε ίΗαη οηε εαιίδε, 311 ροίεηίίαΐ ίηϋερεηεΐεηί εαυδεδ ίοΓ εβεΗ ίηιΐιιτε ηιοΗε δΗαΙΙ Β 
ίάεηΐίΡείΙ. 

9.4 Ιί γπ3)ογ δγβίεηΐδ οαη ί3Ϊ1 ννϊΐΗουί αηγ αάνβΓβε είϊεεί ΙΗογο ίδ ηο ηεε<1 ίο οοηδϊεΙεΓ ίΗεηι ΓυιΐΗε 
ιιηίβδδ ίΗε ίαίΐυτε οαη §ο ιιηεΐείεείεά Βγ αη ορεΓ3ίθΓ. Το άεείάε ΐΗαί ϊΗογο ίδ ηο αεΙνεΓδε είίεοί <1οεδ ηο 
ηηεαη )ιΐδί ίΗε ί(1εηίίΓιοαίίοη οί δγδίεηι Γεώαηεΐαηςγ. ΓΗε Γ0(1υηί1ηηεγ δΗαΙΙ Βε δΗο\νη ίο Β 
ίηαηεείίαίεΐγ είϊεείίνε ογ Βγοιι§ΗΙ οη Ιίηε \νίίΗ ηε§1ί§ίΒ1ε ίίηιε Ιαβ. Ιη 3(1<ϋϋοη, ίί ίΗε δεςυεηεε ίδ: 

"ίαϋιίΓε - αίαττη - ορειαίοΓ αοίίοη - δίαιί οί Βαείε υρ - Βαείί υρ ίη δεΓνίεε", 

ίΗε είίεείδ οί ίΐεΐαγ δΗαΙΙ Βε εοηδί<1εΓε(1. 

10 ΡαΐΙιίΓε είίεείδ 

10.1 ΤΗε οοη$ε^αεηοε οί α ίαίΙιίΓε ηιο<1ε οη ΙΗε ορεΓαίίοη, ήιηείίοη, ογ δίαίιΐδ οί αη εςηίρηιεηί ογ ί 
δγδίεηι ϊδ εα11ε<1 α 'ίαίΐιιτε είίεοί. ΡαίΙυΓε είίεείδ οη 3 δρεείίιε δυΒ-δγδίετη ογ εςυίρηιεηΐ ιιηείε 
οοηδκΐ6Γ3ίιοη αΓε εαΐΐεά Ιοεαΐ ίΒΪΙιιτε είίεείδ". ΤΗε ενα1ιΐ3ίίοη οί Ιοεαΐ ίαϋιηε είίεείδ ννίΠ Ηεΐρ 1· 
(Ιείεπηίηε ίΗε είϊεείΐνεηεδδ οί αηγ τεείιιηίΐαηΐ εςαίρηιεηΐ ογ οοιτεοΐίνε αοίίοη 3ί ίΗαί δγδίεηι Ιενεΐ. Ιγ 
εειίαίη ίηδίαηεβδ, ίΗετε ηΐ3γ ηοί Βε α Ιοοαΐ είίεοί Βενοιαΐ ίΗε ίαϋυΓε ηιοόε ίΐδείί. 
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10.2 ΤΒε Πηρ3εί οί αη εςιιΐριηεηΐ ογ δΐιΒ-δγδΙεηι ίδίΙϋΓβ οη ίΗε δγδίεηι ουίριιί (δγδίεηι Ηιηεΐίοη) 15 
03ΐΙβ(1 αη “εη<1 είίεεί". Εη<3 είίεείδ δΗαΙΙ 5ε ενβΙιΐΗίεά αηϋ ίΗεΗ δενεπίγ εΐ3δδίίϊε(1 ΐη 3 εεοπΐ 3 ηεε ννίίΗ 
ίΗε &11ο\νϊη§ εαίε^οήεδ: 

. 1 εβΙκδίτορΗίε; 

.2 Ηαζαπίουδ; 

.3 ιτι3]ογ; 3γκ1 

.4 ηιίηοτ. 

ΤΗε «ΙείίηίΗοηδ οί ίΗεδε ίοιιΐ' ε3ίε§οπεδ οί ίβίΐιιτε είίεείδ 3Γε £Ϊνεη ϊη 2.3 οί αηηεχ 3 οίίΗίδ Οοίΐε. 

10.3 Ιί ίΗε εικί είίεεί οί α ίαίΐιηε ίδ οΙαδδϊΗεά 35 Ηαζαηίουδ ογ εαίΒδίτορΠίε, ΒβεΗ-ιιρ βφηρηιεηί ϊδ 
ιΐδΐιβίΐγ ΓεςΐΗΓε<1 Ιο ρΓενεηί ογ ηιϊηίτηΐζε βιιεΗ είίεεί. Ρογ Ηαζβαίοιίδ ίαίΠίΓε είίεείδ εοιτεείίνε 
ορεΓ3ίίοη3ΐ ρΓοεεάιηεδ ηΐ3γ Βε 3εεερΐε<1. 

11 ΡβΐΙιΐΓβ (Ιείεείΐοη 

11.1 Πιε ΡΜΕΑ δίικίγ ίη §εηεΓ3ΐ οηΐγ πηβίγδεδ ίαίΙιίΓε είίεείδ Β3δεί1 οη α δίη^ΐε ίαϊΐυιε ίη ίΗε 
δγδίεηι 3Π<1 ίΗετείοΓε α ίβίΐιιτε άείεείίοη ηιεαηδ, βιιεΗ 38 νίδΐιαΐ ογ 3ΐκϋΒ1ε \ν 3 Γηίη§ (Ιενίεεδ, 3 ΐιίοπΐ 3 ΐϊε 
δεηδίη§ «Ιενίεεδ, δεηδίη§ ιηδίηιτηεηΐδίίοη ογ οίΗεΓ υηίςαε ϊηάϊεαΟοηδ δΗηΙΙ Βε ίάεηπΓιείΙ. 

11.2 \νΒεη; ίΗε δγδίεηι εΙεΓηεηΙ ίαίΐιιτε ϊδ ηοη-«1εΙεεΙαΒ1ε (ϊ.ε. 3 Ηί<1(1εη ίαυίΐ ογ 3 ηγ ίαίΐυτε ννΗίεΒ 
<1οεδ ηοί $ίνε βηγ νΐβιωΐ ογ αικϋΒΙε ΐη^ίεαίϊοη (ο ίΗε ορεΓ3ίθΓ) 3ηά ίΗε δγδίεηι εαη εοηΐίηυε ννίίΐι ϊίδ 
δρεεΐΠε ορεπΠίοη, ίΗε 3η3ΐγδϊδ δΗπΙΙ Βε εχίεη«1ε<1 ίο «Ιείειτηίηε (Βε είίεείδ οί 3 δεεοη<3 ίαιΐιιτε. ννΗϊεΗ ίη 
εοΗΐΒίηαίίοη ννίίΒ ίΗε Γηδί υη<1εΐεεί3Β1ε Γαίΐυτε ηιαγ τεδίιΐΐ ϊη η ιηοΓε δενεΓε ίαίΐιιτε είίεεί, ε.£., 
Βαζ3Γί1ουδ ογ εαίηδΙτορΗίε είίεεί. 

12 ΟοΓΓβείϊνε ηιεΒδυΓβδ 

12.1 ΤΒε Γεδροηβε οί 3ηγ Β3ε!(-ιχρ εςηίρηιεηΐ, ογ 3ηγ εοΓΓεείίνε αείίοη ϊηϊίί3ίε<1 3 ί 3 §ίνεη δγδίεηι 
ΙενεΙ ίο ρΓενεηί ογ τεάηεε ΐΒε είίεεί οί ίΗε ίβϋατε ιηοίΐε οί 3 δγδίειη εΐεηιεηί ογ εςυϊρηιεηί, δΗπΙΙ βίδο 
Βε ί<3εηίίίίε<1 3η<3 εναΐυαΐεά. 

12.2 ΡΓονϊδϊοηδ \νΗιεΗ ητε ίεβίυτεδ οί ΙΗε Βεδί^η 3ί αηγ δγδίεηι ΙενεΙ ίο ηυΐΐίίγ ίΗε είίεείδ οί 3 
πιαίίΐιηείίοη ογ ί3ί1υτε, δυεΗ 38 εοηίΓο11ίη§ ογ <3ε3είίν3ίίη§ δγδίεηι εΐεπιεηίδ ίο Ηβΐί §βηεΓ3ίίοη ογ 
Ρ Γ ορ3§3ίϊοη οί ί3ί!ιιτε είίεείδ, ογ αείίν3ίίη§ ΒαεΗ-ιιρ ογ δΐαπΟΒγ ίίεηΐδ ογ δγδίεηΐδ, δΗαΙΙ Βε άεδεηΒείΙ. 
Οοιτεείίνε «Ιεδί^η ρΓονϊδίοηδ ίηείικίε: 

. 1 Γε<ίυη<ΐ3ηείε8 ίΗα! αΐΐονν εοηΐίηηείΐ 3η<1 δ3ίε ορεΓΗίϊοπ; 

.2 83ίε1γ «Ιενίεεδ, ηιοηΐίοπη§ ογ 3ΐ3πη ρΓονϊδίοηδ, ννΗίεΗ ρεηηίί ΓεδίηοΙε<1 ορετ 3 ίίοη ογ 
Η πιίί (1αηΐ3§ε; 3η<1 


.3 


αΙίεΓηαΐΐνε ηκχίεδ οί ορεΓαίίοη. 
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12.3 ΡΓονίδΐοηκ ννΗίοΗ ΓβφΐΪΓβ ορβΓβΙοΓ αοίϊοπ ίο είΓειιηινεηί ογ ιηίΐϊβΕίε ίΗε είϊεοΐδ οί ίΗε 
ροδίυΐβίείΐ ίβίΙιίΓε δΗβϋ Ηε <1βδεπΗε<1 Πιε ροδδίΗϊΙϊίγ βηϋ είϊεοί οί ορεΓΕίοΓ ογγογ δΗβΙΙ Ηβ εοηδίΠεΓβίΙ, 
ϊί ίΗε εοΓτεείϊνε αείίοη ογ ίΗε ίηΐίΪ3ίίοη οί ίΗε Γβάυηίίβηογ Γβςυϊτεδ ορετδίοΓ ίηριιί, ννΗεη ενα1υαίίη§ ΙΗε 
ηιεβηδ ίο εΙιηιίηΕίε ίΗε Ιοεβΐ ίαίΙιίΓε είϊβοίδ. 

12.4 II δΗβΙ! Ηε ηοίεά ίΗβί εοΓτεεϋνε Γβδροηβεδ βεοερίβΗΙβ ϊη οηε ορβΓβίϊοηβΙ ηιοάε ιηαγ ηοί Ηε 
αεεερίΒΗΙε 3ί αηοίΗεΓ, ε.§„ 3 Γβίΐαηώηΐ δγδίεηι εΐεηιεηί \νϊίΗ εοηδϊ<1εΓ3Η!ε ίϊηιε 1β§ ίο Ηε Ηγοιι§Ηϊ ίηίο 
ϋηε, \νΗϊΙε ηιεείιη^ ίΗε ορβΓ&ίίοηβΙ ηιοΠε "ηοπτΐ3ΐ δβ3£θϊη£ οοικίίίϊοηδ 3 ί ΛιΙΙ δρεβ<Γ ιηαγ Γεδαΐί ίη 3 
εαΙαδίτορΗίε είΓεεί ίη βηοίΗβτ ορεΓ3ίΐοπ3ΐ ηιο<1ε, β.§., "ιηΕχίτηιίΓη ρβΓηιίίίε<1 ορεΓΒίίηβ δρεεύ ϊη 
εοη^εδΐείΐ \ν3ί8Γ". 

13 υ«ε οί ρΐΌΗαΗίϋίγ εοηεερί 

13.1 Ιί εοΓτεείίνε Γηεβδυτεδ ογ ΓεΗυτκΙοηεν 3δ (ΙεδεπΗβίΙ ϊη ρΓεεβ(1ιη§ ρ3Γ3£Τ3ρΗδ 3Γε ηοί ρΓονΐίΙβά 
Γογ βηγ ίαίΐατε, αδ 3η 3ΐίεπΐ3ίίνε ΙΗε ρΓοΗΗΗϋίίγ οί οεευιτεηεε οί δΐιεΗ ίπίΙυΓε δΗβΗ πιεβί ΙΗε ίοΐΐοννίη^ 
επίβπ» οί 3εεερί3ηεε: 

.1 3 ίαίΐιχτε ηιοίΐε ννΗίεΗ Γβδυΐίδ ίη 3 ε3ΐ3δίΓθρΗίε βίϊβεί βΗϋΙΙ Ηβ αδδεδβεά ίο Ηε εχίίεηιείν 

ίΓηρΓοΗκΗε; 

.2 3 ίαίΐατε πιοίΐβ 3δδεδδε<1 3δ βχίτειηεΐγ τεηιοίε δΗβΙΙ ηοί ΓβδίιΙί ϊη ννοΓδβ (Ηβη Ηαζαπίοϋδ 

είίεείδ; 3η<1 

.3 3 ίαϊΙιίΓε ηκκίε 3$5εδδε<1 3δ ειίΗεΓ ίτεςυεηί ογ τεβδοηβΗΙγ ρΓοΗβΗΙβ δΗβΗ ηοί Γεδίχΐί ϊη 

\νοΓ8ε ίΗβη πππογ είϊβοίδ. 

13.2 Νιηηεπεβΐ νβΐϋβδ Γογ ναηουδ Ιενεΐδ οί ρΓοΗβΗίίιίίβδ βγο ΙεκΙ Ηο\νη ϊη δβείϊοη 3 οί 3 ηηεχ 3 οί 
ίΗίδ ί'οάε. Ιη βΓββδ \νΗετβ ίΗείε 3τε ηο ώιίβ ίτοιη ογ3« (ο (Ιείειτηιηε ίΗε Ιενεί οί ρΓοΗβΗίΙίίϊεδ οί ίαίίητε 
οίΗβΓ δοιιτεεδ 03 η Ηβ ϋδεΗ δΐιοΗ 3β: 

. 1 ννοΓίίδΗορ ίβδί, ΟΓ 

.2 Ηϊδίοιγ οί ιβΙίβΗϊΙϊίγ ιΐδεΗ ϊη οίΗβΓ 3Γβ3δ ιιη<1εΓ δίιηίΙβΓ ορεΓ 3 ίϊη§ οοηεΐίίϊοηδ, ογ 
. 3 ηιαίΗεηΐ3ίϊθ3ΐ ηκχίεΐ ίί αρρΙίεαΗΙβ. 

14 βοοιιιηεηίΉίΐοη 

14.1 Ιί ϊδ Ηείρήιΐ ίο ρβΓΪοπτι ΡΜΕΑ οη \νοΓ)ίδΗ©εΙ(δ) 3δ δΗοννη ίη 3ρρεη<1ίχ 2. 

14.2 ΤΗε \νοΓΐ(δΗβεί(δ) δΗβΗ Ηο θΓ§3ηιζε<1 ίο ϊίΓδί (Ηδρίβγ ίΗε Η§Ηεδί δγδίεηι Ιενεί βηά (Ηβη ρΓοεεεΰ 
(3ο\νη ιΗγοιι§Η <1εοΓβ3δίη£ δγδίετη Ιβνβίδ. 
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15 ΤοκΙ ρΓΟ^Γαπιηιε 

15.1 Αη ΡΜΕΑ ίοδί ρΓθ£Γ3ηιηιο δΗαΙΙ 6ο <1τα\νη ιιρ Ιο ρΓονο ίΗο οοηοΐιχδίοηδ οΓ ΡΜΕΑ. Ιί ίδ 
Γεοοηιΐϊίβηάοίΐ Ιΐΐ 3 ί ίΗο ίοδί ρΓθ£Γ 3 ηιηΐ 6 δΚηΙΙ ίηοίικίο 311 δγδίοιηδ ογ δγδίοηι οΐοηιοηίδ χνΗοδο ΓαίΙυΓΟ 
\νοιι1<31οα(3 Ιο: 

. 1 γπ3)ογ ογ πιοτο δονοΓΟ οίϊεοΐδ; 

.2 ΓΟδίποίΟίΙ ορβΓΒίίοηδ; αηϋ 

.3 αηγ οΙΗογ οοιτοοίίνο αοίίοη. 

Ρογ οφίίρτηοηί ννΗβΓΟ ΓΗίΗίΓΟ οαηηοί 6ο 03δΐ1γ ^ϊηοαίηΐοίΐ οη ίΗο ογηΛ, ΙΗο Γοδίχΐίδ οΓ οΙΗογ ίοδίδ 03η 6ο 
ιχδού Ιο (Ιοίοιτηίηο ίΗο οΓΓοοίδ 3η(1 ίηίΐυοηοοδ οη ίΗο δγδίοτηδ &η<1 ΟΓ&ίΐ. 

15.2 ΊΗο {Π3ΐδ δΐιπίΐ 3ΐδο ίηοίικίο ίηνοδίί§3ίίοηδ ίηίο: 

.1 ίΗο Ικγοαί οΓ οοηίτοί 5 ί 3 ίίοη$ ννΐτΡι ρηΠίοιιΐΒΓ γο§3Γ(1 Ιο ίΗο Γθΐ3ΐίνο ροδίίίοηϊηβ οί 

δννίίοΗβδ 3ΐΐ(1 οΙΗογ οοηίχοΐ (Ιονίοβδ Ιο εηδΟΓΘ 3 1ο\ν ροίοηίίηΙ Γογ ϊη3(1νοΓΐβηί ατκΐ 
ϊηοοΓτεοΙ ογοιυ ηοίίοη, ρατίίοιιΙβΓίγ (Ιιιπηβ οηΐ6Γ§οηοίε$, ηηχΐ ΐΐιο ρΓονϊδίοη οΓ ιηίοΗοοΡδ 
Ιο ρΓονεηΙ :η3(1νοι1οηί οροπχίίοη Ρογ ίπιροχίαπί δγδίοηι οροταίϊοη; 

.2 ίΗο οχϊδίοηοο ίχηά φχαΐίίγ οΐ' (Ηβ ΟΓαή’δ οροΓΚίίοηηΙ ιΐοοιιπιοηΐίΐΐίοη ννίΐΗ ρ3Γΐίουΐ3Γ 

γο§3γ< 1 ίο ΙΗο ρΓθ-νογ3£6 οΗοοΕΙίδίδ. 1( ϊδ οδδοηΐίαΐ ΐ1ΐ3( ΐΐιοδβ οΗοοΗδ 3<χοιιηΙ Γογ 3ηγ 
ιιητβνο3ΐθ(1 Γβϊΐιιτο ηιοιίεδ ϊάεηΐίίίοχΐ ίη (Ηο Γαίΐυτο βηηίγδίδ; 3τκ1 

.3 ίΐιο οΓΓοοίδ οΓ ίΗο ηι;ιιη Γαίΐιχτο τηοιίοδ 38 ρΓΟδοπΡοί! ίη ίΗο ΐΗοοΓοίίοαΙ αηκίγβίδ. 

15.3 Πιο ΡΜΕΑ ίοδίδ οη 6θ3π1 δΗαΙΙ 6ο οοηΛιοίοίΙ ίη οοηρχηοΐΐοη %νίίΗ ρΓονίδίοηδ δροοτίΐοίΐ ίη 5.3, 

16.4 3η(1 17.4 οί Ι6ίδ (Ίχίο, 6 οΓογο ΐΐιο ογβΠ οηίοΐδ ίηίο δΟΓνϊοο. 

16 ΡΜΕΑ ΚοροΓί 

ΤΗο ΡΜΕΑ τεροΓΐ δΐιηΐΐ 6ο 3 δο1Γ-οοηίαίηο(1 ιΐοοικηοηί \νίίΗ 3 Γιιΐΐ (ίοδοηρίίοη οΓ ίΗο 0Γ3ίΙ, ίίδ δγδίοιηδ 
3η<1 ΙΗοϊγ Γίιηοίίοτίδ 3Π(1 (Ηο ρΓοροδο<1 ορβτβΐίοη 3η(1 βηνΐτοηηιεηΐΗΐ οοικίιΐίοηδ Γοτ ΙΗο Γαίίαιο ηιοίίοδ, 
03 ΐΐδβδ 3X1(1 οΓΓοοίδ ίο 6ο ιιη(ΐ6ΓδΙοο(1 ννϊίΗοιιί ηην ηεο<3 ίο γοΓογ ίο οίΗοτ ρ)3ηδ 3ηά (ΙοοιχχηοηΙδ ηοί ίη ΙΗο 
Γοροτί. ΤΗο αηαίγδίδ «δδΐιηιρίίοηδ κηά δγδίοηι ΗΙοοΗ ί1ί3§Γ3Γηδ δΗαΙΙ 6β ίηοΐιιιίοι!, ννΙιΟΓβ βρρΓορππΙο. 
ΤΗο ΓοροΓί δΗαΙΙ οοηίαίη 3 δυοιηχατγ οΓ οοηοΗΐδίοηδ 3η(1 ΓοοοπίΓηεηί&ίίοηδ Γογ οαοΗ οΓ ίΗο δγδίοπίδ 
αχΐ 3 ΐγδθ(] ίη ίΗο δγδίοηι ΓβτΙιιτο βηηίγδίδ αη<1 ίΗο οςιιίρχηβηί Γηϊΐιχτο ΗηαΙγδίδ. Ιί δΗαϊΙ αΐδο ΙίδΙ αΐΐ 
ρΓθ6361ο Γ3Ϊ1 ιιγο 5 3η<1 ίΗείχ ρΓθ636ί1ίίγ οΓ ΓηίΙιίΓΟ, ινΗοΓβ αρρϋοαΗΙο, ίΗο οοιτοοίίνο βοίίοηδ ογ 
οροΓηίίοηαΙ ΓΟδίΓΪοίίοηδ Γογ οαοΗ δγδίοηι ίη οβοΗ οΓ (Ηο οροΓ3ίίοη3ΐ ηκκΙοδ ιιηχΙοΓ αηαίγδίδ. ΤΗο ιοροΛ 
δΗηΙ! οοηίηίη ίΗο ίοδί ρΓΟ^ΓαιτίΓηο, γοΓογοποο 3ηγ οΙΗογ ίοδί τοροΓίδ 3η(1 ίΗο ΡΜΕΑ ίτί3ΐδ. 
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Αρρεη<1ΐχ 1 

ΕχαηψΙΰ ο/α $γχ!?η) Μοο'κ άία^αηχ 

$ίεί·ήη£ οοηίΓοΙ $ν$ί€ηι . 

Αηαΐγίίΐ 



ννΗοη:: 

ΕΡ - ϋΐβοίπο ρο»8Γ 
ΗΡ - Κγ<ΐΓ3αΙίο ροχνβΓ 
Εδ-βΙβοίπο χϊ^ηαΐ 
Μ5 - ιηεοΗβηϊο»! ϋί^ηα! 
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ΤηΜ6 1 


ΕχαιηρΙβ ο/α αβ( ο/ /, αϊΐηη ? ηιοάβα 


1 

δΙηιοίιΐΓ&Ι ΓαϊΙιίΓΟ (ηιρίιΐΓβ) 

18 

Ρυΐκε 3εϋιΐ3ΐίοη 

2 

ΡΗγδϊευΙ 6ϊη<1ίη^ θΓ]3τηιτιίη§ 

19 

Ραίΐδ Ιο δίορ 

3 

νίβπΛοη 

20 

Ρυίΐδ Ιο 8ί3τί 

Ο 

ΡυίΙδ Ιο Γειηυϊη (ϊη ροδϊίϊοη) 

21 

Ρ3ί1δ Ιο δλνιίεΗ 

5 

Ρ&ίΙδ Ιο ορεη 

22 

ΡΓετη3ϋϋΓε ορεΓ3ΐϊοη 

6 

Ρ&ίΐε Ιο εΐοδε 

23 

ϋεΐ3γε(1 ορβΓαίϊοη 

7 

Ρ3Ϊ1δ ορβη 

24 

Ειτοηεοϋδ ϊηρυί (ίηεΓβ3$ε<1) 

8 

Ραίΐδ είοδεά 

25 

Ειτοηβουδ ϊηρυί (ί1εεΓβ38€(1) 

9 

Ιηίεπιαΐ 1β3Ρα§β 

26 

Ειτοηεοιίδ ουίρυί (ίηειευδβίΐ) 

10 

ΕχΙβΓΠΒΐ Ιεαίο^ε 

27 

Ειτοηεοϋδ ουίριιί ( άεεΓ£3δε<1) 

11 

Ρ3Ϊ1» ουί οΓ (ο1εΓ3ηεε (Ηί§1ι) 

28 

Εοδδ οί ϊηρυί 

12 

ΡβίΙδ ουί οί Ιοίεταηεε (Ιο\ν) 

29 

Εοδδ οΓ ουίρυί 

13 

ΙηίκΙνβΓίεηί ορβΓ3ίίοη 

30 

δίιθΓΐε<1 (εΐεείηευ!) 

14 

ΙηΙεπηίΐΙεηΙ ορβΓ3ίίοη 

31 

Ορβη (εΐεείηεαΐ) 

15 

ΕιταΙίε ορβΓ3ίιοη 

32 

ΕεαΕηββ (βίβείπευΐ) 

16 

Επτοηεοιίδ ϊη<ϋθ3ίίοη 

33 

ΟίΗετ ιιηϊςυε ΓαΠυκ εοηώϋοηδ 3δ 
αρρίιεαβίε ίο ίΗβ δγδίεηπι εΗατΒείεπδίϊεδ, 
ΓβςυίΓβτηεηίδ 3η<1 ορεΓΗΐιοηπΙ εοηδίτΒΪηίδ 

17 

ΚεδΙπεΙβά Ωο\ν 


ΚείβΓ Ιο ΙΕΟ ΡιιΒΗεβίίοη: ΙΕΟ 812 (1985), Αηβίγδϊδ ίεοΐιηιςιιεδ Ιογ δνδύετη Γεϋυβίΐίίν - ρΓοεβίΙυΓε 
Γογ ίαϋιίΓε τηοάε 3η<1 είΤεείδ τηηίγδΐδ (ΡΜΕΑ). 









































































Λρρρικϋχ 2 

ΡΜΕΑ νο^αΗβ&ί 
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ΑΝΝΕΧ 5 

ΙΟΕ ΑΟΟΚΕΤΙΟΝ ΑΡΡΕΙΟΑΒΕΕ ΤΟ ΑΕΕ ΤΥΡΕδ ΟΡ ΟΚΑΡΤ 


1 Ιείη§ 3ΐΙοη3ΐκ($ 

1.1 Ρογ ΟΓαίΐ ορετ3ίίη§ ίη ατεαδ ννΙιεΓε ίεε αεεΓείίοη ίδ ΗΕεΙγ Ιο οεειίΓ, ίΗε ίο1Ιο\νίη£ ίείη§ 

αΙΙοχναηεε δΗαΙΙ Ηε ηιαάε ϊη ΐΗβ δίηΗίΙίΐγ εαίευίοΐίοηδ. 

. 1 30 Η^/πι 2 οη εχροδεά ννεαίΗεΓ 4εε1(δ αη<3 £αη§\ν3γδ; 

.2 7.5 Ιίβ/ηι 3 Ρογ ρΓθ]εείε<3 ΙβίεΓαΙ 3Γεα οί επεΗ δίάε οί !Ηε εταίΐ αΕονε ΙΗε νναίεφίβηε; 

.3 ίΗε ρφ)εείε<1 1αίεΓ3ΐ ϋΐεα οί (Ιΐδοοηίιηυουδ δΐιτίαεεδ οί γβϊΙ, δΐιηώγ Εοοηΐδ, δρατδ 

(εχεερί Γτιβδίδ) 3ΐκ1 π^ίη^ αηά ίΗε ρ«>)εεΐ£<1 Ι&ίεΓ3ΐ &τε3 οί οίΗεΓ δίπαΐΐ οΗ)εείδ κίι&ΙΙ 
ΐ»ε εοηιριιίε<Ι Ηγ ίηεΓεβδίη^ ίΗε ΙοίαΙ ρφ]εοίεί1 3Γεα οί εοηίίηυοιίδ δΐΐΓίΗεεδ Ηγ 5% »γκ 1 
ίΗε δίαίίε ΓηοιηβηΙδ οί ίΗίδ 3Γεα Εν 10%; 

.4 Γεάυείίοη οί 8ΐ3Ηί1ίίγ 4ιιε Ιο 33γτηπιείηε ίοε αεευηιυΐβίίοηδ ίη ετοδδ-δίηιείιίΓε. 

1.2 Ρογ ογηΛ ορεΓ3ίίη§ ίη 3τε»8 \νΗεΓε ϊεε βεεΓείίοη πΐ3γ Ηε εχρεείεά: 

.1 ΝνϊίΡιίη ίΗε ατείΐδ (1είΐηο<1 ίη 2.1, 2.3, 2.4 3η<1 2.5 Ιαιοννη ίο Ηίΐνε ιειηβ εοη<1ίίίοη$ 
8ί@ηίίϊεαη11γ (ίίβεΓεηΐ ίτοιη ίΗθ8θ ίη 1.1, ίεε αεεΓείίοη ΓβςυίΓεπιεηίδ οί οηε ΗηΙΓ ίο 
Γννίεε ΙΗε ΓεφίίτεεΙ 3ΐ1ο\ν3ηεε ιηβγ Ηε βρρίίεά. 

.2 \νίΐΗίη ίΗε 3τε3 ΕεΠηε«3 ή 2.2, ννΗεΓε ίεε αεετείίοη ϊη εχεεδδ οί ίχνίεε ίΗε αΐΐονναηεε 
ηχμηιείΐ Ηγ 1.1 ιτιαγ Ηε εχρεείεβ, γηογκ βενεπε ΓεςυίΓεΓηεηίδ ΐΗ3η ίΗοβε §ίνεη ίη 1.1 
πΐ3γ Ηε αρρίίεεί. 

1.3 ΙηίοιτηαΙίοη δΗαΙΙ Ηε ρΓονί(1εί1 ίη Γεβρεεί οί ίΗε 38 δυτηρΐίοη 3 ιη^ίΐε ίη εαίευίαίίη^ ίΗε εοη<1ίΐίοη 

οί (Ηε οπιβ ίη εαεΗ οί ίΗε οίΓεηηΐδίΒηεεδ δεί οιιί ίη (Ηίδ αηηεχ ίοΓ ίΗε ίο11ο\νιη§: 

• .1 <1υΓ3ΐίοη οί ίΗε νογα^ε ίη ίεττηδ οί ίΗε ρειίοθ δρεηί ίη ΓεαεΗϊη§ ίΗε άεδίιηαίιοη αη<ί 
Γείιιτηίη^ ίο ροτί; αη<3 

.2 οοηδυηιρίίοη Γ3ίεδ Ηυηη§ ΙΗε νογα§ε ίοΓ ίΰεΙ, \ναίεΓ, δίΟΓεδ αη<1 οίΗεΓ εοηδίιηιαΗΙεδ. 

2 Αιχ&δ οί ϊοϊη§ εοηύΐίϊοηδ 

Ιη ίΗε αρρίίεαίίοη οί 1, ΙΗε ίο11αν.Ίη§ ίείη§ ατεαδ δΐιηΐ! αρρίγ: 

.1 ΤΗε 3τε3 ηοΛΗ οί ΐ3ίίίη<1ε 65°30Ή, Ηείννεεη Ιοη^ίίικίε 28°\ν αηά ίΗε \νεδί εοαδί οί 
Ιεείαηςί; ηοιΐΗ οί ίΗε ηοΓίΗ εοαδί οί Ιεείαηά; 
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ηοΛΗ οί ίΗε γΗοιώΗ Ιίηε ηιηηίη§ &οιη Ι3ίίίικ1ε 66°Ν, Ιοηβίίικίε 15°\¥ Ιο Ιπίίίικίε 
73°30'Ν, 1οη§ίίιι<ΐ6 15°Ε, ηοήΗ οί Ι&ΓίίικΙβ 73°30' Ν Ηεϋννεεη Ιοη^ίίικίε 15°Ε 3η<1 
35°Ε, 3ΐκ1 635( οί Ιοη^ίίικίε 35°Ε, 35 ννεΐΐ 35 πογΙΗ οί Ιπίίίικίε 56°Ν ίη ίΗε Βαίΐϊε 
δεβ. 

.2 ΤΗε 3Γ©3 πογΙΗ οί Ιαίϊίικίε 43°Ν Ηοιιηάεά ϊη ίΗε \νεδί Ηγ ίΗε ΝογΙΗ Αηιεήεαη εο38ί 
αη<3 ίΗε εβδί Ηγ ίΗε ιΗιιτηΗ Ιϊηε πιηηίη§ &οηι Ιείίίικίε 43°Ν, 1οη§ίίικ1ε 48°\ν ίο 
ΙαίίίυΗε 63°Ν, Ιοηςίίικίε 28°\Υ 3ηά ίΗεηεε 3ΐοη§ 1οη§ίίικ1ε 28°\ν. 

.3 Α1Ι 5ε3 3Γεα§ ηοιίΗ οί ίΗε ΝοιίΗ Ατηεπεαη εοηίϊηεηί, \νεδί οί ίΗε 3τε3δ άείϊηείΐ ίη 
51ΐΗρ3Γ3§Γ3ρΗ$ . 1 3Πί! .2 οί ίΗίδ ρ3Γ3§Γ3ρΗ. 

.4 ΤΗε Βεπη^ 3ηά ΟΙίΗοΙδΙί 8ε3δ 3η<ί ίΗε Τ3Γί3Γγ δίταίί ιΐιιπη^ ίΗε ίείηβ δεαδοη. 

. 5 8ουίΗ οί Ιηίϊίικίε 60°δ. 

Α εΗ3τί ίο Π1υ5ΐΓ3ΐε ίΗε 3Γ638 ίδ 3ίί3εΗε<1 

3 δρεεήιΐ ΓεςυίΓειηβηίδ 

(3γ3Η ίηίβηίΐείΐ ίοΓ ορεΓ3ίϊοη ίη 3τε3δ ννΗετε ίεε αεεΓείίοη ίδ Ιαιοννη ίο οεευτ δΗβΗ Ηε: 

. 1 (Ιεδί^ηεά ίο Γηϊηΐηιίζε ίΗε αεοΓθίίοη οί ίεε; &η<1 

.2 εφίίρρείΐ \νίίΗ δυεΗ ηιεαηδ ίοΓ Γειτιονίη§ ίεε 38 ίΗε Α(Ηηίηί$Ιτ3ΐίοη ηιαγ 

ΓεςυΪΓε. 
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ΑΝΝΕΧ6 


8ΤΑΒΐυΤΥ ΟΡ ΗΥϋΚΟΡΟΙΕ ΟΚΑΡΤ 


τη! θί 111686 0Γ3ίΐ 8ΐΐα11 1,6 εοη3 >^<3 ϊη ΐΗε ΗυΙΙ-Βοητε, ίπΗίδΐίιοη,Ίΐ αηά Γοιί-Βαπιε πτοτίεδ 

ηπ^εΗ,ΐ! 0ΐν ! 8£ '?Γ η "ΐ 11 3ΐδ ° Ι3ΐί£ ' ΠΙ ° 3ε00ϋηί ίΗβ 6β ' 6€ί5 οΓ βχί6Γη31 &π*3. ΤΗε βΠο™ 
ρπχεώιτεδ &τε ουίΐιηειΐ Γογ §ιικΐ3ηε6 ίη (ίβ 3 ΐϊη§ ννϊΐΗ δίΛΒίϋΙγ. ^ 

1 διίΓίβεβ -ρΙοΓοίηβ ΗγάΓοίοΗδ 

I · 1 Ηυΐΐ-Ηοπιε ιηοτίε 

1.1.1 Πιε δ&ωιίγ δΗ*!! 6ε δΐιίΉαεηί Ιο δαίΐδί^ Πιε ριονίδίοηδ οΓ2.3, 2.4 αικί 2.6 οΓίΗϊδ Οχίε. 

1.1.2 Ηεε1ίη§ ΐΏοπιεπί άυε Ιο Ιυτηίη§ 

,“ 8 ν ^" πηί οΓ "" ” ή ίη Λί ώ5ρ,Μΐ “* ο. 


ν 

Μ λ — 0.196 —— ■ Δ ■ ΚΟ (ΙίΝηι) 


ν/ΗεΓβ: 


Μ/? = ηιοτηεηί οί Ηεείίη^; 

Υ 0 = 5ρβε<ί οί ΐΗε ογηΛ ίη ίΗε ίιιπι (ητ/δ); 

Δ = (ΙΐδρΙαεειηεηΙ ((); 

I = 1εη§ίΗ οΓ ΐΗε ογηΛ οη (Ηε νναΐεΗίηε (πτ); 

ΚΟ = Ηεί§1ιΙ οΓ ίΗε εεηίτε οί §πινϊΙγ α!χ>νε Ιίεεί (ηι). 

™ 5 / ΟΓ "“' 3 * 8 ΡΡ Ιί03|,Ιε «*“ “* ■»«» οΓ Ο» πχϋυβ οί Κκ Γυπ,ί^ οίη* ,ο 0» οΓ «β οηΛ * 
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1.1.3 ΚεΙαΰοιίδΗίρ Βεηνεεη ίΗε οαρδίζίηβ πιοηιεηί 3ηά Ηεεϋη δ ™οτηεηί ίο δαϋδίγ ** ννεαί1ι£Γ 
επίεήοη 

ΤΗε δίαΗίϋίγ οί α ΗγΟτοίοιί Ηοαί ίη ίΗε (ϋδρίαεετηεηί ιηοάε εαη 1» άκ&εά &τ εοπιρίιβηεε νηβχ Λ© 
ννεαίΗεπ εηίεποη Κ 33 ίο11ο\ν$: 

κ=—> ι 

Μ „ 

ννΗεΓο: 


Μ 0 = τηίηίιηϋτη οαρδίζπΐ£ ηιοιηεηί 38 όείεπηίηεά ννΗεη βεεοιιηί ίδ ί^εη οίτοΙΙίη^, 

Μ,· - Ηγηαπυοαίΐγ αρρίίείΐ Ηεε1ίη§ ηηοηιεηί <3υε ίο ίΗε \νίη<1 ρΓβδδΐΐΓβ. 

1.1.4 Ηεείϊηβ Γηοηιεηί (Ιυε ίο \νίη<ϊ ρΓβδδΐιτε 

ΤΗε Ηεε1ίη§ ηιοιηβηΐ Μ ν δΗαϋ Ηε ίί&εη 35 οοηδίαηί ώ»πη 8 Λε χνΗοΙε π»η 8 ε οί Ηεεί αηβίεδ ζηά 
εα}ςαΐ3ίε(1 Ηγ ΙΗε ίο11ο\νίη§ εχρκδδίοη: 

Μ ν = 0.001 Ρ ν Αν Ζ (ΚΝιη) 

λνΗεΓε : 

ρ ν = ννίπά ριεδδοτε = 750 ( ν%· / 26) (Ν/τη ) 

Α ν = ννίηώβε 3 Γβα ίηε1υ<1ίη£ ίΗε ρΓθ]βείίοηδ οί ίΗε Ιαίεπιΐ δΐιτίαεεδ οί ίΗε ΙωΗ» 
δϋρεΓδίπιείϋΓε 3π0 ν3Πθΐΐδ δίτιιείιίΓεδ αΗονε ίΗε νναίειΉπε (ηι) 

ζ = Λνϊη(ΐ 3 £ε 3 Γ 63 ΙενβΓ (ιη) = ίΗε νειίϊεαΐ άίδίαηεε ίο ίΗε ρεοηιείτίεβΐ οεηίτε οί 
ίΗε Ά'ΐη<ΐ 3 §ε 3Γεα ίίοΐϊΐ ΙΗε χναίειΊίηε 

γ [ν = ίΐιε ννίικί δρεεά εοπεδροηΟίη^ ίο ΙΗε \νθΓδί ίηίεικίείΐ εοικϋίίοηδ (Γη/δ). 

1.1.5 Εν 3 ΐα»ίίοη οί ίΗε πήηίιηιιιη εαρδίζίηε ηιοιηεηί Με ίη ίΐιε {ϋδρίαεεπιεηΐ πιοάε 

ΤΗε τηίηΐΓηατη € 3 ρ 8 ΐζΐη§ Μίοτηεηί ϊδ (Ιείοπτυπεεί ίτοπι ίΗε δίαίϊε αη^ <1γη3ΐηιε δίαΗιΙιίγ αίΓνβδ Πιίαηί* 
Γθ11ίη§ ίηίο 3οεοιιηί. 

.1 \ΥΗεη ίΗε δίβίϊε δίαΗίΙίίγ ειίΓνε ίδ υβοί, Μ ε ίδ άεΐεπτώιείΐ Ηγ εςυαίίη^ ΙΗε 3τε3δ «πάει- ΙΗε 
ειιτνεδ οί ίΗε εβρδίζίηε αη<1 π^Ηίιη^ ηιοηιεηίδ (ογ ΙβνεΓδ) ί3^ίη§ γοΙΙιϊί^ ίηίο αεεοιιηΐ, 3δ 
ίηιΐιεαίείΐ Ην Γι§ιπ-ε 1, ννΗειε θ- ίδ ίΗε αιτφΐίίικίε οί γοΙΙ 3η0 ΜΚ ίδ α Ιιηε ώ-3\νη ραταΐΐεΐ ίο 
ίΗε αΗδοίδδα αχίδ δίχοΗ ίΗ 3 ΐ ΙΗε δΗαάεά 3Γε3δ 3ι 30(1 §2 3Γε «εε^νιαί. 

Μ ( = ΟΜ, ϊί ίΗε δεαίε οί οηϋηαίεδ τερΓεδεηίδ Γποιηεηίδ, 

Μ € = ΟΜ X ίΐίδρίαεειηεηΐ, ϊί ΙΗε δεαίε οί οκΐίηαίεδ ΓερΓεδεηίδ ΙενεΓδ. 
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1 - 5ΐ3ΐϊο ίΐββίΐϊΐγ ευι·νε 


.2 \ΥΗεη ίΗε ιίγη 3 τηίο 8 ί 36 ίΗίγ ο αίνε ί$ ιΐδε<1, ίίΓδί 3 Π ίΐυχίΐίατγ ροίηί Α δΗαΙΙ 6 ε 
(ΙϋΙεπΊΐίηοά. Ρογ ΐΗίδ ριιτροβε ίΗε ωηρίϊίικίο οί ΗεεΙίηβ ίδ ρ1ο«ε<1 ίο ίΗε η§Ηί 3 ΐοη§ (Ηε 
36801583 3 X 18 3 Π<ί 3 ροίηί Α' ίδ ίθΙΐη(1 (δΟΟ ίί§ 11 ΙΌ 2). Α 1ίπ6 ΑΑ 18 άΤ3\νΠ ρ3Γ3ΐίεί ίΟ 
ΐΗε 36501883 αχΐδ εςιιαΐ ίο ΐΗο <3οιι61ε «ιηρίίίυάε οί Ηεείΐηβ (ΑΑ' = 2Θ 7 ) αηά ίΗε 
κςιηιαΐ βυχίΐίβτγ ροίηί Α ίδ ΓοιπμΙ. Α ί 3 Π£εηί Α€ ίο ίΗε Ηνηβηηο δ&ΗίΙίίγ οιπνε ίδ 
άΓαννη. Ργογπ ίΗε ροίηί Α ΙΗε Ιίηε ΑΒ ίδ <ίια\νη ραΓαϋεΙ ίο (6ε 36δοίδ53 3χίδ 3η<1 εςιιαΐ 
ίο 1 πκϋαη (57.3°). Ργοιτι ίΗε ροίηί Β 3 ρεφεη<ϋειιίατ ίδ ϋταινη ίο ίηίεΓδεοί ν/ϊίΐι ίΗε 

Ιαπ^επί ίη ροίηί Ε. ΤΗε Οίδίαηοε ΒΕ ίδ εψιαΐ ίο ίΗε 03ρδίζίη§ ιηοπιεηί ίί ηιβΗδίιτεά 
αίοηβ ίΗε οπϋηαίε ηχίδ οί ίΗε άγηαπηο δίβΗίΙίίγ οιίΓνε. ΙΓ, Ηο\νενεΓ, ίΗε (Ιγηαιηίο 

8ί36ί1ίίγ Ιενβτδ 3 Γ 8 ρΐοίίεά α1οη§ ίΗίδ αχΐδ, ΒΕ ίδ ίΗεη ίΗε 03ρδίζίη§ Ιβνετ, ΐΗίδ 

038 ε ίΗε 03 ρδίζίη§ Γηοτηβηί Μ,· ίδ άείειτηιηε<1 6γ ηαιι1ίίρ1ίθ3ΐίοη οΐ οηίίτιαίε ΒΕ (ίη 
ηαείτεδ) 6γ ίΗε οοιτεδροηάίη^ (ΙίδρΙαοειηεηΙ ίη ίοηηεδ 

Μ ι . - 9.81 Δ ΒΕ (ΕΝηι) 

.3 ΤΗε βηιρίίίικίε οί Γοΐΐίη^ θ. ίδ Ηείετηιίηε<3 6γ ηιεβηδ οί ηιοάεΐ αη<3 ΗιΙΙ-δοηίε ίεδίδ ίη 
ίιτεβαΐατ δεαδ 38 3 πΐ3χίπιυπι βιηρΙίίιιΗε οί Γθ11ίη§ οί 50 οδοίΐΐαίίοηδ οί 3 ογοΛ 
ίΓ3νε11ιη§ αί 90° ίο ίΗε \νανε ιίίΓοοίίοη ίη δεα δΐ3ίε ίοί ίΗε ννοίδί (1εδί§η οοηάίίϊοη. Ιί 
δυεΗ Η 3 ί 3 ατε Ιαείαη^ ίΗε αηιρίίίικίε ίδ 3δδΐιπιε(1 ίο 6ο εςααΐ ίο 15°. 

.4 ΤΗε είΐεοΐίνεηεδδ οί ίΗε δίπΗίΙίίγ οιιι-νεδ δΚίΐΠ 6ε ϋηιιίεΗ ίο ίΗε 3η§ίε οί ίίοο{1ίη«. 
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Ηβικέ 2 - ΟνηβΓπϊο δοΒίΙιίγ ευινο 
1.2 ΤΓ3Π5ΐίί ΟΙ131 311(1 ΓοίΙ-ΒοΠίε ΓΠΟ(1εδ 

1.2.1 ΤΒε δ&ΒίΙίίγ 3Ϊ13ΙΙ 83ίίδίγ ίΒε ρΓονίδίοηδ οΓ 2.4 αηά 2.5 οΓ ΙΒίδ Οχίε. 


1.2.2.1 ΤΒε δίαΒίΠίγ ιη ίΒε ίπιηδίΐίοηαΐ 3τκ1 Γοϋ-Βοπιε ηκκίεδ δΗβΙΙ Βε εΒεεΒβά Γογ βίΐ εβδεδ οί 1ο3(1ίηίξ 
Γογ (Βε ίηίεη(1θ<1 δεη/ιεε οΓ ίΒε ςταίΐ. 


1.2.2.2 Πιε δίπΒιΠίγ ιη ίΒε ίτΉηδίϋοηβΙ αικί Γοίΐ-Βοηιε πιοίΐεδ ηιηγ Βε άβίβπιιίηβϋ είίΚετ Βγ εαίευίηίίοη 
ογ οη ίΒε Β3$ί$ οί (Ι3ί3 οΒί3Ϊηε<1 ίτοηι ηιο<1ε1 εχρεηηιεηίδ 3Π(1 δΗαΙΙ Βε νετίίίε<1 Βν ίαΐΐ-δεβίε ίεδίδ Βγ 
ιιηροδίΐϊοη οί 3 δετϊεδ οΓ Ιαιοινη Βεε1ιη§ πιοπιεηίδ Βγ ο«-εεηίιε Βπΐΐαδί ινεί^Ηίδ, 3 ΐκ! ΓεεοΓίϋηρ ίΒε 
Βεε1ιη§ 3η 8 1εδ ρτοΑκχά Βγ ίΒεδε πιοπιεηίδ. Μιεη ΙαΒεη ίη Πιε ΗυΙΙ-ΒοΓηε, ΙβΒε-οΗ; δίεβάγ Γοίΐ-Βοπιε 
3ΐΐ(1 δε«1ίη§ ίο ΒυΙΙ-Βοπιε ηκκίεδ, ίΒεδε ιεδίιΐΐδ \νί11 ρτονϊ(1ε 3η ίηώε 3 ΐίοη οΓ ΙΒε νβΐιιεδ οί <Βε δ&ΒιΙίίγ 
ϊη ίΒε νβπουδ δίίιΐ3£ίοηδ οί ίΒε ογ 3Λ (1οπη§ ίΗε ίπιηδίίϊοη»] εοικίϊΐϊοη. 

1.2.2.3 ΤΒε αη§!ε οί Ηεεί ϊη (Βε Γοίΐ-Βοπιε ιτιοάε 03ΐΐδε(1 Βγ ίΒε εοηεεηίΓαίϊοη οί ρ3δδεη§βΓδ αί οηε 
δΐάε δΐιαίΐ ηοί εχεεεϋ 8*. ϋιιπη§ ΙΒε ΙτβηδϊίίοηβΙ ιηοιίε ΙΒε 3η§1ε οΓ Ηεεί (Ιυε ίο ίΒε εοηεεηίταίίοη οί 
ρ35δεηρεΓδ οη οηε δίίΐε δΒβΙΙ ηοί εχεεείΐ 12°. ΤΗε εοηεεηίταίίοη οΓ ραδβεη^εΓδ δΒβϋ Βε άείεπΏίηεά Βγ 
ίΒε Αϋηιϊηϊδίπιίίοη, Η3νίη§ γθ§3π1 Ιο ίΒε βΐιϊώιηοε £ΐνεη αί βηηεχ 7 ίο ΐΒϊδ Οοάε. 


1.2.3 Οηε οΓ ίΒε ροδδίΒΙε ηιείΒοοΙδ οΓ 3δδεδδίη£ ΓοίΙ-Βοπιε ηιεΒιεεηίηε Ηεί§Ηί (ΟΜ) ίη ίΒε άβδίζη 
5ί3§ε ίθΓ 3 ρ3Γίίειιΐ3Γ ΓοΠ εοηίΐ§ιΐΓ3ίιοη ίδ ^ίνεη ίη ίϊ^υτε 3. 
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Ββοΐϊοη ίίΐΓοο0ί) ΙιόπΙ (οιΙ 



δεοίιοη (ΙΐΓου9(ι 3(1 (οίΙ 



Ρί§ϋΓ6 3 


ΟΜ 


= η 8 


—^-5 

2 Ιαη / Β 



Ιη 

2&η /„ 


\ 

> 


\ν1ΐ6Γβ: 

«β - ρ€Γ 0 βηΙίΐ §6 οίΉγώΌίοϋ 1οα(11χ)Γηε \)γ ίτοη! ίοίΐ 
«η = ρβτοβηΐ3§6 ο£Ηγ<ΐΓθίοί11θ3<1 Ιχκηε 3& Γοϊΐ 
Ζ-β = εΐ63Γ3Π06 \νί<1ΐΗ οΓ ΙτοηΙ ίοίΐ 
Ζ-Η = θΐ63Γ31Κ6 Λνΐ<1ΐ1ΐ οί'βίΐ ίθϊ! 
α = οΐβίΐκιηεε βείννεεη βοΠοΐΉ οΓ Ιίεεί αηίΐ \ν&ΙβΓ 
§ = Ηβϊ§1ιΙ οΓ εβηίτε οΓ §Γ 2 νίίγ ββονε ΒοΙΐοιη οΓ 1<εε1 
/β = αη§Ιε 31 ννΗίεΗ ίτοηΐ Γοϋ ϊδ ίηοΗηει! Ιο Ηοπζοηίαΐ 
/» = 3η§1ε αΐ \νΗίε1ι &Λ ίοι! ϊβ ϊηοΐϊηβεί Ιο Ηοπζοηΐβΐ 
5 = Ιιει^Ηΐ οί οεηίΓε οί' £Γ3νίίγ αβονε \ν&ΙβΓ 
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2 ΡυΙΙγ δ«6ιηει·§ε(1 Ηγύι-οίοίΙδ 

2.1 Ηυ11-6οπιε ιτιοίΐε 

2.1.1 ΤΗε δ&ΗϊΗίγ ίη ΐΗε Ηιι11-6οπιε ητιοίΐε δΗαΙΙ 6ε δΐιίΗείεηΙ Ιο 53ίίδίγ ίΗε ρΓονϊδίοηδ οί 2.3 αη<1 2.6 
οί ΐΗϊδ Οο(1ε. 


2.1.2 ΡίΐΓ3^κιρ1ΐ8 1.1.2 Ιο 1.1.5 οί ίΗίδ αηηεχ 3τε βρρΓορπβίε Ιο ίΗίδ ίγρε οί εκιΛ ϊη ίΗε Ηιιΐΐ-Ηοιηε 

ΙΏΟΐΙβ. 


2.2 ΤΐΉηδίΙϊοηαΙ ηιοάε 

2.2.1 ΤΗε δΐ36ί1ίίγ δΗβΠ 6ε εχβτηίηείΐ 6γ ΙΗε ϋ$ε οί νεπίϊείΐ εοιηριιίετ δίιηιιΐβΐίοηδ ίο εναίιωίε ίΗε 
ΟΓαίΙ'δ ιηοίίοηδ, Ηεΐιανίουΐ' 3ΐκί Γεδροηδεδ οικΙογ (Πε ηοιτηηΐ οοικίίίίοηδ 3η<1 Ιίτηΐΐδ οί ορετ3ίίοη αικί 
υικίετ ίΗε ίηίΐυεηεβ οί 3η ν ηιαίίυηείίοη. 

2.2.2 ΤΗε δίιΗιΙίίγ εοηώίίοηδ Γεδίιΐίίη^ ίτοιη &ηγ ροίεηίίαΐ ίβίΐιιτεδ ίη ίΗε δγδίειτίδ οτ ορεΓΒίίοηβΙ 
ρΓοεεάιιτεδ 4υπη§ ίΗε ίτβηδίίίοηβΐ δί3§ε ννΗίεΗ εοιιΜ ρτονε Καζαιχίουδ Ιο ΙΗε 0Γ3ί1'δ χνβίειίίβΗί 
ίηίε§τίΐγ 3η<ί δίαΗίΙίίγ δΗβΙΙ 6ε εχαιηίηεό. 

2.3 ΡοίΙ-6θΓηε πιοίΐε 

ΤΗε δίαΗίΙίίγ οί ίΗε ΟΓαή ίη ΙΗε ίοί1-6οπιε ηιο<1ε δΗβΙΙ 6ε ίη εατηρ1ί3ηεε \νίίΗ ίΗε ρΓονϊδίοηδ οί 2.4 οί 
ίΗίδ Οοιίε. ΤΊιε ρΓονϊδίοηδ οί ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2.2 οί ίΗίδ 3ηηεχ δΐιπίΐ αΐδο αρρίγ. 

2.4 Ρ3Γ3£Γ3ρ1ΐδ 1.2.2.1, 1.2.2.2 ίΐηίΐ 1.2.2.3 οί ίΗίδ 3ηηεχ δ!ΐ3ΐ1 6ε αρρίίείΐ ίο ίΗίδ Ιγρε οί 0Γ3<ί 3δ 
αρρΓορπαίε ηηϋ πηγ εοηιριιίεΓ δίηηιιΐ3ΐίοη$ ογ άεδί^η 03ΐειιΐ3ίϊοηδ δΗβΙΙ 6ε νετίβείΐ 6γ ίυ1Ι-δ03ΐε ίεδίδ. 
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ΑΝΝΕΧ 7 

5ΤΑΒΙΙΛΤΥ ΟΡ ΜΙΙΡΤΙΗυΐΧ ΟΚΑΡΤ 


1 δί35ϊ1Η>' επίβπβ Ϊη ίΗβ ΐηίβεί εοηάίίϊοπ 

Α ηιυΙίιΗιιΠ ατ&Λ, ίη ί5ε ίηίπεί εοηώύϊοη, βΙιβΙΙ Ηπνε δυίΚείεηί δ(ίώϊ% ννΐιεη Γοΐΐίηβ ίη α 86<ι\ν£ΐγ ίο 
δυεεεδδίυΐΐγ \νι11ΐ5ί3η<1 &ε είΤεεί οί είίΙιβΓ ρβδδβη^εΓ οτο\ν<Ιίη§ ογ Ηί§5-8ρεεά ίυπιίη^ 3δ <1εδεη5ε<1 
ίη 1.4. ΤΗε δίαβϊΐϊίγ δ1ΐ3ΐ! 5ε εοηκίάετοί! Ιο 5β δΐιβϊείεηί ριτινκΙβΟ εοπιρίϊβηεε ννϊίΐι ίΗίδ 

ρ3Γ3§Γ3ρΗ ί§ ΕεΙιίενεΟ. 

1.1 Αγ €3 ιιηάεΓ ϋΗε ΟΖ ειίΓνε 

Τ5β 3Γ63. (Α;) υηάετ ΐΚβ ΟΖ ευτνε ιιρ ίο »η 3ηρ1ε θ δΐιαίΐ 5ε 3 ί Ιεαδί: 

Α; = 0.055 χ 30°/θ (γπ.πκΙ) 

ννΙιεΓε θ ί$ ίΐιε Ιεηδί οί ϋΗε ίο11ο\νίη§ βη^Ιεδ: 

. 1 ίΗε <1ο\νηί1οο<1ίη§ αη^ΐε; 

.2 ίΐιε 3η§1ε &1 \ν5ιε5 ι5ε Γηαχίιηιιιη ΟΖ οοευτδ; αη<1 
.3 30° 

1.2 Μ3χίιηυηι ΟΖ 

ΤΗε ηΐΒχίπιιιηι ΟΖ ναΐιιε βΗβΙΙ οοαιΐ' αί αη αη§1ε οί 3 ί 1ε38ί 10°. 

1.3 Ηεείϊηξ άιιβ ίο >νΐη(1 

ΤΙιε \νίη«3 ίιεείιηε ΙενοΓ δΗίΐΠ 5ε αδ8υιηε<1 εοηκίαπί αί αΙΙ 3η§1β8 οί ίηεΐίηβίίοη αη<1 δΕαΙΙ 5ε εαίευίβίείΐ 
38 ίοΙΙΟΝΥδ: 


«£ι = 


Ρί.Λ.Ζ 
9800 Δ 


Η1 3 = \.5ΗΙ, 


(ηι) 

(ίη) (δεε ίι§ιΐΓβ 1) 
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ννΐια-ε: 


Ρ = 500 (/ 26) 2 (Ν/ιη 2 ) 


ννΗετε: 


= ννϊηύ δρεε<1 οοιτεκροικίϊη^ Ιο Αε \νθΓ5ί ϊηΙεη<1ο(1 εοηΑΐίοηδ (τη/δ) 

Α = ρΓθ]εείε<1 ΙαίεΓ^Ι 3 Γε 3 οί Αε ροΓίίοη οί Αε εΓαίί ίΑονε Αε Η^Ηίεδί δεΓνϊεε \ν3ίεΓΐίηε (ηι ) 
γ = νειίΐείΐΐ Αδίβηεε ίτοτη Αε εεπΑε οί Α Ιο & ροίηί οηε Αιΐί Αε Η^ΗίεδΙ δετνίεε (Ιππι^Ηί (γπ) 

Δ = ΑδρΑεειηεηΙ (I) 

1.4 Ηεε1ίη§ Ωοε ίο ρ 3 δδεη§εΓ ΟΓοννίΙΙη^ ογ ΗίβΗ-δρεβίΙ ίιιπιΐη§ 

Ηεε1ίη§ Οιιε Ιο Αε εΓονν(1ϊη£ οί ρ 3 δδεη§ετδ οη οηε δΑε οί Αε επιΩ ογ ίο ΗϊιΑ-δρεειΙ ίιιτηϊη§, 
ν\Αίε!ιενεΓ Α Αε £τε 3 ΐεΓ, δΐιαίΐ 6ε &ρρ1ίε<1 ϊη εοηΑΑαίϊοη \νίΑ Αε Ηεε1ιη£ ΙενεΓ <1αε Ιο \νπηϋ (ΗΙΑ). 

1.4.1 ΗεεΚηβ Ωιιε ίο ρ»$ί5!εη§εΓ ει-οντΑη^ 

\νΗεη ε&ίευίίΐίίηρ Αε ιηαβηϊίικίε οί Αε Ηεεί Αιε ίο ραδ$εηβετ εΓθ\νΑη§, 3 ρβδδειίβεΓ εΓθ\νώη§ ΙενεΓ 
κΗλΙΙ 6ε ύενείορείΐ αδίηβ Αε αδδυτηρίϊοηδ δίϊριιΑίείΙ ίη 2.10 οί Αίκ ΟχΙε. 

1.4.2 Ηβείΐτίβ άυε ίο Πΐ^Η-δροεί! ίιιι·ηίη§ 

ν/1ιεη 03 ΐευ] 3 ίίη§ Αε ηΐ 3 §ηί 0 κίε οί Αε Ηεεί Αιε ίο Αε είίεείδ οί Ηϊ^ΐι-δρεεά ίυτηϊηξ, α ΗίίΑ-δρεεό 
ίιιτηϊηΒ ΙενεΓ δΗειΙΙ 6ε Ανείορεά ιΐδΐη§ εϊΑεΓ Αε ίο11ο\νίη£ ΓοητιιΑι ογ αη εφαινΑεηΐ ηιεΑοτΙ 
δρεειΓιεαΙΙν ΟενεΙορεΟ Γογ Αε ίγρε οί ογ3Λ ιιπΑγ εοηδΐΑταΙΐοη, ογ ίτί3ΐδ ογ γποΑΙ ίεδί ΑιΑ: 



\ν6ετε: 


77, = ίυτηίη^ Ιενετ (γπ) 

Υ η = δρεεά οί ΟΓαβ ϊη Αε λιγπ (πι/δ) 

Ρ = ίατηΑ^ πιώοδ (τη) 

ΚΟ = 6εί§6ί οί νεήϊεοί εεηίΓε οί £Γ3νϊίγ α6ονέ Ιτεεί (γπ) 
ά = ιηεαη Α3υ§6ΐ (τη) 


§ = 3εεεΙεΓ3ίίοη Αιε ίο βΓβνίίγ 
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1.5 Κο11ΐη§ ίη \ν3νεδ (ίϊ^ιίΓε 1) 

ΤΗε είίεεί οί γο1Ηπ£ ϊη α 503\ναγ υροη ΙΗε εΓβίίδ δίβΗΠίίγ δΗαΙΙ Ηε ίΙβηιοηδίΓΗίεΟ πΐΗίΗεηΐΗίίεαΙΙγ. 1η 
(Ιοίη^ 50, ίΗε Γ05ί<1ιια1 3Γβα υηϋεΓ ίΗε ΓιΖ ειίΓνε (,ί 2 ), ί.ε. Ηεγοη<1 ίΗε ηη^ΐε οί' Ηεεί (θι,), δΐιβίΐ 6ε 3ί ΙβαδΙ 
εςιΐ3ΐ (ο 0.028 ιώ.πιΟ υρ ίο ίΗε 3η§ίε οί' γοΙΙ Θ γ . Ιη ΙΗε 3Ηδεηεε οί πιοάεΐ ίεβί ογ οΙΗογ <ΐ3ί3 θ, δΐΐϋΐΐ Ηε 
ίαΗεη 35 15° ογ ίΐη ηη^ΐε οί (0(1 - θ^), ννΗίεΗενεΓ ί& Ιεδδ. 

2 Οΐίει-ΪΗ ίοΓ ΓεδίΟιιηΙ δίηΗΗϊίν ϋίίβΓ ά3ΐιΐ3§ρ 

2.1 ΤΗε ιηεΰκχΐ οί αρρίίοαίΐοη οί επίεπα ίο ΐΗε Γϋδκΐιιηΐ δίηΗίΙίίγ ειίΓνε ίδ δπηίΐΗΓ ίο ίΗαί Γογ ίηίηεί 

δίβΗίΙίίγ εχεορί ίΗαί ίΗε ογηΟ ίη ΐΗε ίΐη3ΐ εοηΟιίιοη 3θεΓ (Ι3ΐτΐ3£ε 5 Ι 13 Η Ηε εοηδκΙβΓεΟ ίο Η3νε ηη 
3<1οςυ3ΐ6 8ΐ3ηθ3π1 οί ΓεδϊώωΙ 5ΐ3ΗΠίίγ ρΓονί<1ε<1: 

. 1 ΙΗε ΓοςιπΓβιΙ 3τβ3 Α 2 δΐιηΐΐ Ηε ηο£ Ιεδδ ΐίΐ3η 0.028 ηι.κκΐ (ίΐ^ιίΓε 2 ΓείεΓδ); 3 ηά 

.2 ΙΚ6Γ6 ίδ ηο ΓεεμιίιεηιεηΙ Γε£3πϋηβ ίΐιε 3η§1ε 3( ννΐιίεΐι ϋιε πι^χίηΐϋΐη ΟΖ ν3ίιιε 5 Η 3 ΙΙ 

οεευί'. 


2.2 ΤΗε \νίη<1 ΗεεΙίηε ΙενεΓ Γογ Ηρρϋεαίίοη οη (Ηε Γεδίιΐιιαΐ δίηΗιΙιΙγ ειίΓνε δ1ΐ3ΐ1 Ηε βδδαηιειΐ 
εοηδί3ηί 3ί 311 3η§Ιε8 οί ίηεΐίηβίίοη αηά δΚαΙΙ Ηε ε3ΐεαΐ3ΐειί 3δ ίοΐΐονν»: 


ΗΙν 


Ρλ.Α.7 
9800 Δ 


ννΙιεΓε: 


Ρ Α = 120 (Κ^/26) 2 (Ν/τη 2 ) 


ν ν = \νιη<1 δρεειΐ εοιτείφοικίιηε; ίο ΙΗε \νθΓ 8 ί ίηΙεηιίεΟ εοηΟΐΟοηδ (ηι/δ) 

Α = ρΓθ)βείει1 ΙηίεΓαΙ 3Γ63 οί ίΗε ροιίίοη οί (Ηε δΐιίρ αβονε (Ιιε ΙίβΗίεδί δεη/ίεε \ν3ίεΓϋηε (ιη 2 ) 
Ζ= νειΐίεηΐ (ΙίδΙαηεε ίτοιη (Ηε εεηίΓε οί Α ίο ά ροϊηί οπε Ιιηΐί οί (Ηε Ιί§Ηΐεδί δερ/ίοε <:1 γ31ι@Ηι (ηι) 
Δ - (ϋδρίηεειηεηΐ (ί) 


2.3 ΤΙιβ 53ΐτιε ναΐιεδ οί γοΙΙ 3η^1ε δΗηΙΙ Ηε ιΐδεΟ 38 Γογ (Ηε ίηίβεί δίαΗίΗίγ. 

2.4 ΤΗε (1ο\νηί1οο(ϋη§ ροϊηί ίδ ίηιροΠηηί αηϋ ίδ Γε^ηπίειΐ 38 ίεπηίη3ΐίη§ ίΐιε τεδίΟοαΙ 3ί3ΗίΙίίγ 
ειίΓνε. ΤΗε 3Γ63 Α 2 δ1ΐ3ΐ1 ΐΗεΓείοπ; Ηε (ηιηείΐίεΟ 3ί ίΗε 0ο\νηίΙοο<Ηηο 3η«1ε. 

2.5 ΓΗε δίαΗίΙίίγ οί ίΗε 0Γ3ή ίη ίΗε Πη3ΐ εοηιΐίίίοη 3ΐΐεΓ Οαπιπεε δΗαΙΙ Ηε εχ3τηίηε<1 3η<1 δΗοινη ίο 
δαίίδίγ ίΗε οπίεηη, ννίιεη Οίΐηΐίΐ^εΟ 38 8ίίριιΐ3ίεί1 ίη 2.6 οί ίΗίδ ί οΟε. 

2.6 Ιη ίΗε ιηίεπηειΠήΙε δί3§βδ οί ΠοοΟιιιε, ίΗε ιηηχίηιιπη η^Ηίιηε ΙενεΓ δΗηΙΙ Ηε 3ί Ιεβδί 0.05 τη 
3πι1 ίΗε Γ3η^ε οί ροδίίίνε π^Ηίίη^ ΙενεΓ κΪίηΙΙ Ηε 3ί 1ε38ί 7. 1η 311 ε3δεδ, οηΐγ οηε ΗιεαεΗ ίη ίΗε ΗιιΙΙ 
3Π(1 οηΐγ οηε ίτεε 8ΐιτί3εε ηεεΟ ίο Ηε 3δδΐιιηε(1. 
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3 ΑρρΙΐεΗίίοη οί ΗεεΙίη§ ΙβνβΓδ 

3.1 Ιη αρρίγίηβ ΐΗε Ηεε1ίη§ Ιενετδ Ιο ΐΗε ίηίαεί ;ιηι1 ά3ΐη3§ε<1 ευτνεδ, Ιΐιε Γο11οννίη§ δΜΙ Ηε 
οοιΐ8ΐ(1εΓ6(1: 

3.1.1 Γογ ϊηίαεί εοηύϊΐίοη: 

. 1 \νϊη(11ιεε1ίη§ ΙενεΓ (ίηε1ικ1ίη§ £ΐΐδΐίη§ εΠεοί) {ΗΙ,ιΥ, ηηά 

.2 \νίηι! Ηεείϊηβ Ιενετ (ϊπείικίϊης §ιΐδίίη§ βΓΓβςΐ) ρΐιΐδ είώετ ΐΗε ραβδεη^ετ 
ετοννίϋη^ ογ δρεειΐ ίιιτηϊη§ Ιενετδ ννΐιίεΐιενετ ίδ ΐΗε §Γε3ΐετ ( ΗΤΙ ). 

3.1.2 Ιογ άβιτίΒ^ε εοηίϋΐϊαη: 

. 1 νκάηεΐ Ηεείίη^ ΙενεΓ - 8ΐε3<1γ \νίο<1 (//£}); 3Π(1 

.2 ννίηίΐ ΠεεΙιηα Ιενετ ρΐιΐδ Ηεε1ϊη§ ΙενεΓ <1ιιε Ιο ρηδδεη^ετ εΓοννιΙίη^ (///«,) 

3.2 Αη^ΐε* οί ΗεεΙ ίΐιιε Ιο δίβϋίΐν >νΐη<1 

3.2.1 ΤΗε &η§1ε οΓ Ιιεεί (Ιιιε Ιο α ννιη<1 §ιΐδΙ ννΐιεη ΪΗε 1ιεε1ιη§ ΙενεΓ 111.2, οβ&ίηεϋ 38 ίη 1.3, ίδ αρρ1ίε<1 

ίο ΐΗε ίηΐοεΐ δϋαΗίΙ ίίγ οιιτνε δΐιαίΐ ηοΐ εχεεεά 10°. 

3.2.2 ΤΗε αη^Ιε οί ΗεεΙ <1υε Ιο 3 8ΐε3<ίγ \νιη(1 \νΗεη ΐΗε Ηεε1ίη§ Ιενετ ΗΙ^, οΒίηϊηεά 38 ίη 2.2, ίδ 

ηρρίϊειΐ Ιο ΐΗε Γεδϊ<1ιΐ3ΐ δΙηΗίΙϊΙγ αιτνε ηΛετ ώιοιη^ε, δΗαΙΙ ηοί εχεεειΐ 15° Γογ ρ3δ8εη§ετ επιΓί αη<1 20° 

Γογ 03τ§ο οταίΐ. 


ΜϋΕΤΙΗυΐΧ €ΚΑΡΤ €ΚΙΤΕΚΙΑ 



Κϊ^υτε 1 - ΙηΙαοΙ δΐιΛίϋΙν 
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ΑΜ>Γ6νΪ3ΐίοηκ ιιχβίΐ ίη ΙΐβΐΐΓβχ 1 πηίΐ 2 
ΗΙν — Ηεεϋη^ Ιενετ 8\ιε ίο ννίηά + §ιΐ8ίϊη§ 

ΗΤΤ = Ηεεϋη^ ΙενεΓ ϋυε ίο \νίηι! + Ηυχίιη^ η- (ραδδεη^ετ αΌ\ν<ϋη§ ογ ίυτηίηβ) 

Ηίη, = Ηεείίη» ΙενεΓ <1ιιε ίο ΆΊΠί! 

ΗΤ 4 ~ Ηεβίίηβ ΙενεΓ Ουε ίο \νϊπ<1 + ρακδεη^εΓ οΓοννάίη^ 
θ,„ = Αη^ΐε οί πΐΒχίπιυΓΠ 07, 

θ(ΐ = Αη§1ε οί (]ο\\πιί1<χκϋηΗ 

Θ Γ - Αηείε οί γοΙΙ 

Θ;. = Αηείε οί εψηΐιβηιιηι, πκχιιηιίη^ ηο \νΐη<1, ρ35δεη£ετ ετο\ν<1ιη£ ογ ίυιηίηβ είίεείδ 

Θη = Αη§1ε οί Ηεεί (Ιιιε Ιο ΗεεΙίη^ ΙενεΓ ΗΙ. 2 , Η ΤΙ,, Η1,\ ογ ΗΤ 4 
Α| > Αγο 3 ΓεειυΪΓε<1 βγ 1.1 

Α 2 > 0.028 γπ.πκΙ 
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ΛΝΝΕίΧ 8 

8ΤΛΒ1ΡΠ Υ ΟΡ ΜΟΝΟΗ11ΙΧ ΟΚΑΡΤ 


1 8ΐ»Ρ»ί1ί4τκ επίβπ» ϊη ίίιε ιπίαεί οοηάίΐίοη 

1.1 Πιο ννεαίΠεΓ επίεποη εοηίαίηεϋ ίη ρ3Τ3§Γ3ρΗ 3.2 οί (Ηε ΙηΙαεί 8ΐ38ί1ίίγ (Ι'οΟε δ1ΐ3ΐ1 ηρρίγ. 
1η 3ρρΙγίη§ ίίιε ννεΒίΗεΓ επίεποη ίίιε ναΐαε οί' \νίη<1 ρΓεδδυΓε Ρ (Ν/ιη 2 ) δΗαΙΙ 8ε Ι3ΐίεη 35 
(500{ν\ν / 26} 2 ), ν/ΗεΓε ν%- = \νίη(1 δρεεΟ (ηι/δ) οοιτ68ροη(1ίη§ ίο (Ηε ννοΓδί ίηίεη4ε(1 εοηίΐίΐίοηδ. 1η 
3ρρ1γίη§ ίίιε ννεϋίΙιεΓ επίεποη αεεουηί δ8α11 αΙδο 8ε ΡιΚεη οί ϋ8ε γοΙΙ Οαπιριηρ εΐιβτηεΐεηδΐίοδ οί 
ίη(1ίνί<1ιΐ3ΐ οταίί ίη 385ε5δίη§ ί8ε ΗδδυιηεΟ γοΙΙ αη§1ε θι, \νΗίο8 ηιαγ αΐίεηιαίίνεΐγ 8ε (Ιεηνειΐ ίτοιη 
ηιοίΐεΐ ογ ίίιΙΙ-δ03ΐε ίεδίδ. Ηιιΐΐδ \νί<8 ίοηίιίΓΟδ ννΗίεΗ £ΐε3ίΙν ΐηοΓοαδο (Ιηηιρίηρ. δΐιεΗ αχ ίηιηιεΓδεεΙ 
δίί1ε8υ11δ, δαίίδίαηίίαΐ βπηγδ οί ίοίΐδ, ογ Ωβχίΐοίο δίαιίδ ογ δεπίδ, 3Γ6 ΙϊΚεΙγ ίο εχρεπεηεε κί^ηίβεϋηίΐγ 
δΐη&ΙΙεΓ ηΐ3§ηίίυι1εδ οί γοΙΙ αηςίε. Ρογ δΐιείι οιαίΐ, ΐΗεΓείοΓε, ίίιε γοΙΙ 3ηρΙε δίοΐ! 8ε (ΙεηνεΟ &οηι πιοβεί 
ογ Λιΐΐ-δοαίε ίεδίδ ογ ίη ίΚε ηβκεηεε οί «υεΐι 03ί3 δ1ΐ3Π Ηε Οιίεη 3δ 15°. 

1.2 ΤΗε 3 Γε 3 ιιηϋεΓ ίΗε ηρΗόη» ΙενεΓ ευπ/ε (ΟΖ ειίΓνε) δΐιαίΐ ηοί 8ε Ιεδδ 183η 0.07 ηι.Γ3<] αρ ίο 
θ = 15° ννΗεη (8ε ηίΗχίηιυιη η§8ίίη§ ΙενεΓ (ΟΖ) οεειίΓδ 3ί θ = 15° . 3η<1 0.055 γπ.γ 3<1 υρ ίο θ — 30° 
\ν8εη ίίιε ΓηαχίίηιίΓη πρΗίιηρ ΙενεΓ οεοιίΓδ 31 θ - 30° ογ η8ονε. \¥ΗεΓ6 18ε ποχίιηιιτη π^Ηίίη^ ΙενεΓ 
οεειίΓδ 3ί 3η§1εδ οί 8είννεεη θ - 15° 3η<1 θ = 30°, ίίιε εοπεδροη<1ίη§ 3Γ03 ιιηιΙεΓ (Ηε η§1ιίϊη^ ΙενεΓ 
ευη/ε δϊιβίΐ 8ε: 

Α = 0.055 + 0.001 (30° - θ ηι11χ ) (πι.πκ!) 


ννΚοΓε: 


θ,ηηχ ϊδ ίΗε 3 η§ 1 ε οί 8εε1, ίη άε^Γεεδ, 3 ί \νΗίεΗ ίίιε π^Ηίίη^ ΙενεΓ ειιη/ε τεαοΗεδ ίίδ ητΕχιιηυηι. 

1.3 Τ 8 ε 3Γε3 ιιηΟεΓ ίίιε π§Ηΐίηρ ΙενεΓ ευη/ε 8εί\νεεη θ — 30° 3ηεΙ θ = 40° ογ 8εί\νεεη θ — 30° 3η<1 
(Ιιε 3η§1ε οί ί1οο<ϋη£ θ| “ ίίΐΗΐδ ΣνηρΙε ίδ Ιεδδ ΐΗυη 40°, δΗαΙΙ ηοί 8ε Ιεδδ ί8αη 0.03 τηχαΟ. 

1.4 Τ 8 ε ηρΗίίηρ ΙενεΓ ΟΖ δΗαΙΙ 8 ε 3 ί Ιεαδί 0.2 ιτι 3 ί 3 η 3 ηα 1 ε οί Ηεεί εςιιβΐ ίο ογ ^γοπΙογ 0 ΐ 3 η 30°. 

1.5 ΤΗε ηίΗχίηιυηι παΗίίηρ Ιενετ 583 ΙΙ οεειίΓ 3 ί 3 η αη^ΐε οί 8εε1 ηοί Ιεδδ 183 η 15°. 

1.6 Τ 8 ε ίηίίίβΐ ηιείηεεηίηε 8 ει@ 8 ί ΟΜ τ δΗαΙΙ ηοί 8 ε Ιεδδ ίΗβη 0.15 ηι. 


Κείετ Ιο ίΗε Οχίε οη Ιηπκΐ δίαΒϊΙϊΙγ Γογ η11 Ιγρεί οίδΗίρχ οονβΓβί! Β_γ !ΜΟ ϊηδίΓοπιεηίδ, «Οορίειΐ 6ν (Ιιε 
ΟΓ^ίΐηϊζίΐΐίοη 6ν ΓεδΟίαΙίοη Α.749( I 8), αδ ΟΓΟβηάεΟ Ργ τεχοΐαΐίοη Μ80.75(69). 

1η ορρίγίη^ ίΗϊδ επίετίοη, δίτκιΙΙ ορεηίη§δ ιΙίΓοιίβίι ν/ΗίεΗ ρΓΟ^ΓΟδδίνε Ποθ(1ίη§ εαηηοΐ Ια1<ε ρΐαεε ηββίΐ ηοί ί>ε 
εοηδίίΙεΓΟίΙ ίίδ ορεη. 
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2 ΟηίβΠΒ Γογ Γβδϊάυαΐ 8(35Πΐίγ βΓίετ 83πΐ3§ε 

2.1 Πιε 513 ΒιΗ ίγ τε^οίτει! ιη (5ε ίϊπδΐ οοηίΐηίοη 3θεΓ <ΐ3Γη3£ε, 3Πί1 3 ίετ 6 ί|ΐΐ 3 ΐίζ 3 ίίοη νν5ετε 
ρτονίίΐείΐ, δΚίΐΠ 5ε <ίοΙεπτιίηε(1 38 8ρεείίιε<1 ίη 2.1.1 Ιο 2.1.4. 

2.1.1 ΤΗε ροδίϋνε ΓεδίώιΕί η«5ίίη« ΙενεΓ ευτνε δΗίϊΠ 1ΐ3νε 3 ηιϊηϊπιιχιη Γ 3 η§ε οί 15° 5εγοη<1 (5ε 
3ΐι§1ε οί εςιιίΙί5ηιιιη. ΤΗϊδ ταηρε ηΐ3γ 5ε τειίυεειΐ (ο 3 ιηϊηϊπιυίη οί 10°, ϊη (5ε ε3$ε νν5ετε (5ε 3Γεα 
υικΙεΓ (5ε η§5ίϊη§ ΙενεΓ ειιτνε ϊδ (Ηπί 3ρεοιίίε<3 ίη 2.1.2, ίηετε3δε<3 5γ (5ε Γ3(ιο: 

15 

Γ3Π§ε 

\ν5ετε (5ε Τ3η§ε Ϊ5 εχρτεβδειΐ ϊη ϋε^τεεδ. 

2.1.2 Τ5ε 3τε3 ιχη(1βΓ (5ε η§5ίίη£ Ιενβτ ειιτνε δΗβϋ 5ε α( 1ε38ί 0.015 ιη.Γβά, πΐ038ΐΐΓεί1 ίτοτη (5ε αη§1ε 
οί εςιιί1ί5πυηι (ο (5ε Ιεδδετ οί: 


. 1 (5β 3η^1ε 3( \ν5ια5 ρτο§τε8δίνε 11οο<15ΐ£ οεευτδ; 3 ηά 

.2 27° τηβ3δυΓε<1 ίτοηι (5ε υρπ§5(. 

2.1.3 Α ΓεδίιΙυβΙ η§5(ίη§ Ιενετ δ53ΐΙ 5ε ο5(3ΐηείΙ \νί(5ίη (5ε Γ3η^ε οί ροδϊίίνε δ(35ί1ϊίγ, ΐαίίης ϊηίο 
αεεοιιηί (5ε βτβηίεδΐ οί (5ε ίο1!ο\νίη§ 5εεϊίη§ ιηοιτιεη(8: 

. 1 (5ε ετονν<5η§ οί 311 ρ3δδεη§6Γ8 ίοννβηΐδ οηε δίιΐε; 

.2 (5ε Ι3υηε5ίη§ οί 311 ίϊχΐΐγ 1θ3<1©ε1 ιΐ3νί(-ΐ3ΐιηε5ε(1 δΐιτνίναΐ ετ3ί( οη οηε δίιΐε; 3η<1 

.3 ιΐυε (ο \νϊη<1 ρτεβδυτε, 

3δ 03ΐειιΐ3ίε<1 5γ (5ε ίοπηυΐβ: 


„„ 5εεϋη£ ηιοηιεηί , . .. 

ΟΖ - —— - +0.04 (τη) 

<5δρΐ3εεΓηε ηί 

Ηοννενετ, ίη ηο 03$ε, (51δ ή§5ίίη§ Ιενετ 35311 5ε Ιεδδ (5βη 0.1 ηι. 


2.1.4 ίοτ (5ε ρυιροδε οί ε3ΐευΐ3(ιη§ (5ε 5εε5η§ ηιοτηεηίδ τεΓειτε<1 (ο ίη 2.1.3, (5ε ίοΙΙοννίη^ 
3δδΐιηιρ{ίοηδ δ1ΐ3ΐ1 5ε ιτΐ3<1ε: 


Μοηιεηίδ <1ιιε ίο €Γο\ν<ϋη§ οί ρ 385 εη§ετδ. ΤΗίδ δ5ου1(1 5ε εβίευίαίειΐ ίη 3 εεοτ<ΐ 3 ηεε 
\νί(5 ρατ3£Γ3ρΗ 2.10 οί (5ε (χκίε. 

Μοηιεηίδ Λίε ίο Ι3ΐιηε5ίη§ οί 3.11 ίιΙΙγ 1ο;κ1ε<1 <33νι(-ΐ3ϋηεΗε<1 δΐιτνϊν 3 ΐ 0 Γ 3 ί( οη οηε 
5Ϊ<1ε: 


•2.1 311 1ίίε5θ3(δ αηϋ τεδουε 5θ3(δ ίίηειΐ οη (Ιιε δϊ<1ε Ιο ν,5ίε5 (5ε δ5ίρ 535 Ηεείειΐ 

3ί1ετ 53νίη§ δΐΐδίαίηειΐ <ΐ3πΐ3^ε δ53ΐ1 5ε 3δδΐιτηε<1 ίο 5ε δννυη§ ουί ϋιΐΐγ 1θ3(1ε<1 
αη<1 τε3<1γ ίοτ 1ο\νεπη§; 
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2.2 ίοΐ' Ιϊίβ6οαίδ ννΗϊοΗ 3 τε 3ΐτ3η£ε<1 ίο 6ε ΙαιιηεΗεά ίΐιΠγ 1θ3(1ε(1 ίτοτη ΰιβ δίοχνεϋ 
ροδϊίϊοη, ΙΗε ηΐ 3 χϊηιυτη Ηεε1ϊη§ ιηοπιεηΐ (1υπη§ ΐ3ΐιηοΗίη§ δΐι^ΐΐ 6ε ίΛεη; 

2.3 & Κιΐΐγ 1θ3(1ε(ί ί1ίΐνιΐ-ΐ3υηε1ιε<3 ΙιίεπιίΙ 3ίίαε6ε<1 ίο εαεΗ <33νϊί οη ΙΗε δϊίΐε Ιο 
ν/ΗϊεΗ ίΐιε δΗιρ 1ΐ3δ Ηεείεά βΓΙθγ Η3νίη§ δυδί3Ϊηε(1 {Ιαπιπ^ε χΗβΙΙ 6ε 3ί>δϋΐηε<1 Ιο 

6ε 8\νυη§ ουί Γεαθγ ίοί 1ο\νεπη§; 

2 4 ρεΐ'δοπδ ηοί ϊη ΙΗε 1ϊίε-53νϊη£ αρρίϊηηεεδ \νΗϊεΗ 3ΐε δννυηβ οαί δΗηΙΙ ηοί 

ριονκίε εϊίΗεΓ 3<Μιίιοη3ΐ 6εε1ϊη§ ογ ή§Ηίίη£ ηιοηιεηί; η.η<1 

,2.5 Ιϊίε- 83 νϊη§ αρρ1Ϊ3ηεεδ οη ΙΗε δϊίΐε οί ίΗε δ6ϊρ ορροδίίε ίο ίΗε δϊ<1ε ίο λνΗϊεΗ ίΐιε 

δΐιϊρ 6βδ Ηεείεά 86&11 6ε ίΐδδΐιιηεά ίο 6ε ϊη 3 δίο\νε(1 ροδϊίϊοη. 

.3 Μοηιεηίδ <1«6 ίο \νϊη<1 ρίεδδΐίΓε: 

3.1 ίΐιε \νϊηά ριεδδΐίΓε δΗαΙΙ 6ε ί3ΐίεη 3δ (120 {V%-/ 26}') (Ν/οι 2 ), \νΗείε - ννιηΟ 
χρεε<1 (ιη/δ), εοιτεδροηϋϊηβ ίο ίΗε \νοτδί ϊηίεηάείΐ εοηόϊίϊοη; 

3.2 ίΗε 3 Γ 63 3ρρΙϊε361ε δΗ 3 ]] 6ε 16ε ρΓθ)εείε<1 ΙαίεΓβΙ 3Γε3 οί 16ε δΗϊρ 36ονε ί6ε 
\ν3ίει1ϊηε εοιτεδροη<ϋη§ ίο ίΗε ϊηίαεί εοηώΐίοη; 3ηά 

3.3 ίΗε ηιοηιεηί 3 ηη δΗηΙΙ 6ε ίΗε νεΛΐεβΙ <1ϊδΐ3ηεε ίτοιη 3 ροϊηί 3ί οηε Ηαΐί οί ΙΗε 
ιτΐ 63 η ί!κιιι§Ηί εοπ€δροη<1 ίη§ ίο ίΗε ϊηίηεί εοη<1ϊίϊοη ίο ίΗε εεηίτε οί £κινΐΐγ οί 
ίΗε ΐ3ί€Γ3ΐ 3Γεα. 

2.2 Ιη ίηίεπηε<1Ϊ3ίε δίη^εδ οί ίΗχκϋη^, ΙΗε οιηχϊηιιηη η§Ηίϊη§ ΙενεΓ δΗαΙΙ 6ε 3ί Ιεβδί 0.05τη 3η(1 
ίΗε Γ 3 η^ε οί ροδϊίϊνε ή§6ίίη§ ΙενεΓδ δΗαΙΙ 6ε 31 1ε3δί Τ’. Ιη ηΐ! ε3δεδ, οηΐγ οηε ΗγοηοΗ ϊη ίΗε ΗυΗ 3η<1 
οηΐγ οηε &εε δΐΐΓίΐιεε ηεε<16ε 3δδυπιε<± 
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ϋΕΓΓΐνΐΤΙΟΝ8, ΚΕ(2υΐΚΕΜΕΝΤ8 ΑΝΌ ΟΟΜΡΕ1ΑΝΟΕ ΟΚΙΤΕΚ1Α ΚΕΕΑΤΕϋ ΤΟ 
ΟΡΕΚΑΤΙΟΝΛΕ Λ.\0 8ΑΡΕΤΥ ΡΕΚΕΟΚΜΑΝΟΕ 


ΡγοΙΖ οΓή όΤ 1 η 1Τ, ° Γ Τ Τ· ° βΥ3ΐϋ8ΐβ ° Ρ€Γ3ΐίθΩ31 5Η311 156 « (Ηε 

Γ 8,1 0Γ ° Γ 3 ίΐ651§η ιηεθΓ Ρ οπιί ' η ε ΠΜΤ Ιοα»* ννΕίεΕ πιοόίίγ (Ηε 

η ' , 3 ΡΓεν Τ\ ΐ68ΐΐη8 · ^ * «”** «« *> - ^ά\^οΖ (Εε 

Αιίτηιηΐδίταίιοη 3η<ί (Εε ΓηηηυίαοίυΓεΓ. Μιεηϊ εοηώίϊοηδ οί δερνίοε ν™η< αάάϊάαΐΆΐ (εδίιηκ 

*"™’ ,Ηε ΑώτηηΐδίΓαίίοη ογ (μ* ροΠ δίηίε βυΐΕοΗίίεδ 38 3 ΡΡ Γο Ρ π 3 (ε ηηιγ γ^,,γο 

? , ? ΩΠ η :· 1ΐηθ(ΐθηα1 άε80π Ρ" οι15 ’ ί^ΗπίοπΙ 3ΙΚ{ δγδίεηι δρεείίϊεαίίοηδ Γθίεναηί (ο (Ηε 
υηάετδίΒΠίΙιη^ 3ΐΐί1 εναίιωίίοη οΓεταίΐ ρεΓίοπηαηεε &Η&11 Ηε 3ν3ΐ!3Ε1ε. 


1^6 οΒ^Οΐΐνβ οί 111686 (6815 15 ίθ ρΓΟΥΚίβ 6886ηίί 3 1 ΐηίοπηαίίοη 3Πί1 £111(13066 (Ο εΐΟίΕΙβ (Ηε 0 Γ 3 « (Ο Ηε 
6ην"Γρ6 " 3η " 0ΟΠί1ΐίΐΟη5 ^ **8Ρ «ηί εη^Γοη^Ι 

Τ116 ίο11οινιη§ ρροεβ^ιιτεδ 3ΐε οιιΐΐίηείΐ αχ ΓεφΪΓεηιεηίδ ίη άβ<ύίη£ ννίΐΗ νετίίιε 3 (ίοη οί επιΛ 

Ρ 6 ΓίθΓΤΠ 3 Π 66 , 

1 ΡίΓίοπηώίί 


1.1 


ΟβηεΓ»] 


1.1.1 Ώιβ ο»Λ βΗεΙΙ ηιεεϋ (Ηο ηρρΗεηΕΙε ορεπΛΐοηοΙ Γβφώβπιεηΐϊΐ ίη οΗ 3 ρΐ6Γ 17 οί (Ηίδ Οχΐβ 3 η<1 
11115 3ΠΠ6Χ Γογ αΐί εχίΓβηιεδ οί ρ 3 856η 8 6Γ 31x1 103(1 6 οη%ιΐΓ 3 ΐίοη 8 Ιογ ννΚιοΙι εειίίΠεαίίοη ίδ κομβΑ 
ΤΚε ΙιηιίΠηρ 863 8(3(6 Γβίαίείΐ ίο (Ηε (ΙϊίίεΓβηί ηκχίεβ οί ο Ρ 6 η 3 ΐίοη δΗαΙΙ Εε νεήίϊβεί Ηγ (68(8 3ΐκ1 
αηαίγδβδ οί 3 ογβΛ οί (Ιιε (γρε ίοΓ ννΗίεΗ 66Γίϊί1θ3(ϊοη ίδ Γ6ςιιεδί6(1. 

1.1.2 Ορ6Γ3(ιοη3ΐ οοηίτοί οί (Ηβ ΟΓαΚ δΗίΐΙΙ Ηε ίη αοεοιχ&ηεε \νι(1ι ρΓοεεάιΐΓβδ βδίβΗΙίδΗεά Εν (Ηε 
αρρίιαιηί Ιογ ορεηΚιοη ίη δβτνιεο. ΡΓΟοεόιαΓεδ (ο Ηε εδΟΕΙίδΗεί! 5 Ι 13 ΙΙ Εε δ( 3 Π Ρ Γοεε<1ιΐΓε, εηιίδε 
Ρ ΓθεεαυΓ68. ηοπηπΐ 3η <1 εηΐ6Γ 8 εηεγ δίορ αικί τηαηοευνΓε ρΓοεεΕυτεδ. 

1.1.3 ΤΗε Ρ Γοεε(1ιΐΓβδ εδΙαΗΙίδΗεά υικΙβΓ 1.1.2 δΗαΙΙ: 

.1 (Ιεπιοηδίταίε (Ηα( ηοιτηαΐ ιππηοειίΥΓέδ 3η<1 εκιίΐ ιεδροηδεδ ίο ίΗίΙιιτεδ 3 γ 6 εοηβίδίεηί ίη 
ρεΓίοπηαηεε; 


.2 

.3 


086 ιηείΗοίΙδ ογ (Ιενίεεδ (Ηαί ατε 83 ίε 3η<1 τεΙίαΕΙβ; 3 η<1 

ίηοίικίε αΐΐοναηεε ίο Γ αην ίίτηε 1 ε 8 ίη (Εε βχεαιΐίοη οί ρτοοαίιιπ* Λβ( ηναγ Γ 638οη3Ε1γ 
Εε 6χρεε(6<1 ίη δεπάεε. 


1 ΙΑ Ργο€ 6(1 ίΐτεδ ΓεςιπΓβϋ Εν (Ηίδ αηηεχ δΕβΙΙ Εε εοηϋυείείΐ ονεΓ \ν&ίεΓ οί δοίίιείεηΐ ΕερίΕ χιιεΕ ίΕαί 

6Γ3ΐ( ρεΓίοπηηηεβ \νί1Ι ηο( Εε ηίϊβοίεί. 



1 1 5 Τ«β Λ»η 1>β οηΛκιαΙ « η.Μη«η. ρΜβα»* ·«* ·*»"«> Κ5,ίη8 !* 

ΟΗ „|„ο,„1 Λ ιιΐίΐΛίπΐϋΐιι ννοί Β Μ βμΓΓιοκιιΙ «> Οί&Μ* Ί» η» 11 '·>' ^ώΐιοηϋΐ Μποιιοηί ι«,ά ογ 

Ι6δίϊη 8 Ιο εχ 3 Π\ίηε ίΗε εΓΓεοί οί ννεί 8 Ηί. 


2 8ΐορρΐη£ 

2.1 Τ)ιίκ ίβδί 18 Ιο εδΙαΜίδΗ ίΗε 3εοε1εΓ3ίϊοη εχρεηεηοε,Ι ννΗβη δίορρίη 8 ίΗε α*Α ιη οαίιη \ν»ίθΓ 
\νί(1ι ηο ρ 3 δδβη 8 εΓ 1θ3<1 ΟΓ οατβο 1θ3(1 (1υηη 8 ΙΗε Γο1Ιο\νιη 8 οοικίίΐϊοηδ. 


.1 


Γΐοηη3ΐ δίορ Γογ πΐ 3 χίπιιιΐΏ ορεκιΐιοηηΐ δρεειΐ. 


2 ειηεΓ 8 εηεγ δίορ Γογ ηιαχϊιηυηι ορεΓ3ίϊοη3ΐ δρεειΐ; ηη<1 


.3 


0Γ3δΗ δίορ ίτοηΐ 103 X 11011111 θρβΓ3Γίοη3ΐ 8ρεε(1 311(1 ΓγΟΙΏ 3ΠΥ ΐΓΗΠδίΐΐϋηαΙ 1110(16 5ρ66(1. 


Ο 2 Πιο ίβδίδ Γ6ΓθΓΓ6(1 ίο ϊη 2.1.1 3ΐκ1 2.1.2 δ1ΐ3ΐ1 (Ιοευηιεηί ί1ΐ3ΐ ΙΗε αεοεΙεΓαίιοηδ άο ηοΐ εχεεείΐ 
83ίε1γ Ιενεί 1 ίο 3ΐιηεχ 3 χνΐιεη εοηίτοί Ιενεΐδ 3Γε αδείΐ ίη 3οεοΓ(ΐ3ηεε Ιο χντϊΚεη Ρ Γοεε(1υΓ6δ 3δ §ινειι ιη 
Λε εΐ 3 ίΙ ορεΓ 3 ίίη 8 το3ηο 3 1 ογ ίη 30 31,(001300 ηκχίε. 51ιοο1(1 8τίεΙγ Ιενεί I 1>ε εχεεε(1ε<1 ^πη 8 ηοπο3 
δίορ. οοηίτ^Ι δγδίεηΐδ δ1ΐ3ΐ1 Βο πκχΙΜ ίη ογ<16γ (ο ηυοκ! εχοεε(ΐ3ηοο οΓ Ρ 3 δδεη 8 εΓδ δΗηΙΙ Ηε ΚΦ® 
ΙοΒε δε3ΐε(1 <1ιιηη 8 ηοηοαΐ δίορ. ίΜισιιΜ δαΓείγ Ιενεί 1 Βε εχοεε(Ιε(1 άυηη 8 ειιιεΓ 8 εηεγ δίορ, X 
ν,τίίίεη ριοεείαΓΟδ ίη ίΐιε αοΓί ορεΓ 3 ίίη 8 ιοαηιιαΐ δΗαΙ! ϊηοίικίε άβΧαάεά ιηΓοποηίιοη οί Ηο\ν ίο 3\οκ1 

εχοεβίΐηηεε ογ ίΙιε οοηίΓοΙ δγδίεηι δΐιηΐΐ Βε ηκκίίΐιείΐ ίο 3νοί<1 εχεεειίηηοε. 

2 3 ΤΙιε ίεδί ΓείβΓΓεά ίο ιη 2.1.3 δ1ΐ3ΐ! (Ιοοιηοεηί (1ΐ3ί Ιΐιε 3θεε1εΓ3ίίοηδ άο ηοί εχεεείΐ δηΓείγ Ιενεί 2 
ίη ηηηεχ 3 ννΐιεη οοηίΓοΙ ΙενεΓδ οί 3ΐ,1οηΐ3ίιο τηοάεδ 3Γε ϋδειΐ ίη 3 ηΐ3,ιηε Γ ννιΙΙ ^ 

αοοεΙεΓηίίοηδ. 1Γ δ 3 Γείγ Ιενεί 2 ϊδ εχοεε<1ε(1 ίΐιεη ίΗε αοή ορεταίιη 8 ιποποβΙ δΐιηΐΐ ιηείικίο 3 ^3πκη§ 

ί1ΐ3ί ίί ίδ 3 πδΗ ίο ραδδεη 8 0 Γδ Βειη 8 ΐημιτείΐ, ίΐ 3 εταδΒ δίορ ίδ ρεΗοποεό. 

2.4 ΟίΙιεΓ ΐεχίδ δ1ΐ3ΐ1 Βε Γερε3ίε(1 Βιιηηρ εταΠ ίοπιίηα ίο εδίαΒΙίδΠ ίΗε ηεείΐ ογ οίΗεηνίδε ίο ιηιροδε 
3 ηγ δρεε(Ι-Γεΐ3ΐε(1 τεδίπείΐοηδ Βιιηηε ιηαηοβιινρεδ. 


3 Οιιϊ$ε ρεΗοπηϋηεε 

3 1 Τΐιίδ Ιεδί ίδ ίο εδίβΒΙίδΗ ίΗε εΓ 3 ί! ρεΓΓοπιΐ3ηοε 3η<1 3εεε1εΓ3ΐιοηδ εχρεπεηεε<1 (1υήη 8 εηιη,ε 
ηιοόεδ ννϊίΗ ηο Ρ 38 δεη 8 εΓ 1θ3ί! ογ ε3Γ 8 ο 1θ3(1 (Ιιιπη 8 ίΗε Γο11οννιη 8 εοηιΐιίιοηδ: 

1 ηοπο 3 ΐ ορεΓ 3 ίϊοη οοηιΐϊίϊοηδ βτε ίΗοδε ιη ννΙιίεΒ ίΗε ειοίί ινιΙΙ δαΓείγ εηιίδε αί αηγ 
1ΐ63(1ίη“ \ν1ο1ε ηιαηωΐΐγ ορεΓ3(ε(1. ηυίο-ρίΐοί 3δδϊδίε(1 ορεταίειΐ ογ ορεΓ3ίε<1 χνιΐΗ 3ηγ 

3 ΐ\ίοηιαΙίε εοηίτοί δγδίειη ίη ηοπο3ΐ τηοιίε; 3Π(Ϊ 

.2 ν,ΌΓδΐ ίηίεη<ίε(1 οοηίΐϊΐίοηδ, τεΓειτεά ίο ίη 1.4.57 οί ίΚϊδ ( ικίε. 3τε ίΗοδε ϊη \ν!ιίε1ι ίί 
δΗηΙΙ Γιε ροδδΐΗΙε Ιο ιτηηηί 3 ίη δ 3 ίε εηιίδε ννιώουί εχεερίϊοηηΐ ρι1οίίη 8 δΚιΙΙ. Ηοχνενετ, 
ορεταΐΐοηκ 3ί αΐΐ 1ιε3(1ίη 8 δ τεΐαίίνε ίο ίΐιε ννίη(1 3η<1 863 ηιηγ ηοί Γκε ροδδώΐε. Γογ ίγρε 
οΓ ογ 3 Π 1 ΐ 3 νιη» 3 ΙορΓιετ ρετίοιτηβηεε 5ί.ιη(ΐ3η1 ϊη ηοη-^ίδρίαοειοεπί ιοοάε, ίΗε 
ρετίοΓηιηηοε ιηά βοεείεταΐΐοηδ δΗαΙΙ αίβο Γ>ε εδίαΜίδΚεύ ηΐ (ϋδρίηεετηεηί ηκχίε ^υηη 8 

ορβΓ3ίϊοη ιη ίΙιε χνοτδί ίπίεικίετί εοηίΐιΐιοη. 
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3.2 ΟρβΓαΐίοη Μ* ,5 *ϋη«ϊ ίη 3.1, *Ι1 Βο ««ΟΟ* «I ϋοαιηιβη^ Βγ ΙϋΜο Ιβ8(δ ίη 

81 , . ? 7° ΓΟ 0ν2η! * 63 °° ηί, " Ιοη5 Ηηά 10 ^ *χαη ακί Γο11ονπη 8 3038. Ιί δΒα!! Βο «Βόννη ίΒαί ίΒο 
ριηοά οί ονοΓγ 1051 (πιη) 3ΐκΙ ίΒο ηυηιΒοΓ οΓ 5βπβ« ατο «ιιίϊϊοίοηΐ Γογ ίΐοΒιονιη^ γο!ι 3 ΒΙο ηιοΗδίίΓοηιοηίδ 
η ονβΓγ 863 513(6 ίβ8ΐο(1, ίΒο 3§£Γ0 8 3ίβ ίΐιτιβ ϊη 030Η άίΓΟοΙιοη Α&Π ηο( Βο 1ο«8 Γ Β 3 η 15 ηιίη. Μονίοΐ 

οοηΒίΒοηδ ΓΠ3ί1ΐ6ΓΤ13ΐΐ0ίΐ1 5ιηΊΙ,,3ΐ ' οη5 ° ουΙίΙ Ιιε υ5ε(1 ,ϋ νεηί ν 'Βο ρβτίοπηβηα; ίη ΐΒο ννο Γ5 ί ίηίβηϋοτί 

ίιιηιίδ Ιογ ηοππ3ΐ οροΓαΙιοη οοηΒίίίοη δΒηί! Βο όοοαιηοηίοίΐ Βγ ΐΏοαδυτοιηοηίδ οΓ οτ 3 (ί 3 ροοί1 Βοα<1ίηο 

77 "ΓΤ αΠ(1 Τ?7 3ίίθη οί ™*·™οηίδ οΓ πΜχίη,υη. Βοήζοηί*! 3θοο1οΓ3ίίοηδ ίη αοοοκίαηοο 
νν,ίΒ 2.4 οί 3πηοχ 3. ΜοαδϋΓοηιοηΙ οί ννανο Βοί§Βί αη(1 ροποά 8 Βη11 Βο γπ^Ιο ίο ίΒο ιπηχιγ™ 6χ1εη ΐ 
ρΓ30ίΐ03Β1β. 


ιηιιΐδ Γογ ννοτδί ιηίοηνίοίΐ οοικΒίιοη δΙιαΙΙ Βο <]οουηιοηΐο4 Βγ ηίοαδίίΓΟίηβηίδ οΓ ογλΒ 5 ροο8, νν&νο 
ιοι^Βί 3Π(1 ροηοά, Βοαώηρ ίο ίΒο νν 3 νο απά Βγ γοοΙ ηιο 3 η «ςαπτο (ΚΜ8) ν 3 Ιυοχ οΓ Βοπζοηίβΐ 
3οοο1οΓ3Ποη 5 ίη αχοιΑιικ* ίνιίΒ 2.4 οΓ πηηοχ 3 βικί οΓ νοηίοαΐ βοοοΙοπΛίοη» οίοδο ίο ίΒο ογ 3 « 
]οη§ιίυ<3ιη3ΐ οοηΒο οί £Γανιίγ. ΚΜ8 ναΐαοδ οοιιΜ Βο οδβ<Ι Γογ οχίτηροΐαίίοη οΓ ρο 3 |ν ναΐιιβδ. Ί ο οΒίίΐίη 
ΙΒο οχροοίοί! ρεβίτ νβΐυοδ γοΙηΙο^Ι ίο δίηιοίυπιΐ (1οδί§η Ιοαίΐ αηίΐ δαΓοίγ ΙονοΙδ (οηο ρογ 5-ητίη 
οχοοοίΐαηοο), ηιιιΐΐίρΐγ ίΒο ΚΜ8 ναΐυεδ Βγ 3.0 ογ 


ννΒοΓο: 


€~·λ[2 ΒΓ 


Ν 


Λ' 18 ίΒο ηιΐίηΒοΓ οΓδυοοβδδίνο αιηρΒίικΙοδ ννίίΒίη ίΒο ιοίονηπί ροηοίΐ. 


] ί ηοί οίΒοηνίδο νοπίιοΒ Βγ ιώογΙοΙ ίοδίδ ογ Βγ ηωίΒοηηιίίοαΙ οαΙαιΜίοηδ, ίί ιηί§Βί Βο Ηδδΐιτηονί α Ιίηοατ 
Γ0ΐ3ίιοη Βοίννβοη ννανο Βοι^Βί 3ηΒ αοοβΙοΓηίίοηδ Βηδβίΐ οη ιηοηδίίΓΟίηοπΐδ ίη ίΒο ίννο 803 οοηώίίοηδ. 
Βιηιιΐδ Γογ \νοΓ8ί ιηίοηί!ο(1 οοηίϋΐίοη χΒηΙΙ Βο ΟοοιιτηοπίοΟ ΒοίΒ Γοΐαίενΐ ίο ρηχδοη^οΓ χαίοίγ ίη 
αοοοί'ααηοο νν ίίΒ 2.4 οΓ αηηεχ 3 3 η<ί ΓοΙαΐοιί ίο ίΒο 3οΒια1 δίπιοίιιπι] Βοχιοη ΙοηγΙ οΓίΒο ογλΛ. 


3.3 ΤΒο 1θ5ΐ3 αη<1 νοπίϊοαίιοη ρΓοοοδδ χΗαΙ] Οοουηιοηΐ ίΒο Ιιτηιίιηρ δο 3 δ Γογ 5 3 Γο οροτπίίοη οΓ ίΒο 
ογ 3 Γι: 


ίη ΠΟΠΠ31 ορβΓΗίίοη 31 Γη 3 χιηιυηί οροΓαίίοηα! ,χροο<1 ίΒο αοοβίοΓαΐίοηδ χΗηΙΙ ηοΐ αοοοΒ 
δαΓοίγ Ιβνοί 1 ϊη αηηοχ 3 ννίίΒ 3 η «νοπτ^ο οΓ οηο ρβΓ 5-ηιίη ροηοϋ. ΤΒο οπιίί οροηηίηο 
ηι 3 ηαα1 δΒαΙΙ ιηοΙυΟο ΟοίηιΙοΒ (ΙοχοπρΙιοπ οΓ ίΒο οΓΓβοίδ οί βρββά Γοίΐιιοίϊοη ογ οΒ 3 η§ο 
οί Βο 3 (ίίη§ ίο ίΒο νν 3 νοδ ίη ογγΙογ ίο ρΓονβηί οχοοοΟηποο; 

ίη ΙΒο \νοΓ8ί ίπίοηΟοιΙ οοηΒίίιυηχ, \νϊίΒ γοΟιιοογΙ κροοΟ 38 ηοοοδδαΓγ, ίΒο 3€θθ1θΓ 3 ίϊοη8 
5113,1 ποΓ βΧ066ί ί δηΓβίγ Ιονοί 2 ίη ηηηοχ 3 ννίίΒ αη 3 νοΓ 3 §ο οΓ οηο ροΓ >Γηιη ροποτί, 
ηοΐ- 8Β.11 3 ην οίΒοΓ ογ 3 Β οΒ 3Γ3 ο(οη8ίίο ηιοίιοη 38 ρίίοΒ, γοΙΙ 3 η(1 γ 3 \ν οχοοοΒ Ιενβίδ ίΒ 3 ί 
003,(1 1Γη Ρ«ίε 5 3 Γοίγ οΓ ρ 3 880 η 8 0 Γ 8 . Ιη ννοΓδί ίηίοηίΐοίΐ οοπΒιίιοη.χ, ννίίΒ γογΙιιοογΙ 
δρβοι:! 38 ποοο88 3 ηγ, οτ 3 ίΐ δΒ 3 11 Βο 8 3 ίοίγ ΓηαηοουνΓίίΒΙο αηιΐ ρΓονίίΙβ 3 (Ιθ({υ 3 ίο 5ΐ 3 Βί1ίΐγ 
ίη ογγΙογ ΐΒαί ίΒο ογηΒ οαη οοηίίηιιο δ 3 ίο οροΓβίίοη ίο ίΒο ηοπΓΟδί ρΐηοο οΓ τοίποο. 
ρΓονκΙοϋ οαηίιοη 15 οχοΓοίδο»! ίη ΒίίηΊΙίηρ;. Ρληχοποογχ δΒαΙΙ Βο ΓοςιπΓοΒ ίο Βο δοαΓοί! 
ννΒοη δ 3 Γοίγ Ιονοί 1 ίη 3 ηηοχ 3 ίδ οχοοοΒοΒ; 3 ηίΙ 

ννίίΒίη ίΒο 3 οίυ 3 ί δίταοΛίΓαΙ (1βδί δ η Ιο3γ1 Γογ ίΒο ογεΛ, ννίίΒ ΓοΒυοοΒ χροοΒ 3 η«ί οΒαη^ο 
οΓΒβαίϋηβ, 38 ηβοοδδβιγ. 
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3.4 Τηπηι>§ ηΐ8ηοε«νΓ3ΐ>ϋϊΙγ 

τΐΐ€ €Γ 3 Λ κΗαΙΙ Ηε 83ίε1ν οοπΙγοΙΙεΜο ίΐηιϊ ΓηΒηοευνπιΗΙε ίΐαπη^: 

. 1 Ηυίΐ-Ηοπιε ορεΓ3ίϊοη; 

.2 ορεηιίίοη ίη ηοη-ώδρίαοειποηΐ ηιοάε; 

.3 Ιηΐτε-οίϊ, Ιαπίΐίη^; 

4 3 πγ ίηίειτηεώιιΐε ογ ΐΓ3Πδίίίοη χηοίΐεδ, 38 3ρρ1 ιείΐΗΙε, 3ΐκ1 
.5 ΗεΓίΗίη^ ορεπιΐίοηδ, 38 ηρρϋεηΗΙε. 

4 Εΐϊεείδ οί ΪΛϋυΓΟδ ογ ηιαίίιιηείΐοη 


4.1 Οοπογ»! 


ΤΗε Ιίηιίΐδ οί" δαίε ορεΓ 3 ϊίοη, δρβοίαΐ 
εχ3πιίηε(ί 3η<1 ίΐενείορεϋ 38 η Γεδίιΐΐ 
ίβίΙΐΙΓεδ. 


Ηαίκ1Ι»η§ ρΓοεε<1ιΐΓεδ αιι<4 3ηγ ορεΓαΐίοηηΙ Γεδίτϊείίοηδ δΗβΙΙ Ηε 
οί ία11-δϋ3ΐε Ιτίαΐδ εοηϋαείεϋ ί»γ δίηίΐιιΐ3ίίη£ ροδδίΗΙε εψιϊρπιεηΐ 


Πιο ίαϋιίΓεδ Ιο Ηε εχαηιίηείΐ δΗηΠ 1» ΐΗοβο Ιβϋάΐηε Ιο πι 3 ]ογ ογ ιοογο 5 ενε Γ ε είίεείδ 38 ίΐείειτηιηείΐ Ιγοπι 
εναΙιΐΗΐϊοη οΓΡΜΕΑ ογ δίτηίΐβτ 3 ηίΐ 1 γδΐΗ. 


Ρ3ΐ1πΓεδ Ιο Ηε εχΗποηεά δ1ΐ3Π Ηε 3 δ Γεετ! ΗεΙννεεη ΐΗε 0 Γα« η^ιη.ίαεΙυΓεΓ 3ΐκ1 ίΗβ ΑώηϊηίδίτΗίίοη ααά 
είΐοΗ 5 ίη§ 1 ε ί 3 Ϊ 1 «Γε δΗαϋ Ηε εχΒπιπκχΙ ϊη 3 ρΓθ§τε 38 Ϊνε ιτιαηηεΓ. 


4.2 ΟΗ]εοίδ οί ίεδίδ 


Εχ3Γηίη3ίϊοη οίεηεΗ ίΗίΙυτε δΐιβίΐ ΓεδίιΙΙ ίη: 

.1 άεΐεπηίηιηα 33 ίε ϋηιϊΐδ οί 0Γ31Ϊ ορεΓαΐίοη 31 ίΗε ήπιε οί ίαϊΗΐΓβ, Ηενοηίΐ ν/ΗιεΗ ίΗε 
ί 3 ί!ιιτε \νί11 Γεδίιΐΐ ίη άε^ηκ&Ιϊοη Ηεγοηϋ 83ίο(γ ΙενεΙ 2; 

.2 <1οΐεηηίηίη£ ΟΓεχν ΓηεηιΗεΓδ 3 είίοηδ, ϊί αηγ, ίο Γηίηίιηίζε ογ οοαηΐβτ ίΗε οΛ«εί οί ΙΗε 
ίηιίατε; βπγ) 

.3 (ίβΙεΓΓηίηίη^ 0Γ3ή ογ πιαεΗίηεΓγ Γεδίτϊείίοηδ Ιο Ηε οΗδετνεί! Ιο εηαΗΙε ΙΗε επιίί Ιο 
ρτοοεεί) Ιο 3 ρΐ3εε οί τείχιζε \νίίΗ ίΗε ίηίΙιίΓε ρΓεδεηί 

4.3 ΕβΠιιι-εδ Ιο Ηε εχηηιΐηείΐ 

ΕηιιίρηχεηΙ ΙίιίΙαΓΟδ δΗπΙΙ ίηεΐιιιΐε, Ηυί ηοΐ Ηε ΙΪΓηίίεοΙ ίο, ΙΗε ίο 11 ο\νίη£. 


.1 


ΙοΙηΙ 1 θ 8 δ οί ρΓοριιΙδίοη ρο\νετ; 
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.2 ΐοί3ΐ Ιοβδ οίϋβ ρο\νοΓ (ΪΟΓ ΑΟν 3Πί1 3Ε8); 

.3 ίοί3ΐ ίαίίυτε οί εοηίτοί οί οηε ρτοριιίδίοη δγδίεηι; 

•4 ιηνοΐαηίατγ αρρΜοη οί ίυΙΙ ρτοριιίδίοη ΐΗηΐδί (ρο$ίίίνε ογ ηβ^ίίνε) οη οηε δγδίεηι; 

.5 ίπΠατε οί εοηίτοί οί οηε εΐίτεείϊοηίΐ! εοηίτο! δγδίεηι; 

6 ίηνοΐιιηίητγ ίΐιΐΐ άείΐεείίοη οίοηε (ϋτεείϊοηηΙ εοηίτοί δγδίεηι; 

-7 ί3ΐ1υτε οί εοηίτο! οί ίτϊηι εοηίτοί δγδίεηι; 

.8 ϊηνοΙυηίΗτγ ίΐιΐΐ «ίείΐεείίοη οίοηε ίπηι εοηίτοί δγδίεηι εΐεηιεηΐ; αητΙ 
■ 9 (οίαΐ Ιοδδ οί είεείπεηΐ ρο\νετ. 

Ραϊίητεδ δίκ,Η ί>ε ίΐιΐΐγ τερτεδεηίηίίνε οί δετνίεε εοηιϋίίοηδ 3 ηό ,^11 Ρε 8 ίιηηΐ 3 ΐε <1 38 3 εευτ 3 ίε 1 γ 35 
ροδδίοίε ιη ίΗε ηιοδί εηί.εαΐ εταίΐ ηιαηοειιντε ννΗετε (Ιιε ίαίίαιε \νιΙ 11 ΐ 3 νε ηιηχ,ηιυηι ίηιραεί. 

4.4 "Οεβί! δΗΐρ" ίβ$ί 

ίη οτ(3ετ ίο εδίίίΒΗδίι ετ3« ηιοίιοηδ 3η<1 Λτβείίοη οί ίαγίη^ ίο χνΐηε] 3 ηι1 ννανεδ, ίοτ ΙΗε ρυτροδεδ οί 
ίίείειτηιηιηΒ *ε εοηϋιΡοηδ οί 3 ετ3θ εν3ειΐ3ίίοη, ίΗε ετ3« δΗαΙΙ ί^ε δίορρετί αη<! αΐ! ηιβίη ηιαεΡίηετν 

** 5ί,ίϊ1€ 1 16ηί ΓΐίΏε γΗ3 ' ιΗ€ Ηεα(ϋη Β τεΐαπνε Ιο ννίπεί ζηά ννηνεδ 1ΐ3δ δίηΜ,ζεε! ΤΙτίδ 

ίεδί 5η3ΐι οε εητηεα ουί οη 3η ορροτίιιηιίγ 63818 ίο εδίαΜίδΙι ρβίίετηδ οί ίΐιε άεδ^’δ "άε 3(1 δΗίρ” 
Ρε1ΐ3νϊοιΐΓ ιιηίΐετ 3 νβηείγ οί \νϊη<ί 3η<1 8ε 3 8(3ίε8. 


4092 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΝΝΕΧ 10 


ΟΚΙΤΕΚΙΑ ΓΟΚ ΤΕδΤΙΝβ ΑΝΟ ΕΥΑΕΙΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΚΕΥΕΝϋΕ ΑΙΝΟ <:ΚΕ\ν δΕΑΤδ 


Ριιΐ'ροδε αη 4 χεορβ 


ΤΗ* ριίφοδε οί (Ηεδε επίεπα ίδ Ιο ρΓονΐιΙε ΓβςυίΓειηεηίδ Γογ Γβνεηυε 3 ηϋ 0Γ*νν 8*3ίδ, ^ηί αηοΠο^* 

, . _ ,.~λ ίη^ΐί,ιΐίΐΟΓ,η ίο ιτιίηίηιίζε οεευρβηΐ ϊη]ατγ αηαοΓ αίδηιρίιοη οι 


3ΐκ1 503ΐ 3εεε8δοηε8 βικΙ (ΗεΗ ϊη 8 ( 3 ΐΐ 3 ίίοη 
ε 8 Γεδδ/ϊη 8 Γεδδ ίΓ (Ηε εηιίϊ δϋίίεΓχ 3 εοΙΗδίοη. 


2 δίαΐίε δεβί (*$(« 

2.1 ΤΗε Γ*ΐ}αίΓ*ηιεηΙδ οί' (Ηϊδ δεείίοη 3Γ6 αρρϋειΗΙε Ιο «Η ετενν 3ΐι<1 Γενοηιιε δεβίδ . 

2 2 Α11 δβ 3 (δ ίο ννΗιεΗ (Ηϊδ Ρ 3 Γ 3 8 πφΗ αρρίίεδ, α1οη 8 χνίίΗ (Ηοϊγ δορροΠδ Άηά 4εεΕ 3 « 3 εΗιηεηίχ 

δΗαΙΙ Ηε 4εδϊ 8 ηε<1 ίο νε.ΐΗδίαηίΙ 31 Ιεαδί ίΗε ίο11οχνίη 8 δίαίίε ίοκεδ αρρίίεδ ιη (Ηε <1ιτεοίιοη οί (Ηε ογ3Η; 


1 ΡοΓνναηΙ (Ητεείίοη: α ίοΓεε οί 2.25 ΕΝ. 
.2 Αίΐεΐ' όίΓβοίιοη: 3 ίοΓοε οί 1.5 ΕΝ, 


3 Τΐ 3 Π 5 νεΓ»ε (ΙίΓεείίοη: 3 ίοΓεε οΐ 1.5 ΕΝ, 

.4 Υειίίεαίΐγ 4ο\νηνν3ΐχ1: & ίοΓεε οί 2.25 ΕΝ, 3ΐ«1 


.5 ΥεΓίίαιΙΙγ ιιρχν3τ4: 3 ίοΓεε οί 1.5 ΕΝ. 


Α 8*31 δΜΙ οοηιρπδ* 3 ίΓ3οιε, ΗοίΙοπι ζαά Η3*Ε. Ροτεβί αρρΙιοΛ ιη (Ηε (οίε ογ βΑ ώιαΛιοη οί (Ηε 5*3ί 
δ Ηα11 Ηε «ρρ1ί«Ι Ηοπζοηίαΐΐγ ίο (Η* δ* 3 ί ΗαεΕ 350 ηιπχ 3 Ηονε (Ηε δ*αί Ηοίίοηι. Ροκεβ 3 ΡΡ 1ιε<1 ιη ίΗε 
ΐΓ 3 ηδν*Γδε 8*31 όίΓβείίοη δΗ&11 Ηε αρρίΐεά ΗοηζοηΕαΙΙγ ίο (Ηε δ*3ί Ηοίίοηι. ν*Ρι*3ΐ ιιρχνβκΐ Ηχεεδ βΗοΜ 
Ηε ενεηΐγ (ϋδίπΒυίε<1 ίο ίΗ* εοπιετδ οί (Ηε δ*3( Ηοίίοηι ίτ3ΐη*. νεΠιε3ΐ 4ο\νη\ν3κΙ Ιορεεδ ^11 Η* 
ιιηίίοιτηΐγ (ΙίδίπΗαΙείΙ ονεΓ (Η* δ*3( Ηο((οηι. 


1ί 3 δ* 3 (ϊη 8 υηιΐ εοηδίδίδ οί ηιοΓ* * 3 η οη* δεαίϊηβ ροδίίίοη, (Ηεδε ίοΓεεδ δΗ3ΐ1 Η* 3 ΡΡ 1ιε<1 3ί εβεΗ 
δε 3 ίϊη 8 ροδίίίοη εοηειιηεηίΐγ 4ιιηη 8 (Ηε (*δ(δ. 


2 3 ΥΥΗεη (Η* ίοΓεβδ 3 Γε αρρίίειΐ (ο 3 8*3ί, εοη8ί<1εΓ3(1οη χΐωΐΐ Η* 8 ινεη (ο (Ηε ύίΓεείιοη υτι ννΗιεΗ 
(Ηε 8 * 3 ί ΐ8 (ο ( 3 ** ίη (Ηε εΓαίΙ. Εογ εχ 3 ΐη Ρ Ιε, ίί (Ηε 5ε3( ίαεεχ 8κ1*\ναγ8. (Ηε ίτβηβνβΓβε οπ»Λ ίοκε 
ννουΐίΐ Η* 3 Ρ ρ1ι*(1 ίορ* 3ηι1 3 Η οη (Ηε 8 * 3 ( ατκΐ (Ηε ίοηνβπΐ εοΗ ίοτεε \νου14 Ηε 3 ΡΡ 1ιε(1 (Γ 3 ηκν*Γδε 1 γ οη 

(Ηε 883 (. 


2.4 Ε 3 θΗ 8*3(ιη 8 αηί( ίο Ηε ίεχίεά χΗαΙΙ Η* α((3εΗε4 (ο (Ηε δαρροΛ δίηιοίιιτε χηπιΙηγ (ο (Ηε ιηαηηεΓ 
ίη χνΗίεΗ ί( ννίΙΙ Ηε 3(ί3εΗε(1 (ο (Ηε 4εεΕ χΐηιεΡπε ίη (Ηε 0Γ3ίί. Α1(Ηοιι 8 Η 3 π£ΐ<3 δορροιΐ χΐηιείυι* εαη 
Ηε 08*4 ίοΓ ιΗεχε ίεδίδ, α «υρροπ χΙηιεΙοΓΟ, Η3νίη 8 (Ηε δ3ΐηε δ(Γεη 8 (Η αη4 δίιίϊηεδδ 35 (Ηε χυρροη 

δίταείίΐΓβ ίη (Ηε εΓ 3 «. ίχ ρΓείειτού. 
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2.5 ΤΗε ίϋΓϋβδ <ΙεδεηΗε<Ι ϊη 2.2.1 ίο 2.2.3 δΗαΙΙ Ηε αρρίιεά ίο ίΗε δβαί ιΗγοιι^Η 3 εγ1ίηώίθ3ΐ δυιίαεε 
Ιΐ3νίη§ 3 πκϋιΐδ οί 80 γπιώ αηό 3 ννίιΗΗ 3ί 1ε3δί εφαα! ίο ίΗε \νί<ΙίΗ οί ΙΗε δ&3ί. ΤΗε δΐΐΓ&εε δΗβΙΙ Ηε 
εςυίρρείΐ ννίίΗ αί 1ε3δί οηε ίοιεε ίΓ3ηδ<ΙιιεεΓ έΐΐοΐβ ίο οιεαδυτε ίΗε ίοΓεεδ αρρίίεβ. 

2.6 ΤΗε δεβί δΗβΙΙ Ηε εοηδί<1εΓε(1 3εοερί3Η1ε ϊί; 

.1 ιπΐίΙεΓ ίΗε ίηίΐιιεηοε οί ίΗε ίοΓεεδ ΓείειτειΙ ίο ίη 2.2.1 Ιο 2.2.3, (Ηε ρεπηαηεηί 
<3ίδρ1αεεηιεηΙ ηιε3δΐΐΓε<1 3ί ίΗε ροίηί οΓ ΗρρΙϊεβίίοη οί ίΐιε ίοπεε ϊδ ηοί ιηοΓε ίΗβη 400 
ηυη; 

.2 ηο ρατί οί Ιΐιε χεπί, ίΗε δεαί ηιοιιηίίηβδ ογ ίΗε βεεεδδοηβδ Ηεεοηιε εοιτιρίείεΐγ (Ιείαείιειΐ 
άιιήη§ ίΗε ίεδίδ; 

.3 ίΗε δβαί Γβιτιαίηδ ίίπηίγ Ηε14, ενεη ίί οηε ογ ιηοΓε οί ίΗε 3ηεΗοΐ'3£εδ ϊδ ρ3ΓίΙγ (ΙείαεΗείΙ; 

.4 311 οί ίΗε ΙοεΗίη^ δγδίεηΐδ Γβπωίιι ΙοείεΗ Ηιιηηί» ίΗε εηίΪΓε ίεδί Ηυί ίΗε βάίιΐδίτηεηί αηϋ 

ΙοεΗίη§ δγδίειηδ ηεε<3 ηοί Ηε ορεΓ3ίίοη3ΐ αίίεΓ ίΗε ίεδίδ; 3η<3 

.5 ρ3τίδ οί (Ηε 863ί \νίίΗ χνΗίεΙι ίΗε οεευραηί ηιαγ εοιτιε ίηίο εοηίαεί δΗπΙΙ ρίεδβηί 3 

ειιτνεΠ δΐιτίαεε \νίίΗ 3 ταΟίιΐδ οί αί Ιεαδί 5 ηιιη. 

2.7 ΤΗε Γε^ιιίΓετηεηΙδ οί δεείίοη 3 ηααγ Ηε υδειΐ ίη Πβιι οί ίΗε ιεςυΪΓείΎΐεηΙδ οί ίΗϊδ δεείίοη ρΓονίιΙείΙ 
ίΗαί ίΗε αεεείείαίίοηδ οδεΟ ίοΓ ίΗε ίεδίδ αΓε 3ί Ιεαδί 3§. 

3 Ογη3ηιΐε «ε3ί Ιεδίδ 

3.1 ΤΗε ΓεςυίΓεηιεηίδ οί ίΗίδ δεείίοη ατε 3ρρ1ϊθ3ΗΙε ϊη 3ί1ι1ίίίοη ίο ίΗοβε ίη 2.1 ίοΓ ετε\ν ;ιη(1 
τενεηιιε δε3ίδ ίη εΓαίί Η3νίη§ α (Ιεδίςη εοΙΗδίοη 1θ3(1 οί 3§ ογ §Γε3ίεΓ. 

3.2 ΑΙ1 5ε3ΐ5 ίοΓ ννΗίεΗ ίΐιίδ δεείίοη 3ρρ1ίεδ, ίΗε 5ε3ί δαρροιίίη" δίταείυΓε, ίΗε 3ίί3εΗητιεηί ίο ίΗε 
ίΐεείί δίηιείυτε, ίΗε 1&ρ Ηεΐί, ίί ίηδΐαΐΐείΐ, 3ηί1 δΗουΙΗεΓ Ηπιτιεδδ, ίί ίηδία11ε<1, δΗαΙΙ Ηε <Ιοδί§ηε<Ι ίο 
\νίΐΗδί3η(1 ίΗε Γη3χίΓηιιτη 3εεε1εΓ3ΐίοη ίοίεε ί1)3ί εαη Ηε ίτηροδεί) ηροη ίΠεοι άιιπη^ α Ηεδί^η εοΐΐίδίοη. 
6οηδί<1εΓ3(ίοη δΗ3ΐ1 Ηε §ίνεη ίο ίΗε οπεηί3ίίοη οί ΙΗε δεαί Γεΐ3ίίνε ίο ίΗε 3εεε1εΓ3ίίοη ίοΓεε (ί.ε. 
ννΗείΗβΓ ίΗε δεαί ίδ ίοηναπί-, 3Η-, ογ δίίΙε-ίαειη§). 

3.3 ΤΗε αεεεΙεΓβίίοη ριιίδε ίο ννΗίεΗ ίΗε δ03ί ίδ δηΗ)εε(ε(1 δΗπΙΙ Ηε τερΓεδεηίαίίνε οί ΙΗε εοΙΗδίοη 
ίίΓηε-Ηίδίοτγ οί ίΗε εταίΐ. Ιί ίΗε εοΙΗδίοη ίίπιε-ΗίδίοΓγ ίδ ηοί Ηηοννη. ογ εαηηοί Ηε δηηιιΐίΐίέΐΐ, ίΗε 
3εεε1εΓ3ίίοη Ιϊίηε-ΗίδίοΓγ' εηνείορε δΗοννη ίη ίΗε β§υΓε ναη Ηε υδειί. 

3.4 Ιη ΙΗε ίεδί ΪΓβιηε, εβεΗ δεαί υηίί αηά ίίδ αεεεδδοποδ (ε.§., Ιπρ Ηεΐίδ 3η<1 δΗοιιΙιΙει Ηβπιεδδεδ) 
δΗίίΙΙ Ηε αίίαεΗεϋ ίο (Ηε δΐιρροΓί δίηιείυίε δίτηίΐ3Γ ίο ίΗε ιη3πηεΓ ιη \νΗίεΗ ίί ννίΐΐ Ηε αίίβεΗεϋ ίη ΙΗε 
εΓ3ίΐ. ΤΗε δΐιρροιί δίταείατε εαη Ηε 3 πβκΐ δυίίηεε; ΗοννενεΓ. 3 δΐιρροιΐ δίπιείιίΓε Η3νίη§ ίΗε δαιηε 
5ΐτεη§ΐΗ 3η(Ι δίίί'Ιηεδδ 3δ ίΗε δυρροιΐ δίτυείυΓε ίη ίΗε εΓπίΙ ίδ ρΓείειτεΗ. ΟιΗεΓ δεβίδ 3η<ΗθΓ ί3Η1εδ\νίΙβ 
ννΗίεΗ 3η οεευραηί ηιαγ εοηιε ίη εοηίαεί άιιπη§ 3 εοΙΗδίοη δΗαΙΙ Ηε ιηείικίειΐ ίη (Ηε ίεδί ίτ3ΐηε ίη 3η 
οποηί3ίίοη Εηιΐ %\ ιΐΗ α ηιείΗοε! οί αίίαεΗιηεηί ίγρίεπί οί ίΗαί ίη ίΗε ετβΗ, 
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3.5 Οιιπη£ ίΗε φΊΐαηιϊο δεαί ίεχί, 3 ίϊίϋείΗ ρεΓοεηίϋε «ηΐΙίΓοροιτιοΓρΙιίο Ιε8ί ίΐυιηιηγ, δυΐοΗΙε ίοΓ 
(Ηε ίεδί Ηειη§ εοηιΐιιείείΐ, δΠηΙΙ Ηε ρΐαεβί! ίη ίΗε δεβί ίη αη ιιρη§1ιί δ€3ίίη£ ροκίίϊοη. Ιί' 3 ΙγριεβΙ δε3ίίη§ 
αηίΐ ίδ εοιηροδεΩ οΓ ηιοτε ίΐιαη οηε οεαιρ3ηί 8631, 3 ίεδί ώιτηπιν δΐιχίΐ Ηε ρΐ3εε<ί ίη επεΗ οεειιραηί 8β3ί 
ίη ίΗε υηίί. ΤΗε ιΐυηιηιγ, ογ Ωιιηπηίεδ, δίιπίΐ Ηε 8εευΓε<1 ίη ίΗε δεαί ιιηίί ϊη αεεοκίαηεε ννϊίΗ ρΓοεείΙυΓβδ 
οί Γεεο^ηίζεθ ηαίίοηαΐ δίαηϋακίδ 1 αη<3 5ε δεειίΓείΙ υδίη§ οηΐγ ίΗε Ι3ρ Ηεΐί αη<1 δΗοιιΙάεΓ Ηατηεδδ ίί ίΗεγ 
3 Γβ ιηδΙα!1ο<± ΤΓ 3 γ ίαΗΙεδ 3ΐχ1 οίΠετ δυο Η Ωενίεεδ δΗαΙΙ Ηε ρΐ30έ(ί ίη ίΗε ροδίΐίοη ίΗαί ννου1<3 εαιίδε ίΗε 
^Γεβίεδΐ ροίεηίίαΐ Γογ &η οεειιραηί ίο Ηεοοηιε ϊη)υι·ε(1. 

3.6 ΤΗβ ίβδί ίΐυιητηγ δΗαΙΙ 6ε ίηδίηιηιεηίεοί αηϋ εβΙίΗΓαίεοΙ, ίη αεεοΓίΙαηεε \νίίΗ ίΐιε ΓεηυίΓειηεηΙδ οΓ 
3 Γεεο§ηίζε(1 ηαίίοηβΐ δίαηοΐαπί, νο 3δ ίο ρεπηίί, 38 3 ηιίηπηιιηι, εαίευίαίίοη οί ίΗε Ηεα<1 ίημιιγ 
επίεποη, εβίευίαίίοη οί ίΗε ίΚοΓαείε ίταυπια ίη<ίεχ, Γηε3δΐΐΓειτιεηί οί ίοίοε ίη ίΗε ίετηιΐΓ, 3 ηϋ 
ΓηεηδίιτεηιεηΙ, ίίροδδίΗΙε, οίεχίεηδίοη αηι! Ωεχίοη οίΐΗε ηεοΕ. 

3.7 Ιί ιηοΓε ίΗ3η οηε Λιπιιηγ 18 αδε<3 ίη ίΗε Ιεδίδ, ίΗε (Ιιππτηγ ΙοοαίεοΙ ίη ίΗε 8631 Η3νίη§ ίΗε Ηί^Ηεδί 
ροίεηίίαΐ Γογ αη οεευρ3ηί ίο Ηε ίημίΓείί δΗαΙΙ Ηε ΙΗε οηε ίηδίαιτηεηίείΐ. Ώιε οίΗεΓ άυτητηγ ογ οΗκηιηίεδ 
ηεείΐ ηοί Ηε ίηδίταηιεηίεί!. 

3.8 ΤΗε Ιεδίδ δΗαΙΙ Ηε εοηιίιιεΙε<1 αη<3 ίΗε ίη8ΐτυπιεηί3ΐίοη δίιαΙΙ Ηε 83Γηρ1ε<1 31 3 Γ3ίε δυίϊϊείεηί ίο 
τεΙίαΗΙγ δΗο\ν τεδροηδε οί ΙΗε Ηυιηηιγ ίη αεεοπίαηεε ννίίΗ ίΗε ΓεςυίΓεηιεηίδ οί 3 Γεεο^ηίζείΐ ηαίίοηβΐ 
δίαηάαπί 2 . 

3.9 ΤΗε 8ε3ί ιιηίί ΙεδΙεΩ ίη αοοοπίαηοε \νί(Η ίΗε Γβ(|αίΓβηιεηΐ8 οί ίΗίβ δεείίοη δΗαΙΙ Ηε οοηδκΙεΓεά 
αεεερίαΗΙε ίί: 


ΚείεΓ Ιο Ε(Έ 8(1 ννίΐίι αϋίίςηϋιΐϊη 79. ΟίΗοτ ηΗϊίοηίιΙ δί;ιη<3£ιτ<1δ «ηίΐγ 6 ε ειοεερίηβίε. 

ΚοΓογ ίο ίΗε δρεεΐίϊεΗίίοηδ οΓ Ιηίειηϋΐϊυπϋΐ δίαικίακί 180 6487 - Κοαιΐ νβΗίεΙεδ - ΜεαδίίΓειηοηΐ ΙεεΗηίιριεδ 
ίη ϊπιρίίεΐ Ιεδίδ - Ιηδίτυιηβηίίΐίίοη (1987) ογ 8ΛΕ } 2 11 - ΙηδΙπιηιεηιαιίοη, 




.3 

.3.1 


Ζ 'πηηηηΐ^ΐ ώβ 5631 ^ ΟΓ 3163 <*° η <* ^οπιβ «οιη 

6 ' 1ΐρ Ρ° Π1 "- *** 5ίΓυ€ίυΓ6 »«* <*° ηο( ϋοΓοπη ίη 3 ηι 3 ηηοΓ «, 3ί ννουΐά <* ϋ8β 
οοουρβηί ίο Ββςοηιο ΐτ 3 ρρβ<3 ογ ίη]ιΐΓ6(Ι; 

“ η<1 °" 11,6 ,<Μ * ρβίνίδ βυπη 8 βίε 

ΐ υ Ιι2πκ8ί · ΐΓ ίΜ!ιΙΙβ<1 ' Γε " ,1,η5 »*“ »ηβ ίη βίε ήηιηεβίεΓβ 

ν,ειη,ΐγ οί βίε Κ 5( βαοιη,γ’ε ίΚοιββεΓ β „™ 8 β,ε ιι,,,,Μ Λβε, ι|,ε ιη , ρκι , ι|ι= ^ “ 

ηιεε1ΐ3ΐΉ5ΐτΐ5 οί αηγ ιη8ί3ΐΙεϋ 1 3 ρ Μγ 3 η« δΐιουΐίΐετ Ιιατηεδδ δΗαΙΙ Ηε ορεπιΐίνβ; ’ 

Λε Γο1Ιο\νιη§ πεοερίαΒίΙιίγ οηΙοπ» 3Γ6 ιηοί: 

? β Ηίί1<3 ' η ^ επΐ6ηθ11 («ΙΟ), 03ΐαι1 3 ί6(1 ίη ΗεεοΓ^ηεε ινί«ι ώε Γ οπηι1 ! 3 
«068 ηοί 6X066(1 500 


ΗΙΟ ( [ 2 ~ί } ) 


I η 


Ί 2.5 


I <2 (ί η 


■ | α(ί )<« 


\ν1ΐ6Γ6; 


ίι Άηά *\ &κ Οε§ίηηίη§ 3 η« εικΰης ΐί,ηββ (ίη δεεοηϋδ) οί «ιβ ϊηίετν 3 Ι 
ίη ινΗιοΗ ΐΗε ΗΙ€ ί 5 α ιηίχηηυηι. Πιε Ιέ™ α (ί) ί 8 «ιε ΓεδυΙίαηΙ 
ηιεβδυΓβά Βοοείεκιΐιοη ίη «ιε 1ιε 3 « οΓ«ιε άαιηηψ ίη %; 


.3.2 


«16 ί1ιθΓ 3 ειο ΙαιυηΐΗ ίη<1εχ (ΤΤΙ), ε 3 |ευ1 3 ύε(1 ίη αεεοΓίΙίΐηοε ννί* «ιβ ίοπηοΐη 
«οε.8 ηοί 6X066(1 30 8 εχεερί Γογ ρ εΓ ίοώ> Γοί 3 1Ιιπ 8 Ιε 88 «ι 3 η 3 η» 

ΊΤΙ _§!("*" 8 (δ 

1 2 - ΟΓ 3006 ' £Γ£ΐ1ι οη 3ί «ιε οεηΟε οΓ§Γ 3 νίΐγ 


ινΗβΓε: 


§κ ί* «16 3 οο6ΐ6Γ 3 ιίοη ίη § οί είΐΗετ «ιε ιιρρβΓ ογ Ιοάόγ γϊΟ; 

§γ 8 ίδ «16 βοοεΙεΓβΙίοη ίη § οί «ίο ΙοινεΓ 8 ρίηε; αηίΐ 

ΐΐιβ ίοΓοε ίη «16 Ϊογτηιγ ώχ& ηοί εχεεεΟ 10 ΚΝ εχοερί «ιαί ίι εαηηοί εχοεεά 8 
1(Ν ιογ ρεποίΐ» ίοίβΗίηβ πιογε «ι 3 η 20 ηΐ8; ζηά 

1θ3(1δ οη «16 11 ΡΡ 6 Γ ΙθΓ 80 Ηί1Π1688 5« 3 ρ5 «0 ΠΟί 6X066(1 7.8 ΙτΝ ογ 3 ίοίαΐ οΓ 8 9 ΙνΝ ιΓ 
ΟϋΒΐ 8ίΓ 3 ρ8 3Γ6 1156(1. 


.4 



αννεχ 11 


ΟΡΕΝ ΚΕΥΕΚ5ΙΒΕΕ ΕΙΕΕΚΑΕΤδ 


1 ΟεηεΓ3ΐ 

1.1 Α11 ορεη τενετδίΕΙε 1ίίεΐ'3ίΪ5 δΚ&11 : 

1 Εε εοη8ΐηιεΙε<1 ννίίΕ ρΓορεί' ννοιΙαηαη&Ηϊρ 3Π(1 ΐϊΐ3ΐεπ3ΐδ; 

.2 ηοΐ Εε άΆΚΆ&ά ίη 8 ίο\ν 3 8 ε ΙΗγοιι 8 ΗοιιΙ (Εε 3Ϊτ ΙεπιρεταΕιτε μ η 8 ε οί -18°0 Ιο ^5°€; 

.3 Εε ε 3 Ρ 3 ΕΙε οΓ ορετ 3 ΐϊη 8 ώτοιίβΗοαί 3η βΐτ^ίΜίρβπΛηβ π*ι 6 ε οί -18Χ (ο +65°0 *ηά α 
δεπχναίετ ΙεΐΏρεΓηΙυτε Τ3η 8 ε οί -1 °0 ίο +30°€; 

4 64 ΓΟΙ-ρ,οοί αχηΜΟΜΜίΛηΙ 3 η <1 «X \* υκΜγ 3 ΓΤ«ι «1 6 )- **««ιΚτ, οίΐ οι «ηρΐ 

Βΐΐαείί; 

.5 Εε δίπΕΙε αη<1 η 33 Ϊηϊ 3 Ϊη (Ηείτ δΕπρε \ν1ιεη ίηίΐ&ίεά 3ηά Μίγ Ιαύεη; 3ηά 

.6 Εε Λίβά \νί* ΓείτοΓεΠεοΙίνβ πΕίετΐαΙ, χνΕετε ίί 358151 ϊη (ΙεΙεείιοη, αη<1 ιη 

3οεοπ1ίΐηεε ννίΐΗ ΐΗε ΓεεοπίΓηεηί&ΐίοηδ αάορίειΐ Εγ ΐΕε θΓ§3ηίζ3ΐιοη. 


2 Ο’οηδίπιείίοη 

2 I ΤΗβ ορβη κνηΜο ΪΜΙ Μ ιΜ »>>“ 11 ίδ ““,' 1 ” 5 ^ 

= ΧέΖΖ ί “ «Το « 

3 4 » Β ο,η 8 οοηώϋοη, .1 « I» οί » 1γρ= »ΜΛ !■>> 1«*> { ’°™ “ 

Εεί§Εΐ- 

2,2 ΊΤκ ο,*η «**Μ* ΠοΛιβ Ιί&η* Λ01 1» ΟΡ^ °ί ***«“"« Γ6 Ρ““ <1 ί “ η,| ’ 5 °" 10 “ 
ίτοηι & Ηεί 8 Ηί οί 3 11ε38ΐ 4.5 ηι. 

2 3 ΤΗε ορεη τενετδίΕΙε ΙίίεταίΙ ααά ΐΐδ ίι«ίη 8 5 »Η&11 Εε 50 εοηδίηκΜεά 35 Ιο εηαΕΙε ίί ίο Εε ίον/εά 
* * 8ρ6β (1 οί 3 1αιοΐ5 ίη 03 ΐηι νναίει ννΚεη 1θ3<1είΙ ννιίΕ ίΐδ Λιΐΐ εοιηρίεπιεηί οί ρεΓ5οη5 ατκΐ εςιπρηιεηΐ, 

ννίΐΕ ίΗε δεα-αηεΐιοι- 4ερ1ογε<1. 


2.4 ΤΕε ορεη τβνετδΐΕΙε Ιΐ&πώ ννΕεη Μίγ ηιίΐ 3 ίεά πΕαΙΙ Εε εαρϊΕΙε οί Εειη 8 Εουτάε^ ίτοηι Λε 
νΐ'βίετ ινΗϊεΕενετ ννβγ αρ ίί ίηίΐ3ΐεδ. 


Κβί „ ,ο ,1,4 Κοο—Ι.«οη « 4 » ϋ*ο ^ ΒΝ <* Μ ·“ Η * οη ϋ *’- 8 * νίη * 

ΑρρΙί^ηοεϊ, 3<1ορΙ«1 Εγ Ιΐιο Οβϋΐιίζαΐίοη Εν Γοδοΐιιΐίυη Α.658(16). 
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Τΐιβ ηΐ3ίη Ευογβηογ εΕαηιΕεΓ δ5α11 5ο άίνκίεύ ιη(ο: 


1 ποί Ιεβδ ώαη Ρνο χραπΟο εοτηρ 3 ΓίπιεηΙδ, ε 3 ο5 Ϊηί1 3 ίε<1 (Ητοαφ 3 ηοη Γ είυι-η ώίΐαήοη 
ν^ΐνε οη εαε5 οοιηρβΓίτηεηί; 3 η<3 


ΐΗκ Ευογιηεγ ε5 3 ηι5εΓ8 §Ηα11 5ε 8 ο 3π· 3 η§ε(1 ίϊιαί ίη ί5ε ενεηί οί οηε οί' ί5ε 
οοπιρ3Λιη β ηϋ5 5ειη§ ογ ί 3 ίϋη δ ίο ίηίΐαίε, Λε ϊηί 3 εί εοη^Ληεηί «Ηαΐΐ 6ε 

351ε ίο δΐιρροπ, ννηΕ ροδ.ίίνε ίΓεεΕοαπΙ ονερ ϋιε ορεη ΓενεΓχίΕΙε Ιίίεηιίί'ί εηίίΓε 
ρεηρΗειγ, (5ε ηυηιΕεΓ οί ρβΓδοηδ νν5.ο5 (5ε ΙίίεπίΟ ,8 ρεππίίίεϋ ίο 3εεοη>ηιο<Ι 3 ΐε, ε 30 5 
π3μπ§ 3 ΓΠ388 οί 75 3Π(1 86α1ε(1 ίη ΐΕεΪΓ ποππη! ροδίίίοηδ. 

2.6 Τ6ε Οοογ οί ί5ε ορεη ΓενεΐδίΕΙε 1ί ίεΓ 3 « χ6 3 Ι1 5ε \ν 3 ΙετρΓοοί. 


α,^Ινίη^ ΤΙ ΚνεΓ8 ' Με ’*"* $Ι ’“" ·» ^ ™'’ 3 »οη-«ο Χ ίο *» ^ * Μ*™ ^ 

7 " " "Ί™ οΓ Ρ^ϋπιρί. 4.2.2 οί [Κο [_8Α €«|β. ΙηΠΜ,οη 4,;,II Ιφ οοη,ρίβκί 

Ι ’ ε Ρ 6ΠΟίί οΓ οη€ Π1,ηυ1ε 31 3η *πΜΰηχ ΙοιηρεΓβίαΓε οί Εεηνεεη 18Τ’ αηά 20°€ Άη ά ννίίΗϊη 3 

!Τ ,0 ο κ π ^ ™ ηυί€δ 311 &ηΐΒΐ6ηΓ 1εΐΏ Ρ« 3|ιΙΓε οΓ -18Χ. ΑίίβΓ ,ηίΐηίίοη (6ε ορεη ΓενεΓχίΕΙε 
' ί6Γ3β 5Κ&11 0131013111115 10,111 ^εη 1ο3(ίο(ί \νίί5 ίίδ ίηΐΐ εοιηρίεηιεηΐ οίρειχοηδ 3η <1 εςυίρπΊεηί. 

2^8 Εαο5 ϋίΜε εο,ηρηΛτηεηί χΜΙ 5ε εαρηΕΙε οί νν·ίΐ68ΐ3η<ϋη 8 3 ρ^ε εςηαΐ ίο 31 1ε38ί 
ί5 Γ εε ίιτηεχ (5ε χνοΛπίβ Ρ π*μιγο ηηΟ δ5 3 ΙΙ 5ε ρ Γ ενεηίε<ί ίτοΓη τεποΐώ* 8 ρρεδδηρε εχοεε<ϋη β ι^εε ι5ε 
Ννοιίαη^ ρρεδδυτε ειίΕερ 5γ ηιεαηδ οί τεΐ.εί ν 3 |νεχ ογ 5γ 3 ΙιηηίεΟ 835 χυρρίν. Μεαηχ 8 5 3 11 5ε 
ρΓονκίεΟ ίοΓ ίιίίιη 8 ΐ5ε ίορρίη 8 -υρ ρηηιρ ογ 5ε1?ο\νχ. 


2 , 9 „ . ΤΗβ 8υ ^ 30β °ί 5ιιογίΐηεν ΙιΛα χΕαϋ 5ε οί ηοη-χΐψ ηΐ3ίεπ 3 1. Α( 1ε 35 1 25% οί (5εδε ΙυΕεδ 
85311 5ε οί 3 5ι§5|γ νΐδί5Ιε ςοΙουπ 

2 \0 Τ5ε ηιιηι5ετ οί ρεΓδοηδ \ν5ιε5 3 η ορεη ΓενεΓχίΕΙε Ιί&πιΑ δ5 3 11 5ε μεπηίίίείΐ ίο 3εεοηΐΓηο(ΐ3ΐε 
δ5 3 Ι! 5ε εςυηΐ ίο ί5ε ΙεχχεΓ οί: 

■ 1 15ε §τε3ΐεδί ννΗοΙε ηυτηΕετ οΕοϊηεί! Εν 0.νκϋη § 5γ 0.096 15ε νοίυιηε, ηιεηδυΓείί ίη 

ειιΕ,ε ηιείτεδ, οί ί5ε ιηβιη 5ηο χ3 ηεγ Πΐ5εχ (ΛνΗίεΚ Γογ Ι5ίδ ρυψοχε 85 3 Ι! ηοί ιηείιΐίΐε (5ε 
ί5\ν3Γίδ, ιί βίίείΐ) \ν5εη ίηίΐαίείί: ογ 

2 (5ε ςτεΒίεδΙ νν5ο!ε ηυηι5εΓ ο5ί 3 ίηε(1 5ν άίνιΟιηρ 5γ 0.372 (5ε ιηηε Γ 5οπζοηί3ΐ 
€Γθχ5-δεεϋιοη3ΐ ατεη οί ί5ε ορεη τενεΓδίΟΙε ϋίεταίΐ ΓηεηχιιτεΟ ίη δ^ηητε Γηείτεδ (\ν5«ο1ι 
ίοΓ Ι5ΐδ ριατροδε ιη 3 γ .ηείικίε (5ε γ5^3γτ ογ ι?ην 3 «χ, ίί ίϊηεΟ) ηΐ6 35 η Γ €ί1 ίο (5ε 
ίηηεπηοδί ε<1§ε οί ί5ε 5ιιογ 3 ηεγ ίυΕεδ; ογ 

3 (5ε ηυτηΟεΓ οί ρεΓδοηδ 5 3 νίη 8 3 η ανεΓα^ε ηιαδδ οί 75 αΐΐ χνεαηη^ ΗίείαοΕείδ, ί5 3ί 
οπή 5ε 5ε 3 1ε<1 οι5ο3π1 οί (5ε 5υον 3 ηο>' ίυΕεδ \νίι5οιιί ιηΙεΓίεπη 8 ννίί5 (5ε ορεΓ 3 ίίυη οί 
3ην οί (5ε ΠίεΓβίί’δ εΐ}υίρηιεηί. 
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3 Ορεη ΓενεΓδΐβΙε ΙϊίβΓβϊί Πίίϊη§8 

3.1 ϋ&ΐϊηβ» δΗίχΙΙ 6ε χεευΓεΙγ 6εε1<εΙε<1 ατουικί Αβ 'ηχίΟε ζηά οαίχΑε οί Αβ ορεη κνεηιΜβ 
ΙίίεΓ&Λ. 


3 2 Πιε ορεη κνεηΑΙβ ΗΑπιΛ Αβίΐ 6ε 6ηβά «ΪΑ 3η είίιο.εηί ραϊηίβΓ οΓ 3 ^ 8υίΐ3 ^ ^ Γ 
ήΖ£. οη ««Μ* Λ. Μ. Γ»γ οροη ««Λ *<*οι™οΛ.,ιη Β ,ρογο β»η 

30 ρεΓδοηδ 3 η ίκΜίίίοηαΙ 6 ο\νδίη 8 -ίη Ηηε χΩεΙΙ 6 ε ίίΐίεΟ. 

3 3 ΤΙιε 6 ιε 3 )«η 8 χ(τεη § ί 6 οί' ύιε Ρ 3 ίηίεΓ χγχίεπι, ίηε1ηώη 8 ιίχ ιηεαηχ οί ^εΐηηεηΐ 1° Αβ ορεη 
τενεΓδίβΙε ΗΓβπΑ, εχεβρί Αβ ννεηΚ ΙπΛ ΓεςιιηεΟ Ον ραα&φ 4.1.6.2 οί Αβ ί 8 Α ( οΟε, δΟαΙΙ 6 ε. 


7.5 ΙεΝ Γογ ορεη ΓενεΓχϊ61ε [ιίεΓ36δ αεεοηΐΓηο(1ίΐΙϊη 8 υρ ίο 8 ρεΓχσηδ, 

10.0 ΙςΝ Γογ ορεη ΓβνεΓχϊΟΙε Ιϋβη&β ϋεεοηιττκχ1&ίιη 8 9 Ιο 30 ρεΓ&οηβ; αηΟ 


15.0 ΙίΝ Γογ ορεη ιβνβηίΜβ ϋΓε^Ωχ αοεοππηο(ΐ3ίίη 8 ηιοΓε ϊΗαη 30 ρεΓδοηδ. 


3.4 ΤΤιε ορεη τενεΐδίΟΙε ΙίΓεπΛ βΗϋΙΙ 6ε Μ ννϊΐΗ Λ Ιεβ* Λε Γο11οχνιη δ ηιηηΟεΓ οί .ηί1 3 ίε0 
Γ&ηιρβ ίο αδδϊδί 6οατ(ϋη 8 ίτοιη ίΐιε χε» ννΐηεΐιενετ \ναγ υρ Λε τηΟ ιηΩ&ίεδ. 

. 1 οηε 0οαΓ(ϋη§ Γ3ΐηρ Γογ ορεη κνβκΑΙβ ϋΓείαΛδ 3 εεοιηηιο(ΐ3ΐϊη 8 αρ ίο 30 ρακηκ 

.2 ίννο 6ο3γ4η) 8 Γ&ηιρχ Γογ ορεη τενεΓδ.ΟΙε ΙίΛιβΛ» αεεοηπηο<ΐ3ί.η 8 ιπογο ίΗαη 30 

ρεΓδοηδ; δυεΗ 6ο3π!ΐη 8 κητιρχ χ6α!1 6ε 180° αρ»Γί. 


3.5 Τ6ε ορεη τενεΓδίΟΙε ΗΓεταίΙ δΐιηΐΐ 6 ε Γιίίεά τνϊΐΗ \ν3ίβΓ ροείτείδ εοηιρΙγίη 8 νϊΑ Αε Γοΐΐανηηε 

τει^αί ΓΰΓηεηίδ: 


#* 0 Γ 088 - 8 € 0 ίί 0 Π£ΐ 1 Μ Οί ί* Ρ»*»» *»" <» ™ "» «Μ* <* » 

„«), ΙΗβ I»* οί *ο Ιήαηρίο «ακΜ (ο ΙΗο 1»»^ ΙΑ« οί ώυ οροη π=«™Μο 
ΙϊΓεΓαΟ; 


2 Αβ Οεδίβη Αβίΐ 6ε χαεΗ (6* Αε ροβΙαΛβ 611 ίο 3 ΡΡ Γθχηη3ΐε1γ 60% οί εαραείίγ «ιΑιη 
15 δ ίο 25 δ οί (Ιερίογτηεηί; 


.3 


.4 


Λρ ροΛυΒ «ωΑ«1 (Ο «Λ ^ογαηογ υΛυ *Μ1 ηοηηιύΐγ Κυνο «Ι»“Τ «ί 

(Κ!\νεϊη 125 I 3 ΐκ 1 150 I Γογ ίηΙΜΜο οροί ΓονεπιΜο 1ι&Γ.ιή5 υρ Ιο υηΟ ιηοΙυώηΒ Λο 

10-ρεΓδοη χίζε; 


τΗε ροε^είδ ίο 6ε ΩίίεΟ ίο εαεΗ 6 υογ&ηεγ ίιΛε οη 
10 ρεΓδοηδ δΗαί! 6ανε, 33 ίαΓ &δ ρΓ3είϊεα61ε, ηη 
\\ΉεΓε .V ϊδ (Ηε ηιιηιΗεΓ οί ρεΓχοηχ εαπίβό; 


ΙίΓεταΏδ εεηίΓιεΟ ίο εαιτγ ηιοΓε ίΐιαη 
Ε 8 £Γε§ 3 ίε 03ρ3εϊίγ οί 12 Ν Ιίίτεδ, 


.5 


οοΛ ροΛεί οη η Η.,,.νηηον Λ ίΙιηΙΙ Οο αηκΗβύ υο Ιΐι»1 «Ι,οη «ίο ροΛοΙ ίί «>ο 
ίορίο^ύ ροδίΐίοη 11 κ ωβοΗαΙ υΐοη® (Ηί ΜΙ Ιοη^Λ οί ,Β ορροί α1 8 ε 5 Ιο, ογ οΐοπβ Ιο, 
Αε Ιοννεδί ρ3Γί οΓίΗε Ιοννεΐ' 6ιιοναηεν Οι6ε; αηΟ 
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.6 Πιε ροείίβίδ κΐΐίΐΐΐ 5ε (Ιί,δίηΗυίεΠ δγηττηείηεηΐΐγ Γουη<1 ίΗε εΪΓεαπιίεΓεηεε οί (Ηε Ιίίεταίί 
\νίίΗ δΐιίϊϊοίβηί 5ερ3Γ3ίίοη 5εί\νεεη 03εΗ ροεΗεί Ιο εη351ε 3ΐτ Ιο 6803ρε Γεαάίΐγ. 

3.6 Αί Ιεαδί οηε ιηαηιιαίΐγ εοηίτοΙΙεΟ Ιατηρ <υηιρ1νιη§ \νίίΗ ίΗε ιεςϋίΓειηεηίδ δΗ&11 5ε ίϊίΐβίΐ οη ίΗε 
υρρεΓ 3Π<1 Ιοάόγ δΐιτίηεεδ οί ίΗε Ηιιογαηεγ ΙυΗεδ. 

3.7 διιίΐαβίε 3ΐιίθΓηαίϊε (Ιταίη αιτ3ΐι§εΓηεη(χ ηΗβΙΙ 6ε ρΓονίΠεΠ οη εηοΗ δίΠε οί (Ηε Ποογ οί ίΗε 
Ιίίεηιβ ϊη ίΗε ίο11ο\νίη§ ηωηηεΓ: 

. 1 οηε ίοΓ ορεη ΓενεΓδίΗΙε ΙίίεπιΠδ 3εεοηΐΓη<χΐ3ΐίη£ «ρ ίο 30 ρεΓδοηδ; ογ 

.2 ί\νο ίοΓ ορεη ΓενεΓδίΗΙε 1ίίεΓ&Πδ αεοοηιτηο(ΐ3Πη§ ητιοΓβ ίΗ»η 30 ρεΓδοηδ. 

3.8 ΤΗε εςιιϊρτηεηί οί ενετγ ορεη ΓενεΓδίΗΙε 1ίίεΓ»Π δΗπΙΙ οοηδϊδΐ οί: 

.1 οηε Ηιιογαηί ιεδουε ςυοίΐ, αίΐΗοΚειΙ ίο ηοί Ιεδδ ίΐι^η 30 ιη οί Ουογπηί Ιίηε \νίίΗ 3 
ΗΓεαΗίη^ δίΓεη^ίΗ οί 3ί Ιεαδί 1 ΗΝ; 

.2 ίννο δαίείγ Ηηίνεδ οί ίΗε ηοη-ίοΙΠίη" ίγρε, Ηανίη^ ά Ηιιοναηί ΗοηΠΙε, δΗαΙΙ 5ε ίιίίε<1 
αΙΙαεΠεΗ Ιο ορεη ΓενεΓδίΗΙε ΙίίεΓαΙί 5γ 1ί§Ηί Ιίηεδ. ΎΗεγ δΗαΙΙ 5ε δίο\νεϋ ίη ροοίίείδ δο 
ίΗαί, ίπ-εδρεείίνε οί 5ε ννβγ ίη ννΙιίοΗ (Ηε ορεη ΓενεΓδί51ε ΙίίεΓαίί ίηίΐαΐεδ, οηε ννίΐί 5ε 
ΓεαΠίΙγ 3ν3ΐΐ361ε οη ίΗε ίορ βιΐΓίΗεε οί ί5ε υρρεΓ Ηιιογαηεγ ηι6ε ίη α δυίίαΗΙε ροδίίίοη 
ίο οηα51ο 15ε ραίηίεΓ Ιο 5ε ιείκΐίΐγ οιιί; 

.3 οηε Ηηογαηί Ηαιίεπ; 

.4 (λυο δροη^εδ; 

.5 οηε δεα-αηεΗοΓ ρειτηαηεηίΐγ αίίαεΗειΙ ίο ίΗε ορεη ΓενεΓδίΗΙε ΙίίεΓαή ϊη δηε5 ά \ναγ αδ ίο 
5ε τε3<1ί1γ ΗερΙογαΗΙε \νΗεη Πιε ορεη τενεΐδίΟΙε 1ίίεΓ3ή ίηίΐαίεδ. ΤΗε ροδίίίοη οί ίΗε 
δεα-αηεΗοΓ δΗαΙΙ 5ε εΐεαιΐγ ιηαιΤεί! οη 5οίΗ Ηιιογβηεγ ίυΗεδ; 

.6 ίννο 5υογ3ηί ραόΠΙεδ; 

.7 οηε ΙΪΓδΙ-ακΙ ουίίϊί ίη α \ν3ίειρΓθοί ε3δε 03ρ351ε οί Ηείη^ ε!οδε<1 ίϊ^ΗίΙγ αίϊεΓ ηδε; 

.8 οηε χνΗίδίΙε ογ εςιιίναΐεηί δοΐΜκ! δί§ηα1; 

.9 ί\νο ΗαηΠ Π3Γεδ; 

.10 οηε \ναίεφΓθθί εΐεείπε ΙογοΗ δΐιίί351ε Ιογ ΜοΓδε δί^ηαΐΐίηρ Ιο§είΗετ \νίΐΗ οηε βρατε δεί 
οί Ηαίίεπεδ αηΟ οηε δρατε 5η15 ίη α νναίεφΓοοί εοηίαίηεΓ; 

. 11 οηε ΓερηίΓ ουίίϊί ίοΓ Γεραίπη^ ρυηεϋιίΓεδ ίη 5ιιον3ηεγ εοπιραΓίηΊεηΙδ; 3η(1 

. 12 οηε ίορρίη^-ιιρ ρυτηρ ογ 5ε11ο\νδ. 
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3.9 ΤΙιε ερυίριηεηΐ δρεείίϊείΐ ίη 3.8 ίδ όεδί^η&Γεά 3 η Η8(1' ΡεκΤ:. 

3.10 \νΐιεΓβ αρρΓορπ 3 ίε, ίΗε ε^υίρηιεηΐ δΗπΙΙ Ηε 8ΐο\νει1 ϊη ά εοη&ίηεΓ \νΗίεΗ, ϊΓ ϊΐ ϊδ ηοί ηη ίηίερταί 
ραη οί, ογ ρεπΉ3ηεηί1γ 3ίΐ3ε1ιε<1 (ο, ίΗε ορβη ΓβνεΓδίΗΙε ΙϊίεΓβίΙ, δΗαΙΙ Ηε δΐοννεά 3ηά Ηεεΐ)Γ0<1 Ιο ίΗε 
ορεη ΓβνεΓδίΗΙε 1ϊίεΓ3ΐΐ ηηίΐ Ηε εηρηΗΙε οί ίΐοηίϊηβ ϊη \ν3ίεΓ Ιογ αί 1ε3δί 30 πιίη ννίίΗουί (Ιπιπλ^ε ίο ϊίδ 
εοηίεηίδ. ϊιτβδρεείινε οί \νΗείΗεΓ ίΗε εςυίρπιεηΐ οοηΟίηβΓ ίδ ίΐη ίηΙε§Γ3ΐ ρ&Γί οί, ογ ϊδ ρεπτιαηβηίΐγ 
αΙΙηεΗεί! Ιο, ίΗε ορεη ΓενεΓδϊΗΙε ΙίίεΓβή, Ιΐιε εςυίριηεηί δΗ^ΙΙ Ηε τε^ίΐίΐγ 3εεεδδίΗ1ε ϊιτεδρεείίνε οί 
ννΐιϊοΐι \ναγ υρ ίΗε ορεη ΓενεΓδϊΗΙε Ηίεηιίΐ ιηίΐδίβδ. ΤΗε Ιίηε ννΗίεΗ δεειιτεδ ίΗε εραίρηιεηί εαηί3ΪηεΓ ίο 
Ιΐιε ορεη ΓενεΓδϊΗΙε ΙίίεηιΗ δΗηΙΙ Ηβνε 3 ΗΓβΗΗίηρ δίτεπείΗ οί 2 ΠΝ ογ 3 ΗΓεηΗίηρ δίΓεη^ΐΗ οί 3:1 ί>3δε(1 
οη ίΗε ηιπδδ οί (Ηε εοηιρίείε εςιηρπιεηί ρ3εΗ, \νΗίεΗενεΓ ίδ ίΗε ^ΓεηίβΓ. 

4 (ΤοηίηΐηεΓδ Γογ ορεη ΓενεΓδϊΗΙε ΐηίΙαίοΗΙε ΙΐίβΓηίίδ 

4.1 Πιε ορεη ΓενεΓδϊΗΙε ΗίεταΗδ δΗβΙΙ Ηε ρηεΗεεΙ ϊη 3 εοηΐηϊηεΓ ίΗαί ίδ: 

. 1 80 εοη8ΐτϋείε(1 38 ίο \νϊίΗδΐ3ΐΐί1 εοηίΐϊΐϊοηδ εηεοιιηΙεΓε<1 αί 803; 

.2 οί δΐιίϊΐοίεηΐ ϊηΗοΓεηί Ηιιογ3ηεν, ννΐιεη ραεΗεΗ \νϊίΗ ίΗε ΙϊίβΓηΙί 3η<1 ίίδ εςυίρηιεηί, ίο 
ριιΐΐ ίΗε ρπϊηίεΓ ίτοιη ννίίΗϊη αη<1 ίο ορεΓ3ίε ίΗε ϊηίΐαίϊοη ιηεεΗαηϊδηι δΗπΙ! ίΗε €Γ3ίί 
δίηΗ; 3η<1 

.3 38 ί3Γ 38 ρΓ 30 ίϊε 3 Η 1 ε, χναΙεηϊρΗΐ, εχεερί ίοΓ είταίη Ηοΐεδ ίη ίΗε εοηίβίηεΓ Ηοίίοηι. 

4.2 ΤΗε εοηίίΐίηεΓ δΗπΙΙ Ηε πιπιΤειΙ \νιΐΗ: 

. 1 ΓηαΗεΓ'δ Π3ΓΠ0 ογ ίτ3<1εΓη3Γ]<:; 

.2 δεπηΐ ηυηιΗεΓ; 

.3 ΙΗε ηιιιηΗεΓ οί ρεΓδΟηδ ίί ίδ ρειτηίΐίε<1 ίο εηιτγ; 

.4 ηοη-80Τ.Α8 ΓενεΓδϊΗΙε; 

.5 ίγρε οί επιετ^επεγ ραεΗ εηεΐοδεϋ; 

.6 (Ιαίε ννΗεη ΐ3δΐ δεΓνϊεε<1; 

.7 Ιεη^ίΗ οίρ3ΪηίεΓ; 

.8 ηΐίΐχίιηιυη ρεπηϊίίειΐ Ηεί^Ηί οί δίο\ν3§ε ηΗονε \ν3ίεΓΐίηε (άβρβη<ϋη§ οη (Ηορ-ίεδί 

Ηεϊ§Ηί); αικί 

.9 ΙιιυηεΗιηρ ίηδίηιείϊοηδ. 
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5 Μ8ΐΊίίη§$ οη ορεη ΓενεΓδί61ε ΐηΠαίβ&Ιε ΙίίεΓΗΐ'ΐδ 

’Πιβ ορεη ΓενεΓδί61ε Ιίίεπϊίΐδ δ63!1 ί>ε ηΐ3Γΐίε<1 \νί11ι: 

. 1 ηιαίεει-'δ η&ιτιβ ογ ίταύειπαΛ; 

.2 βεήηΐ ηιιηι6εΓ; 

.3 (ίαίε οί πΐ3ηυί3είιΐΓε (πιοηΟι ίίικί γεαΓ); 

.4 ηβηιε 3η<1 ρΐοεε οί δετνίεε δίηίίοη ν/Ηετε ϊί \ν»δ 1381 δεπήοεί!; 3η0 

.5 ηητη6εΐ' οί ρετδοηδ ϊί ί$ ρεπτ»ίΙο<1 Ιο 3θθοηιιηο<1α1ε οη ίΐιε Γορ οί εβε6 Βυογηηεγ ίιιΒε, 

ϊη εΗατβείοτδ ηοί Ιεδδ ίίιβη 100 ηηηι ίη βεί^Ηί αηϋ οί & εοίοιιτ εοηίτ 3 δίίη§ \νϊί6 (Ηβί οί 
ί6ε ΐυΒε. 

6 ΙηδίΓυεΙϊοηδ 3ΐΐ{1 ίηίοΓηιαίΐοη 

ΙηδΙηιοΙιοηδ ηη<1 ίηίοιτη3ΐίοη τε^υίτεΟ ίοΓ ίηεΐιΐδίοη ϊη ΐΗε αΉίίδ (Τ3ΐηίη^ πιαηιΐΒΐ 3η(1 ϊη ίΐιε 
ίηδίπιείίοηδ ίοΓ οη-βοαπί η^ίηίεηηηεε δΗαΗ 6ε ϊη ά ίοπη δυίί361ε ίοΓ ϊηεΐυδϊοη ϊη δΐιείι ίΓ3ίηίη§ 
ηΐ3ηιΐίΐ1 3η«1 ϊηδίταείίοηδ ίοΓ οη-6θ3π! ιτΐ3ίηίεη3ηεε. ΙηδίτυεΙϊοηδ πηΟ ϊηίοπτΐ 3 ΐίοη δΗϋΙΙ 6ε ίη 3 εΙεβΓ 
3ηϋ εοηεϊδβ ίοπη 3η<! βίταΐΐ ϊηείικίε, 3δ 3ρρΓθρπ3ίε, Ι6ε ίοΙΙο\νίη§; 

. 1 §εηβΓ3ΐ {ΙεχεπρΟοη οί ί6ε ορεη ΓενεΓδίΒΙε 1ίίεΓ3ίΙ αη(1 ίΐδ εςαϊρηιεηΐ; 

.2 ίηδίΗΐΙαΓίοη 3ΓΓ3η§εηιεηί5; 

.3 ορεΓ3ίίοη3ΐ ίηδίπιείίοηδ, ίηο1ικ1ίη§ ϋδε οί 3δδοεΐ3ίεί1 δηΓνίνβΙ εψιίριηεηΐ; 3η<1 
.4 δεΓνίείη§ ΓεςηίΓεηιεηΙδ. 

7 Τβ*ίϊη§ οί ορεη ΓενεΓδΐβΙε ϊηΠαίαΒΙε ΙίίεΓηίίδ 

7.1 \νΐιεη Ιβδίίη^ ορεη ΓενεΓδίΒΙε ΙίίεραΛδ ίη 3εεοπΐ3ηεε \νίίΒ ίΗε τεεοηιηιεηιΐίΐΐιοηδ οί Γεδοΐυίίοη 
Μ3ε.8ΐ(70), ρηΠ 1: 

.1 Ιεδίδ Νο. 5.5, 5.12, 5.16, 5.17.2, 5.17.10, 5.17.11, 5.17.12, 5.18 3η0 5.20 ιηαγ 6ε 
οηιίηεά; 

.2 ΙΗε ρ3Γί οί ίεδί Νο. 5.8 Γε§3π1ίη§ ε!οδίη§ 3ΓΓ3η§εηΐ6ηί ηΐ 3 γ 6ε οηιίίΐεά. 

.3 ΐΒε ΙετηρεΓ3ίυΓε - 30°Ο ίη Ιεδί Νο. 5.17.3 3η0 5.17.5 τηαγ 6ε δΐι6δίιίιιΙε{1 ννίίίι - 

18°€; 3η0 

.4 Ι6ε ίίΓορ 1ιεί§6ί οί 18 ηι ίη ίεδί Νο. 5.1.2 ιηβγ 6ε δΐι6δίίίυ1ε<1 \νί(6 10 ηι. 

Οηιίίίηηεεδ 3η0 δυΒδίίίιιίίοη, 3δ ίΙεδεπΒεΟ &6ονε, δ6α11 6ε τεΠεείεί} ίη ί6ε ίγρε αρρΓοναΙ 
εεηίίιε3ίε. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜδΟ.97(73) 

(οιοθετηθείσα την 5 Δεκεμβρίου 2000) 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ 
ΣΚΑΦΗ, 2000 (Κώδικας Η80 2000) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Άρθρο 28(6) της Σύμβασης του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των 
Ταχυπλόων Σκαφών (Κώδικας ΗδΟ 1994) και το Κεφάλαιο X της Διεθνούς 
Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (δΟΕΑδ), 1974 
(αναφερομένης στο εξής ως «η Σύμβαση»), το οποίο κατέστησε τον Κώδικα ΗδΟ 
1994 υποχρεωτικό υπό της Σύμβασης, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη νέων τύπων και μεγεθών ταχυπλόων 
σκαφών και η βελτίωση των προτύπων ναυτικής ασφάλειας από την υιοθέτηση του 
Κώδικα ΗδΟ 1994 καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των διατάξεων για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των ταχυπλόων 
σκαφών προς τον σκοπό της διατήρησης του μέγιστου πρακτικού επιπέδου 
ασφαλείας, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΙΙΟΨΗ ότι η Απόφαση Μδ0.99(73) με την 
οποία υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο X της Σύμβασης που καθιστούν τις 
διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Ταχυπλόων Σκαφών, 2000 
(Κώδικας ΗδΟ 2000) υποχρεωτικές υπό της Σύμβασης για ταχύπλοα σκάφη που 
κατασκευάζονται την ή μετά την 1 Ιουλίου 2002, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην εβδομηκοστή τρίτη σύνοδό της το κείμενο του 
σχεδίου του Κώδικα ΗδΟ 2000 που συντάχθηκε κατόπιν πλήρους αναθεώρησης του 
Κώδικα ΗδΟ 1994, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας για Ταχύπλοα Σκάφη, 2000 
(Κώδικας ΗδΟ 2000), το κείμενο του οποίου εκτίθεται στο Παράρτημα της παρούσας 
Απόφασης- 

2. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμβαση να λάβουν υπόψη ότι 
ο Κώδικας ΗδΟ 2000 θα εφαρμοσθεί την 1 η Ιουλίου 2002 με την έναρξη ισχύος των 
τροποποιήσεων του Κεφαλαίου X της Σύμβασης· 

3. Π ΑΡΑΚΑ ΑΕΙ τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα 
της παρούσας Απόφασης και του Κειμένου του Κώδικα ΗδΟ 2000 που περιέχεται 
στο Παράρτημα προς όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση- 

4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα 
της Απόφασης αυτής και του Παραρτήματος σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού που 
δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ, 2000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Πρόλογος 

ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1 Γ ενικά σχόλια 

1.2 Γ ενικές απαιτήσεις 

1.3 Εφαρμογή 

1.4 Ορισμοί 

1.5 Επιθεω ρήσεις 

1.6 Εγκρίσεις 

1.7 Διατήρηση της κατάστασης μετά την επιθεώρηση 

1.8 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.9 Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.10 Έλεγχος 

1.11 Ισοδύναμα 

1.12 Πληροφορίες προς διάθεση 

1.13 Περαιτέρω εξελίξεις 

1.14 Κυκλοφορία των πληροφοριών ασφαλείας 

1.15 Αναθεώρηση του Κώδικα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΤΩΣΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Μέρος Α - Γ ενικά 

2.1 Γ ενικά 

2.2 Αθικτη άντιοση και υδατοστεγής και καιροστεγής ακεραιότητα 

2.3 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

2.4 Άθικτη ευστάθεια στην κατάσταση μη εκτοπίσματος 

2.5 Άθικτη ευστάθεια την μεταβατική κατάσταση 

2.6 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος μετά από βλάβη 

2.7 Στοιχεία κλίσης και ευστάθειας 

2.8 Εκτίμηση φόρτωσης και ευσταθείας 

2.9 Σήμανση και καταγραφή της ισάλου σχεδιασμού 

Μέρος Β — Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

2.10 Γενικά 

2.11 Άθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

2.12 Άθικτη ευστάθεια στην κατάσταση μη εκτοπίσματος 

2.13 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος μετά από βλάβη 

2.14 Στοιχεία κλίσης και ευστάθειας 

Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

2.15 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος μετά από βλάβη 

2.16 Δοκιμή κλίσης 
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ΚΕΦΑΛΑΤΟ 3 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

3.1 Γενικά 

3.2 Υλικά 

3.3 Κατασκευαστική αντοχή 

3.4 Περιοδικές φορτίσεις 

3.5 Κριτήρια σχεδίασης 

3.6 Δοκιμές 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

4.1 Γενικά 

4.2 Σύστημα μεγαφιονικής αναγγελίας και πληροφοριών 

4.3 Επίπεδα επιτάχυνσης σχεδιασμού 

4.4 Σχεδίαση χώρων ενδιαίτησης 

4.5 Κατασκευή καθισμάτων 

4.6 Ζώνες ασφαλείας 

4.7 Έξοδοι και μέσα διαφυγής 

4.8 Χρόνος εγκατάλειψης 

4.9 Διαμερίσματα αποσκευών, αποθηκών, καταστημάτων και φορτίου 

4.10 Επίπεδα θορύβου 

4.11 Προστασία του πληρώματος και των επιβατών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


5.1 Γενικά 

5.2 Αξιοπιστία 

5.3 Επιδείξεις 

5.4 Θέση ελέγχου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ 


6.1 

Γενικά 

6.2 

Αγκυροβολιά 

6.3 

Ρυμούλκηση 

6.4 

Προσόρμιση 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Μέρος Α - Γενικά 

7.1 Γενικές απαιτήσεις 

7.2 Ορισμοί 

7.3 Κατάταξη χρήσης χώρου 

7.4 Κατασκευαστική πυροπροστασία 

7.5 Δεξαμενές και συστήματα καυσίμου και άλλων εύφλεκτων υγρών 

7.6 Αερισμός 

7.7 Συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαϊάς 

7.8 Προστασία χοίρων ειδικής κατηγορίας και γο-γο 

7.9 Διάφορα 

7.10 Εξαρτύσεις πυροσβέστη 
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Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

7.11 Διάταξη 

7.12 Αερισμός 

7.13 Μόνιμο σύστημα ραντισμού (ερπηΤΙεΓ) 

Μέρος (’ — Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

7.14 Σταθμοί ελέγχου 

7.15 Χώροι φορτίου 

7.16 Μόνιμο σύστημα ραντισμού (δρπηίίΐετ) 

Μέρος ϋ - Απαιτήσεις για σκάφη και χώρους φορτίου που προορίζονται 
για την μεταφορά επικινδύνων φορτίων 

7.17 Γενικά 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 8 - ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

8.1 Γενικμ και ορισμοί 

8.2 Επικοινωνίες 

8.3 Ατομικά σωστικά μέσα 

8.4 Πίνακας διαίρεσης, οδηγίες ανάγκης και εγχειρίδια 

8.5 Οδηγίες χειρισμού 

8.6 Στοιβασία σωστικών σκαφών 

8.7 Διατάξεις επιβίβασης και ανάκτησης σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης 

8.8 Ορμιδοβόλος συσκευή 

8.9 Επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντήρηση και επιθεωρήσεις 

8.10 Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσης 

8.11 Χώροι περισυλλογής από ελικόπτερο 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 9 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μέρος Α — Γενικά 

9.1 Γενικά 

9.2 Μηχανές (γενικά) 

9.3 Αεριοστρόβιλοι 

9.4 Πετρελαιομηχανές κύριας πρόωσης και βασικά βοηθητικά μηχανήματα 

9.5 Συστήματα μετάδοσης 

9.6 Διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης 

Μέρος Β - Απαιτήσεις γα επιβατηγό σκάφη 

9.7 Ανεξάρτητα μέσα πρόωσης για σκάφη κατηγορίας Β 

9.8 Μέσα για την επιστροφή σε λιμένα καταφυγής για σκάφη κατηγορίας Β 

Μέρος ΚΙ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

9.9 Βασικά μηχανήματα και χειρισμός 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 10 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Μέρος Α - Γενικά 

10.1 Γενικά 

10.2 Διάταξη καυσίμου πετρελαίου, λειαντικού ελαίου και άλλων ευφλέκτων 
πετρελαιοειδών 
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10.3 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

10.4 Συστήματα ερματισμού 

10.5 Συστήματα ψύξης 

10.6 Συστήματα εισαγωγής αέρα μηχανών 

10.7 Συστήματα αερισμού 

10.8 Συστήματα εξαγωγής καυσαεράον 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγά σκάφη 

10.9 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

Μέρος Ο - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

10.10 Συστήματα απάντλησης κυτών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11.1 Ορισμοί 

11.2 Γενικά 

11.3 Χειρισμοί ανάγκης 

11.4 Σύστημα αναγγελιών 

11.5 Σύστημα ασφαλείας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μέρος Α - Γενικά 

12.1 Γενικά 

12.2 Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 

12.3 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

12.4 Διατάξεις εκκίνησης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ανάγκης 

12.5 Πηδαλιούχηση και σταθεροποίηση 

12.6 Προφυλάξεις έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαϊάς και άλλων κινδύνων 
ηλεκτρικής προέλευσης 

Μέρος Β — Απαιτήσεις για επιβατηγά σκάφη 

12.7 Γενικά 

Μέρος ^ — Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

12.8 Γενικά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

13.1 Ναυσιπλοΐα (γενικά) 

13.2 Πυξίδες 

13.3 Μέτρηση ταχύτητας και απόστασης 

13.4 1 Ιχοβολιστική συσκευή 

13.5 Εγκαταστάσεις ΚΑΟΑΚ 

13.6 Συστή ματα ηλεκτρονικού εντοπισμού 

13.7 Ε·νδείκτης ρυθμού στροφής και ενδείκτης γωνίας πηδαλίου 

13.8 Αλλα ναυτιλιακά βοηθήματα 

13.9 Προβολέας έρευνας και σημάτων ημέρας 

13.10 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης 
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13-11 Διάταξη πηδαλιούχησης και ενδείκτες πρόωσης 

13.12 Βοήθημα αυτόματης πηδαλιούχησης (εξοπλισμός αυτόματου πιλότου) 

13.13 Ανακλαστήρας ραντάρ 

13.14 Σύστημα λήψης ήχων 

13.15 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 

13.16 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού 

13.17 Π ρό τυπα απόδοσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14-ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

14.1 Εφαρμογή 

14.2 Όροι και ορισμοί 

14.3 Εξαιρέσεις 

14.4 Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας 

14.5 Λειτουργικές απαιτήσεις 

14.6 Εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών 

14.7 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : γενικά 

14.8 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσια περιοχή Α1 

14.9 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσιες περιοχές Α1 και Α2 

14.10 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσιες περιοχές Α1, Α2 και Α3 

14.11 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσιες περιοχές Α1. Α2 Α3 και Α4 

14.12 Φυλακές 

14.13 1 Ιηγές ενέργειας 

14.14 Πρότυπα απόδοσης 

14.15 Απαιτήσεις συντήρησης 

14.16 Προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών 

14.17 Ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών 

14.18 Ενημέριοση θέσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

15.1 Ορισμοί 

15.2 Γενικά 

15.3 Οπτικό πεδίο από το διαμέρισμα χειρισμών 

15.4 Διαμέρισμα χειρισμών 

15.5 Όργανα και τραπέζι χαρτών 

15.6 Φωτισμός 

15.7 Παράθυρα 

15.8 Ευκολίες επικοινωνιών 

15.9 Θερμοκρασία και αερισμός 

15.10 Χρωματισμοί 

15.11 Μέτρα ασφαλείας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

16.1 Ορισμοί 

16.2 Γενικές απαιτήσεις 

16.3 Πλευρικά και καθ' ύψος συστήματα ελέγχου 

16.4 Επιδείξεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 


17.1 Γενικά 

17.2 Απόδειξη συμμόρφωσης 

17.3 Βάρος και κέντρο βάρους 

17.4 Επίπτωση βλαβών 

17.5 Ικανότητα ελέγχου και ελιγμών 

17.6 Αλλαγή της επιφάνειας και της κατάστασης λειτουργίας 

17.7 Ανωμαλίες επιφάνειας 

17.8 Επιτάχυνση και επιβράδυνση 

17.9 Ταχύτητες 

17.10 Ελάχιστο βάθος νερού 

17.11 Διάκενο άκαμπτης κατασκευής 

17.12 .λειτουργία κατά την νύκτα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 


Μέρος Α - Γενικά 

18.1 Λ ειτουργικός έλεγχος σκάφους 

18.2 Έγγραφα σκάφους 

18.3 Εκπαίδευση και προσόντα 

18.4 Επάνδρωση σωστικών σκαφών και επιτήρηση 

18.5 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

18.6 Εκπαίδευση διαβαθμισμένου τύπου 

18.7 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 

Μέρος € - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

18.8 Εκπαίδευση διαβαθμισμένου τύπου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 


Παράρτημα 1 

Παράρτημα 2 
Παράρτημα 3 
Παράρτημα 4 

Παράρτημα 5 
Παράρτημα 6 
Παράρτημα 7 
Παράρτημα 8 
Παράρτημα 9 


Παράρτημα 10 
Παράρτημα 11 


Τύπος Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους και 
Κατάλογος Εξοπλισμού 

Τύπος Αδειας Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους 
Χρήση της έννοιας της πιθανότητας 
Διαδικασίες για ανάλυση κατάστασης βλάβης και 
αποτελεσμάτων 

ΕπικάΟιση πάγου που αφορά όλους τους τύπους σκαφών 

Ευστάθεια υδροπτερύγων σκαφών 

Ευστάθεια σκαφών πολλαπλών γαστρών 

Ευστάθεια σκαφών μονής γάστρας 

Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης που 

σχετίζονται με την λειτουργική απόδοση και την απόδοση 

ασφαλείας 

Κριτήρια για την δοκιμή και αξιολόγηση των καθισμάτων 

επιβατών και πληρώματος 

Ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ, 2000 

Πρόλογος 

1 Οχ διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και αφορούν συμβατικά πλοία και 
οι κανονισμοί που εφαρμόζονται ως επακόλουθο τέτοιων συμβάσεων έχουν 
καταρτισθεί λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται και 
λειτουργούν τα συμβατικά πλοία. Κατά παράδοση, τα πλοία είναι κατασκευασμένα 
από χάλυβα και με τους ελάχιστους λειτουργικούς ελέγχους. Οι απαιτήσεις για τα 
πλοία που εκτελούν μακρούς διεθνείς πλόες έχουν καταρτισθεί κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε, δοθέντος ότι το πλοίο διατίθεται προς επιθεώρηση και εκδίδεται Πιστοποιητικό 
Ασφαλείας Πλοίου, το πλοίο μπορεί να μεταβεί οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς να του 
επιβάλλονται οποιοιδήποτε λειτουργικοί περιορισμοί. Με δεδομένο ότι το πλοίο δεν 
έχει εμπλακεί σε ατύχημα, το μόνο που θα χρειαστεί είναι να τεθεί στην διάθεση της 
Αρχής για τον σκοπό του επιτυχούς επανελέγχου πριν εκπνεύσει το Πιστοποιητικό 
Ασφαλείας Πλοίου, και να επανεκδοθεί το Πιστοποιητικό. 

- Η παραδοσιακή μέθοδος εφαρμογής κανονισμών για πλοία δεν θα έπρεπε να 
είναι αποδεκτή ως ο μόνος δυνατός τρόπος παροχής καταλλήλου επιπέδου 
ασφαλείας. Ούτε θα έπρεπε να υποτεθεί ότι κάποια άλλη προσέγγιση που 
χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Σε μεγάλο 
μήκος χρόνου έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμοι νέοι σχεδιασμοί θαλασσίων οχημάτων 
και έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ενώ δεν συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάζεις 
των διεθνών συμβάσεων σχετικών με τα συμβατικά πλοία που έχουν κατασκευαστεί 
από χάλυβα, έχουν επιδείςει ικανότητα να λειτουργούν σε ισοδύναμο επίπεδο 
ασφαλείας όταν εκτελούν περιορισμένα ταξίδια με περιορισμούς λειτουργίας λόγω 
καιρικών συνθηκών και με εγκεκριμένη συντήρηση και προγράμματα επιτήρησης. 

3 Ο Κώδικας Ταχυπλόων Σκαφών 1994 (Κώδικας 111994) προήλθε από τον 
προηγούμενο Κώδικα Ασφαλείας Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκαφών (Κώδικας 
ΟδΠ) που υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ το 1977. αναγνωρίζοντας ότι τα επίπεδα 
ασφαλείας μπορούν να ενισχυθούν σε αξιοσημείωτο βαθμό από την υποδομή που 
σχετίζεται με την κανονική υπηρεσία σε συγκεκριμένη διαδρομή, ενώ αντιθέτως η 
φιλοσοφία ασφαλείας του συμβατικού πλοίου βασίζεται στην αυτοδυναμία του 
πλοίου με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό ανάγκης που φέρεται επ* αυτού. 

4 Η φιλοσοφία ασφαλείας του Κώδικα αυτού βασίζεται στη διαχείριση και την 
μείωση του κινδύνου καθώς επίσης και στην παραδοσιακή φιλοσοφία της παθητικής 
προστασίας σε περίσταση ατυχήματος. Η διαχείριση του κινδύνου μέσω της διάταξης 
της ενδιαίτησης, τα συστήματα ενεργητικής ασφαλείας, η περιορισμένη λειτουργία, η 
διαχείριση ποιότητας και η μηχανική του ανθρώπινου παράγοντα θα έπρεπε να 
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση ισοδύναμης ασφάλειας προς τις ισχυουσες 
συμβάσεις. Θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή της μαθηματικής ανάλυσης για 
την εκτίμηση του κινδύνου και τον καθορισμό της ισχύος των μέτρων ασφαλείας. 

5 Ο Κώδικας λαμβάνει υπόψη ότι ένα ταχύπλοο σκάφος είναι ελαφρού 
εκτοπίσματος συγκρινόμενο προς ένα συμβατικό πλοίο. Αυτή η εκδοχή του 
εκτοπίσματος είναι η ουσιώδης παράμετρος για την εξασφάλιση ταχείας και 
ανταγωνιστικής θαλάσσιας μεταφοράς και κατά συνέπεια ο Κώδικας αυτός προνοεί 
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για την χρήση μη συμβατικών υλικών ναυπήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται πρότυπο ασφαλείας τουλάχιστον ισοδύναμο προς τα συμβατικά πλοία. 

6 Για την σαφή διάκριση τέτοιων σκαφών, έχουν χρησιμοποιηθεί κριτήρια 
βασιζόμενα στην ταχύτητα και στον ογκομετρικό αριθμό Γτοιιάε ώστε να ξεχωρίσουν 
αυτά τα σκάφη για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Κώδικας από άλλα, πλέον 
συμβατικά σκάφη. 

7 Οι απαιτήσεις του Κώδικα απεικονίζουν επίσης τους πρόσθετους κινδύνους 
που μπορεί να προκληθούν από την υψηλή ταχύτητα σε σύγκριση με την μεταφορά 
με συμβατικά πλοία. Έτσι, επιπρόσθετα προς τις συνήθεις απαιτήσεις 
(περιλαμβανόμενων των σωστικών μέσιυν. των ευκολιών εγκατάλειψης, κλπ.) που 
παρέχονται σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα, δίδεται περαιτέρω έμφαση στην 
μείωση του κινδύνου από εμφάνιση επικινδύνων καταστάσεων. Από την έννοια του 
ταχυπλόου σκάφους απορρέουν διάφορα πλεονεκτήματα, όπως σε σχέση με το 
εκτόπισμα, αυτό παρέχει μεγάλη εφεδρική άντωση, μειώνοντας τους κινδύνους που 
ορίζονται από την Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966. Οι συνέπειες 
άλλων κινδύνων, όπως η σύγκρουση με υψηλή ταχύτητα, εξισορροπούνται από 
περισσότερο αυστηρές απαιτήσεις ναυσιπλοΐας και λειτουργίας και ειδικά 
συνταχθείσες διατάξεις ενδιαίτησης. 

8 Οι προαναφερθείσες έννοιες ασφαλείας απεικονίστηκαν αρχικά στον Κώδικα 
08€ και στον Κώδικα Η80. 1994. Η ανάπτυξη νέων τύπιον και μεγεθών σκαφών 
οδήγησε στην ανάπτυξη πιέσεων μέσα στην ναυτική βιομηχανία ώστε σκάφη που δεν 
είναι δυναμικώς υποστηριζόμενα φορτηγά σκάφη ή επιβατηγά σκάφη που 
μεταφέρουν μεγαλύτερο αριθμό επιβατών ή που λειτουργούν πέραν των ορίων που 
επιτρέπεται από εκείνον τον Κώδικα να πιστοποιηθούν σύμφωνα με εκείνες τις 
έννοιες. Επιπρόσθετα, απαιτήθηκε οι βελτιώσεις των προτύπων ναυτικής ασφάλειας 
από το 1994 να απεικονιστούν στις αναθεωρήσεις του Κώδικα Η8€ 1994 ώστε να 
διατηρηθεί η ισοδυναμία ασφαλείας με τα συμβατικά πλοία. 

9 Αντίστοιχα, στον Κώδικα Η5Ό 1994 ενσωματώθηκαν δύο διαφορετικές αρχές 
προστασίας και διάσωσης. 

10 Η πρώτη από αυτές αναγνωρίζει τα σκάφη που είχαν αρχικά προβλεφθεί κατά 
τον χρόνο κατάρτισης του Κώδικα Ό3Ό. Όπου είναι διαθέσιμη βοήθεια διάσωσης και 
είναι περιορισμένος ο αριθμός επιβατών, μπορεί να επιτρέπεται μείωση της 
παθητικής και ενεργητικής προστασίας. Τέτοια σκάφη καλούνται «υποβοηθούμενα 
σκάφη» και αποτελούν την βάση για τα «επιβατηγά σκάφη κατηγορίας Α» του 
παρόντος Κώδικα. 

11 Η δεύτερη έννοια αναγνωρίζει την περαιτέρω εξέλιξη των ταχυπλόων σκαφών 
σε μεγαλύτερα σκάφη. Όπου δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμη βοήθεια διάσωσης ή ο 
αριθμός των επιβατών είναι απεριόριστος, απαιτούνται πρόσθετες προφυλάξεις 
παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις προβλέπουν 
την ύπαρξη χώρου ασφαλούς καταφυγής επί του πλοίου, την επάρκεια των ζωτικών 
συστημάτων, την αυξημένη υδατοστεγή και κατασκευαστική ακεραιότητα και την 
πλήρη πυροσβεστική ικανότητα. Αυτά τα σκάφη καλούνται «μη υποβοηθούμενα 
σκάφη» και αποτελούν την βάση για τα «φορτηγά σκάφη» και τα «επιβατηγά σκάφη 
κατηγορίας Β» του παρόντος Κώδικα. 


ΦΕΚ34Ϊ 
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ΤΟ ότι επιτυγχάνεται ”**?° ** ^ 

ίΧ^-τκτϊτ”»·“'»; 

σχεδιασμου υποδηλώνει ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείαΤ^ 0 ™ ^ τεχνολο ^ ή 

ζτ*”« ΚώδΜ ' - ** 

^ «00 

του Κώδικα, διότι ή μη συμπόίωση ^ βρβρμόσει όλες ενότητες 

μπορούσε να αποτελέσει ανισορροπία που θα ™” ΐ ? 6 !? ποτε τμη · αα του Κώδικα θα 
σκάφους, των επιβατών και του πληοώιιατπΓ Γ α Ρ νί Τ Π κά την ασφάλεια του 

οπάρχον σκάφος 1 μπορο^™^ « 

απο την Αρχή. 'ν ασφαλεία θα πρεπει να εγκρίνονται 

1 %*“™ ™ δ “τ λΜκί 6 " 

χρησιις περιβάλλοντος, ή αντίθετα δενη™,!^ ^ σε υπ «Ρχοντα δικαιώματα 
χώρου ενδιαίτησης υ,ό υπώ^Ι Γ”Γ Ρ ***** **?**««* «γ.κο» 
συμβατότητας υπάρξει δεν βη *,ό Ο αΕα ΧΡ'ίσης. Οποιαδήποτε επιβάρυνση 
ταχύπλοο σκάιρ^ ’ ^ “ παραίπ '™ βαρόνε, εξ ολοκλήρου το 

εξετάζεται 31 ατ^^πμ^^Αρχή , σε°διαστήα« ( Τ “"*» *> θ “ «Ρ*« να 

αναθεώρηση των υπαρχουσών απαιτύ^ ™ π ° Ό ^ υπε Ρβ αίν °υν τα 4 έτη η 
στον σχεδίασμά και την τεχνολογία, ίί ΪΖτηηΓ ληφθθύν υπό Ψ Τ 1 νέες εξελίξεις 
του Κώδικα Η8€ 1994 από τότε που τέθ™ Ιρΐί * π0υ ϋποκτ ήθηκε με την εφαρμογή 
αναγνώριση ότι ήταν ανάγκη να αναθεωοηθώ ^ εφαρμθγΐ ί το 1996 οδήγησε στην 
εργασία στον Οργανισιιό είχε ως αποτέ)^ ° ^ ^ εκσυγ λΡ ον ισθεί. Ηπακόλουθη 
ώστε να εξασφα^στείΤτι ^ ™ ™Ρ™ο ς Κώδικα 

εισαγωγής επικρατούσας τεγνο/ ονίαε και κ - ^ ευεταί ως αποτ έλεσμα συνεχούς 
»λύ μεγαλύτερα κα. τα^τ^^ 0 ^ ■**·" - *» ™ γενικά 
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Γ11ΙΤΓΙΓΓ- ^ΡΡΜΗΧΕΠΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΜΥΤΕΡΟ). 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1,1 Γενικά Σχόλια 

ο παρών Κώδικας πρέπει να 

φάσματος. Περιλαμβάνει α^ιτησ ς εξοπλισμό με τον οποίο πρεπει να 

σκαφών που εκτελουν διεθνείς πλοε ^ κοα συντήρησήε τους. Βασικός σκοπός 
εφοδιάζονται και τις συνθήκες λειτου^γ ς είνοα ν<5θδύν αμα προς εκείνα 

του Κώδικα είναι να θέσει επίπεδα ασφ ς Σύμβαση για την Ασφάλεια 

Γ^,ν* —ν προτύπων κα, προτύπων τ»ού στ 

συνδυασμό με αυστηρούς λειτουργικούς ελέγχουν. 

1.2 Γενικές απαιτήσεις 

Η εφαρμογή των διατάξεων τ„ο παρόντος Κώδικα υπόκειτα, στ,ς ακόλουθες γεν,κές 
απαιτήσεις : 


1 ο Κώδικας εφαρμόζεται στο σύνολο του· 

= : 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

χ ^.,ι.ίΓρι ότι ιιόνον ειδικευμένα πρόσωπα 
' 3 Ιασ^ύΓαι ατ^Χούργ» τον ονγκεκρτμένον τύπον σκάφονς 

για τον προβλεπόμενο πλου 

• .:4ΐτ.Γ^·=; —, ίβν*» 

περιορίζονται με την θέσπιση λ-ειτουργικιαν ορίων 

7 στην προβλεπόμενη συγκεκριμένα, περιοχή λειτουργίας 0α είναι άμεσα 
διαθέσιμες κατάλληλες υπηρεσίες όΐασωσης* 

• Γίνεται μνεία ,,,ς Εγκυκλίου ΜδΟΟίω. 652 περί Εφαρμογής τ.Κ»μΡ«ω,ς Γ.Φ. |%6 »ε ,αχσπλοα 

"^Γίνεται μνεία το» Λ. Λ .ο»ς Κώο.κα Αοφολοός Διαχείρισης <**» **> - -“**» ™ 
Οργασμό με την Απόφαση Α.74,08). όπως μ»ορε.»« 
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.8 οι περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς, όπως οι χώροι μηχανών και οι 
χώροι ειδικής κατηγορίας, προστατεύονται με υλικά ανθεκτικά στη 
φωτιά και με συστήματα πυρόσβεσης ώστε να διασφαλίζεται, όσο 
είναι πρακτικά δυνατό, ο περιορισμός και η γρήγορη κατάσβεση 
πυρκαϊάς· 

.9 παρέχονται επαρκείς και αποδοτικές ευκολίες για την γρήγορη και 
ασφαλή εκκένωση όλων των προσώπων στα σωστικά σκάφη· 

. 10 διατίθενται καθίσματα για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα- 

. 11 δεν διατίθενται θαλαμίσκοι με κλίνες για τους επιβάτες. 

1.3 Εφαρμογή 

1.3.1 Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε ταχύπλοα σκάφη ως ορίζεται στην 
παράγραφο 1.3.4 τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και των οποίων οι τρόπιδες 
τέθηκαν ή ευρίσκοντο σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1 Ιουλίου 
2002 . 

1.3.2 Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, ο όρος «παρεμφερές στάδιο 
κατασκευής» σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο : 

. 1 αρχίζει η κατασκευή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένο σκάφος· και 

.2 έχει αρχίσει η κατασκευή του σκάφους αυτού που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 50 τόνους ή τρία τοις εκατό της εκτιμώμενης μάζας όλων 
των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, 
περιλαμβανόμενης της υπερκατασκευής και του υπερστεγάσματος, 
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μικρότερο. 

1.3.3 Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα : 

.1 η έκφραση «σκάφη που έχουν κατασκευασθεί» σημαίνει σκάφη των 
οποίων οι τρόπιδες έχουν τεθεί ή που ευρίσκονται σε παρεμφερές 
στάδιο κατασκευής· και 

.2 φορτηγό σκάφος, οποτεδήποτε κι αν έχει κατασκευασθεί, που 
μετασκευάζεται σε επιβατηγό σκάφος πρέπει να θεωρείται ως 
επιβατηγό σκάφος που έχει κατασκευασθεί την ημερομηνία κατά την 
οποία αρχίζει η εν λόγω μετασκευή. 

1.3.4 Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε : 

.1 επιβατηγό σκάφη τα οποία κατά την διάρκεια της πορείας τους δεν 
απομακρύνονται περισσότερο από τέσσερις ώρες με υπηρεσιακή 
ταχύτητα από τόπο καταφυγής· και 
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.2 φορτηγά σκάφη ολικής χωρητικότητας 500 και άνω που κατά την 
διάρκεια της πορείας τους δεν απομακρύνονται περισσότερο από 8 ύ 
με υπηρεσιακή ταχύτητα από τόπο καταφυγής με πλήρες φορτίο. 

1.3.5 Ο παρών Κώδικας, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, δεν 
εφαρμόζεται σε: 

.1 πολεμικά και οπλιταγωγά σκάφη· 

.2 σκάφη χωρίς μηχανικά μέσα πρόωσης- 

.3 ξύλινα σκάφη πρωτόγονης κατασκευής- 

.4 σκάφη αναψυχής που δεν απασχολούνται σε εμπορικές μεταφορές· και 

.5 αλιευτικά σκάφη. 

1.3.6 Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται σε σκάφη που ναυσιπλοούν αποκλειστικά 
στις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και στον ποταμό του Αγίου Λαυρέντιου 
με όριο ανατολικά μια ευθεία γραμμή που άγεται από το ακρωτήριο ιίοε Κοείοτε έως 
το δυτικό άκρο (λΥοιά Ροϊηΐ) της νήσου Λπΐίοοδίΐ και στη βόρεια πλευρά της νήσου 
Αηΐϊοοδίί τον 63° μεσημβρινό. 

1.3.7 Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα πρέπει να πιστοποιείται από την Αρχή και 
να είναι αποδεκτή από τις Κυβερνήσεις των Κρατδιν προς τα οποία το σκάφος εκτελεί 
πλόες. 

1.4 Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, οι 
χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις έννοιες που ορίζονται στις ακόλουθες 
παραγράφους. Πρόσθετοι ορισμοί δίνονται στα γενικά μέρη των διαφόρων 
Κεφαλαίων. 

1.4.1 «Αρχή» σημαίνει την Κυβέρνηση του Κράτους την σημαία του οποίου 
δικαιούται να φέρει το σκάφος. 

1.4.2 «Αερόστρωμνο όχημα (ΛέΎ)» είναι το σκάφος του οποίου ολόκληρο ή 
σημαντικό μέρος του βάρους του μπορεί να υποστηρίζεται, τόσο σε ακινησία όσο και 
σε κίνηση, από συνεχώς παραγόμενο στρώμα αέρα, η αποδοτικότητα του οποίου 
εξαρτάται από την απόσταση από την επιφάνεια επάνω από την οποία λειτουργεί το 
σκάφος. 

1.4.3 «Γπετειακή ημερομηνία» σημαίνει την ημέρα και τον μήνα κάθε έτους που θα 
αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης του σχετικού πιστοποιητικού. 

1.4.4 «Σταθμός συγκέντρωσης» είναι η περιοχή όπου μπορούν να συγκεντρωθούν 
οι επιβάτες σε περίπτωση ανάγκης, να λάβουν οδηγίες και να προετοιμασθούν για 
εγκατάλειψη του σκάφους, εάν είναι αναγκαίο. Οι χώροι των επιβατών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί συγκέντρωσης εφόσον μπορούν εκεί όλοι οι επιβάτες 
να λάβουν οδηγίες και να προετοιμαστούν να εγκαταλείψουν το σκάφος. 




Μ · 5 <<Χω Ρ° ι βοηθητικών μηχανημάτων» είναι χώροι που περιέχουν ιιηνανέΓ 
ιαωτί ρικης κα’^α,,ζ ισχύος εξόδου μέχρι και 110 ΙΛ' που κινούν γεννήτριες ™>ίε: 
ραντ,ομου ερπηΜοτ), καταιονισμού (Λ«*|» λ ή πυρκαϊάς. αιτίες 

, Ζ°ίιΰ ' Ρ ' , ” ης πίν ''"ο διανομής συνολικής ισχύος μεγαλύτερης 

των 800 ΙΛ. παρομο,ο, χώρο, και οχετοί που οδηγούν σε τέτοιους χώρους 

1 Αύ «Χώρο, βοηθητικών μηχανημάτων μικρού ή μηδενικού κινδύνου πυρκαϊάς» 
Γα ι 4Γν 

.. σ' . ^ , <- ι ^ υυ> - μ £ ΧΡ ι και «υυ κνν. παρομοιοι χώροι και ονετοί 

που οδηγουν σε τέτοιους χώρους. λ 1 οχετοί 

1' 4 ' 7 <<Λ ; μένας β«σης» είναι συγκεκριμένος λιμένας που καθορίζεται στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής και παρέχει: 

1 κατάλληλες ευκολίες παροχής συνεχούς ραδιοεπικοινωνίας με το 
σεαφος ανα πασα στιγμή ενώ αυτό ευρίσκεται σε λιμένες ή σε πλού· 

· 2 μέσα για την λήψη αξιόπιστης πρόβλεψης καιρού για την αντίστοιχη 
σκ-άφιμ 1 ^ Κ “ τάλληλι 1 μετάδοσι ί σε όλα τα λειτουργούν™! 

για σκάφη κατηγορίας Λ, πρόσβαση σε ευκολίες που διαθέτουν 
καταλληΛο εςοπλισμό διάσωσης και επιβίωσης· και 

4 εξοπλισμό ** υπηΡ€σίες συντι ίΡΐσης του σκάφους με κατάλληλο 
βάσης. βάση9> τ ° Κράτ °^ στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας 

· <<ΙΙλάΤθς (Β)>> σ,ΐμαίνεΐ το πλάτο < του ευρύτερου μέρους του άκαμπτου 

από τί,νΤαλοΤ εξαΐρ0υμένων τα)ν προσαρτημάτων, επάνω στην ή κάτω 

ΠΊν ισαλο σχεδιασμου στην κατάσταση εκτοπίσματος, χωρίς να είναι ενεργοί οι 
μηχανισμοί ανύψωσης ή πρόωσης. ' ενεργοί οι 

1Λ1Θ «Φορτηγό σκάφος» είναι οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος που δεν είναι 
επιβατηγό σκάφος και το οποίο έχει την ικανότητα να διατηρεί τις κύριες λειτουργίες 
και τα συστήματα ασφαλείας των χώρων που δεν έχουν επηρεαστεί, μετά από Ράάβη 
σε οποιοόηποτε διαμέρισμα του σκάφους. 1 Ρη 

1.4.11 «Χώροι φορτίου» είναι όλοι ον χώροι, εκτός των χώρων ειδικής κατηγορίας 
και των χωρων το-το. που χρησιμοποιούνται για φορτίο και οι οχετοί προς τέτοιους 
χώρους. Ιια τους σκοπούς του Κεφαλαίου 7, Μέρος Ο. οι «χώροι φορΖ>> 

καταστρώματα. ^ *" Ρ ° Βς " Β5 ^ ■*«* ^ορίμρ Κ αι τα ανοικτά 

1.4.12 «Σκάφος κατηγορίας Α» είναι οποιοδήποτε ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος : 

. 1 που λειτουργεί σε διαδρομή όπου έχει αποδειχθεί με ικανοποίηση του 
Κράτους της σημαίας του σκάφους και των Κρατών των λιμένων 
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.2 


προσέγγισης ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα σε περίπτωση 
εγκατάλειψης του σκάφους σε οπο,οδήκοτε σημείο ^ 

ο, επιβάτες και το πλήρωμα να μπορούν να διασωθούν με ασφαλεία 
εντός του ελάχιστου χρονικού διαστήματος απο τα εξη* ■ 

- το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να προφυλαχθούν τα εντός 
σωστικών σκαφών πρόσωπα από πρόκληση υποθερμίας κατα τις 
δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες, 

- το κατάλληλο χρονικό διάστημα αναλογικά με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της διαδρομής. 

ή 

4 ώρες· και 

που μεταφέρουν όχι περισσότερους απο 4 .ί 0 επιβάτες. 


1 4 Π «Σκάφος κατηγορίας Β» είναι οποιοδήποτε ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εκτ< *ϋ 
άπό ,α Α, με μηχανήματα και συστήματα ασφαλείας διατε,αγμ^ 

κατά τρόπο ώστε σε περίπτωση βλάβης οποιωνδήποτε ουσιωδών μηχανημάτων 

, ασφαλείας σε οποιοδήποτε διαμέρισμα, ίο σκάφος να διατηρεί την 
ΓΓό« Ζαΐός ναυσιπλοΐας του. Λεν θα έπρεπε ναδυνάγοντα, απο αυτήν 
την άποψη τα σενάρια βλάβης που εξετάζονται στο Κεφαλαίο 2. 

1.4.14 «Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία όπως αυτή καθορίζεται στο Κεφάλαιο IX 
της Σύμβασης. 

14 15 «Συνεχώς επανδρωμένος σταθμός ελέγχου» είναι ο σταθμός ελέγχου ο οποίος 
είνατ συνεχώς επανδρωμένος από υπεύθυνο μέλος του πληρώματος ενω το σκάφος 
ευρίσκεται σε κανονική υπηρεσία. 

1 4 16 «Σταθμοί ελέγχου» είναι εκείνοι οι χώροι στους οποίους ευρίσκονται ο 
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ή ναυσιπλοΐας του σκάφους ή η πηγη 
κα, ο πίνακας διανομής ανάγκης, ή όπου είναι 

καταγραφής ή ελέγχου πυρκαϊάς, ή όπου ευρίσκονται άλλες ουσιώδες εφαρμ γ ς Ύ 
την ασφαλή λειτουργία του σκάφους όπως ο έλεγχος πρόωσης, η εγκατάσταση της 
μεγαφωνικής αναγγελίας, τα συστήματα σταθεροποίησης, κ/.π. 

1 4 17 «Σύμβαση» σημαίνει την Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη Θάλασσα (80ΕΑ8) 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. 

14 18 «Ενδιαίτηση πληρώματος» είναι οι χώροι εκείνοι που προορίζονται για χρήση 
του πληρώματος και περιλαμβάνουν τους θαλαμίσκους, τα αναρρωτήρια, τα γράφει , 
τα αποχωρητήρια, τις αίθουσες και παρόμοιους χώρους. 

14 19 «Κρίσιμες συνθήκες σχεδίασης» σημαίνει τις καθορισμένες οριακές συνθήκες 
1ου έχουν εΧγεΠα σκοπούς σχεδίασης τις οποίες το σκάφος πρέπει να διατηρεί 
στην κατάσταση εκτοπίσματος. Λυτές οι συνθήκες πρέπει να. ειναι περισσοτερο 
αυστηρές από τις «δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες» μεχρις κνος κ 
ορίου ώστε να παρέχεται επαρκής ασφάλεια σε συνθήκες επιβιω .> Κ· 
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1.4.20 «Γραμμή αφετηρίας» σημαίνει υδατοστεγές κατάστρωμα ή ισοδύναμη 
κατασκευή μη υδατοστεγούς καταστρώματος που καλύπτεται από καιροστεγή 
κατασκευή επαρκούς αντοχής ώστε να διατηρεί την καιροστεγή ακεραιότητα και που 
είναι εξοπλισμένο με καιροστεγή μέσα κλεισίματος. 

1.4.21 «Ισαλος σχεδιασμού» σημαίνει την ίσαλο που αντιστοιχεί στο μέγιστο 
λειτουργικό βάρος του σκάφους χωρίς ενεργοποίηση μηχανισμών ανύψωσης ή 
πρόωσης και που περιορίζεται από τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 2 και 3. 

1 ·4·22 «Κατάσταση εκτοπίσματος» σημαίνει την κατάσταση, είτε σε ηρεμία είτε σε 
κίνηση, όπου το βάρος του σκάφους υποστηρίζεται πλήρως ή κυρίως από 
υδροστατικές δυνάμεις. 

1.4.23 «Ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελεσμάτων (ΡΜΕΑ)» είναι η 
εξέταση, σύμφωνα με το Παράρτημα 4, των συστημάτων και του εξοπλισμού του 
σκάφους ώστε να καθορισθεί εάν οποιαδήποτε εύλογα πιθανή βλάβη ή δυσλειτουργία 
μπορεί να καταλήξει σε επικίνδυνο ή καταστροφικό αποτέλεσμα. 

1.4.24 «Κώδικας Πυριμάχων Δοκιμών (Κώδικας ΡΤΡ)» σημαίνει τον Διεθνή Κώδικα 
για την Εφαρμογή των Μεθόδων Πυριμάχων Δοκιμών, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 
ΙΙ-2 της Σύμβασης. 

1.4.25 «Πτερύγιο ρύθμισης (ίΐαρ)» σημαίνει το στοιχείο που αποτελεί ενσωματωμένο 
μέρος ή προέκταση πτερυγίου, που χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει την 
υδροδυναμική ή αεροδυναμική ανύψωση του πτερυγίου. 

1.4.26 «Σημείο ανάφλεξης» σημαίνει το σημείο ανάφλεξης που καθορίζεται από 
δοκιμή με την χρήση συσκευής κλειστού δοχείου που αναφέρεται στον Διεθνή 
Κώδικα Μεταφοράς Επικινδύνων Φορτίων (Κώδικας ΙΜΠΟ). 

1.4.27 «Πτερύγιο» σημαίνει έλασμα με αυχένα ή κατασκευή τριών διαστάσεων, επί 
του οποίου δημιουργείται υδροδυναμική ανύψωση όταν το σκάφος κινείται. 

1.4.28 «Πλήρως βυθισμένο πτερύγιο» σημαίνει πτερύγιο που δεν διαθέτει 
συνιστώσες ανύψωσης που τέμνουν της επιφάνεια του νερού όταν το σκάφος φέρεται 
επί των πτερυγίων. 

1.4.29 «Μαγειρεία» είναι οι κλειστοί χώροι οι οποίοι περιέχουν ευκολίες 
μαγειρέματος με εκτεθειμένες θερμαινόμενες επιφάνειες, ή έχουν οποιεσδήποτε 
συσκευές μαγειρέματος ή θέρμανσης που η κάθε μία έχει ισχύ μεγαλύτερη των 5 Γ\ν. 

1.4.30 «I αχύπλοο σκάφος» είναι το σκάφος με ικανότητα μέγιστης ταχύτητας σε 
μέτρα ανά δευτερόλεπτο ίσης ή μεγαλύτερης από : 

3 7 V ^ 1667 

όπου : 

V = όγκος εκτοπίσματος που αντιστοιχεί στην ίσαλο σχεδιασμού (ιώ 3 ) 

εξαιρούμενων των σκαφών των οποίων η γάστρα κρατείται απόλυτα υπεράνω της 
επιφάνειας του νερού σε κατάσταση μη εκτοπίσματος από αεροδυναμικές δυνάμεις 
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που αναπτύσσονται από αλληλεπίδραση μεχαςυ σκάφους και επιφάνειας εδάφους 
κατά την κίνηση. 

1.4.31 «Υδροπτέρυγο σκάφος» είναι το σκάφος του οποίου η γάστρα κρατείται 
απόλυτα υπεράνο) της επιφάνειας του νερού σε κατάσταση μη εκτοπίσματος από 
υδροδυναμικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα πτερύγια. 

1.4.32 «Μήκος (λ)» σημαίνει το ολικό μήκος του υπό την επιφάνεια του ύδατος 
άκαμπτου περιβλήματος του σκάφους, εξαιρούμενων των προσαρτημάτων, επάνω 
στην ή κάτω από την ίσαλο σχεδιασμού στην κατάσταση εκτοπίσματος, χωρίς να 
είναι ενεργοί οι μηχανισμοί ανύψωσης ή πρόωσης. 

1.4.33 «Άφορτο εκτόπισμα» είναι το εκτόπισμα του σκάφους σε τόνους χωρίς 
φορτίο, καύσιμο, έλαιο λίπανσης, υδάτινο έρμα, πόσιμο και τροφοδοτικό νερό σε 
δεξαμενές, αναλώσιμα υλικά, επιβάτες, πλήρωμα και τις αποσκευές τους. 

1.4.34 «Κώδικας Σωστικών Μέσων (Κώδικας Ι_8Α)» σημαίνει τον Διεθνή Κώδικα 
Σωστικών Μέσων όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 111 της Σύμβασης. 

1.4.35 «Χοίροι μηχανών» είναι οι χώροι που περιέχουν μηχανές εσωτερικής καύσεως 
με συνολική ισχύ εξόδου άνω των 110 λ\ν, γεννήτριες, μονάδες καυσίμου 
πετρελαίου, μηχανήματα πρόωσης, μηχανήματα κυρίας ηλεκτρικής ισχύος και 
παρόμοιοι χώροι και οχετοί που οδηγούν προς τέτοιους χώρους. 

1.4.36 «Μέγιστο βάρος λειτουργίας» σημαίνει το συνολικό βάρος μέχρι το οποίο η 
λειτουργία του σκάφους κατά τον προβλεπόμενο τρόπο επιτρέπεται από την Αρχή. 

1.4.37 «Μεγίστη ταχύτητα» είναι η ταχύτητα που επιτυγχάνεται κατά την μεγίστη 
συνεχή ισχύ πρόωσης για την οποία το σκάφος έχει πιστοποιηθεί στο μέγιστο βάρος 
λειτουργίας και σε ήρεμα, νερά. 

1.4.38 «Κατάσταση μη εκτοπίσματος» είναι η συνήθης κατάσταση λειτουργίας του 
σκάφους, όταν μη υδροστατικές δυνάμεις εξισορροπούν κατά κύριο λόγο ή 
σημαντικά το βάρος του σκάφους. 

1.4.39 «Μονάδα καυσίμου πετρελαίου» είναι οποιοσδήποτε εξοπλισμός για την 
προετοιμασία του καυσίμου πετρελαίου και την διοχέτευση αυτού, θερμανθέντος ή 
μη, σε λέβητες και μηχανές (περιλαμβανόμενων των αεριοστροβίλων) σε πίεση άνω 
των 0,18 Ν/ηυυ 2 . 

1.4.40 «Ανοικτοί χώροι γο-γο» είναι οι χώροι γο-γο : 

. 1 προς τους οποίους οι μεταφερόμενοι επιβάτες έχουν πρόσβαση· και 
.2 είτε: 

.2.1 είναι ανοικτοί και στα δύο άκρα τους· ή 

.2.2 διαθέτουν άνοιγμα στο ένα άκρο και φέρουν μόνιμα ανοίγματα 
κατανεμημένα στα πλευρικά ελάσματα, ή στην οροφή ή πάνω από 



αυτή που έχουν συνολική επιφάνεια ποσοστού τουλάχιστον 10% της 
συνολικής επιφάνειας των πλευρών του χώρου. 


1.4.41 «Λειτουργικοί περιορισμοί» σημαίνουν τους περιορισμούς του σκάφους σε 
σχέση με τον χειρισμό, τις δυνατότητες ελέγχου και λειτουργίας και τις λειτουργικές 
ι όικασιες στα πλαίσια των οποίων πρόκειται να λειτουργεί το σκάφος. 

1.4.42 «Διαμέρισμα διακυβέρνησης» σημαίνει την περίκλειστη περιοχή από την 
οποία ασκείται η ναυσιπλοΐα και ο έλεγχος του σκάφους. 


δι«κί^έ < πνυ^ί- 0 ^ χεΐ Γ σμών>> σημαίνεΐ έναΥ πε Ρ ιο Ρ ισ ^νο χώρο του διαμερίσματος 
ό «κυβέρνηση^ εξοπλισμένο με τα αναγκαία μέσα για την ναυσιπλοΐα, την εκτέλεση 

ελιγμών και την επικοινωνία, και από όπου διεξάγονται οι λειτουργίες ναυσιπλοΐας 
ελι/μων, επικοινωνιών, διακυβέρνησης, επιτήρησης και παρατήρησης. 


1.4.44 «Υπηρεσιακή ταχύτητα» είναι το 90% της μέγιστης ταχύτητας 

1.4.45 «Οργανισμός» είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. 


1.4.46 «Επιβάτης» είναι κάθε πρόσωπο εκτός από : 


τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα πρόσωπα που έχουν 
προσληφθεί ή απασχολούνται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επί του 
σκάφους για λογαριασμό του σκάφους αυτού· και 

.2 παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους. 
δώδεκα'επφάτκ 70 σΚά<Ρ ° ς>> είναΐ τ ° σκά( Ρ°ζ που μεταφέρει περισσότερους από 


1.4.48 «Τόπος καταφυγής» είναι οποιαδήποτε φυσικά ή τεχνητά προστατευμένη 
περιοχή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο από το σκάφος υπό 
συνθήκες που είναι πιθανό να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του. 

γη.49 «Κοινόχρηστοι χώροι» είναι οι χώροι που προορίζονται για τους επιβάτες και 
περιλαμβάνουν τα κυλικεία, τα περίπτερα αναψυχής, τα καπνιστήρια, τους κύριους 
χώρους καθισμάτων, τις αίθουσες, τα εστιατόρια, τους χώρους ψυχαγωγίας, τους 
προθάλαμους, τους χώρους υγιεινής και τους παρόμοιους χώρους, και μπορεί να 
περιλαμβάνουν και τα καταστήματα πωλήσεων 


1.4.50 «Περίπτερα αναψυχής» είναι οι χώροι που δεν είναι περίκλειστοι, όπου 
προσφερονται αναψυκτικά και όπου περιέχεται εξοπλισμός για το ζέσταμα 
εδεσμάτων που έχει συνολική ισχύ 5 λ\¥ ή λιγότερο και με εκτεθειμένες 
θερμαινόμενες επιφάνειες θερμοκρασίας όχι ανώτερης των 150°<2. 

1.4.51 «Σκάφος γο-γο» είναι το σκάφος που είναι εξοπλισμένο με έναν ή 
περισσοτέρους χώρους γο-γο. 

1 ,4 ·;2 «Χώροι γο-γο» είναι χώροι που δεν είναι κατά κανένα τρόπο κανονικά 
υποοιαιρεμενοι και εκτείνονται είτε σε σημαντικό μήκος είτε σε ολόκληρο το μήκος 
του σκάφους και στους οποίους μηχανοκίνητα οχήματα με καύσιμα στις δεξαμενές 
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τουε για την κίνησή τους και / ή εμπορεύματα (σε κιβώτια η χύμα, μέσα η πάνω σε 
σιδηροδρομικά ή οδικά οχήματα (περιλαμβανόμενων οδικών η σίδηροδρομικων 
βυτιοφόρων), ρυμουλκούμενα οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, παλετες, αφαιρουμειες 
δεςααενές ή μέσα ή πάνω σε παρόμοιες μονάδες στοιβασίας ή αλλα δοχεία) μπορούν 
να φορτώνονται και να εκφορτώνονται κανονικά κατα οριςοντια διεύθυνση. 

14 53 «Χώροι υπηρεσίας» είναι οι περίκλειστοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως 
κυλικεία που περιέχουν εςοκλισμό γ,α ζέαιαμα εδεσμάτων χωρκ όμως ευκολίες 
μαγειρέματος με εκτεθειμένες θερμαινόμενες επιφάνειες, ερμαρια. καταστήματα 
πωλήσεων. αποθήκες και κλειστά διαμερίσματα αποσκευών. 

1 4 54 «Σημαντικό ύψος κύματος» είναι το μέσο ύψος του ενός τρίτου των 
υψηλότερων κυμάτων που παρατηρήθηκαν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

1 4 55 «Χώροι ειδικής κατηγορίας» είναι οι κλειστοί χώροι γο-γο προς τους οποίους 
έχουν πρόσβαση οΓ επιβάτες. Οι χώροι ειδικής κατηγορίας μπορούν να 
καταλαμβάνουν περισσότερα του ενός καταστρώματα εφοσον το συνολικό κα )αρι 
ύψος για τα οχήματα δεν υπερβαίνει τα 10 ιυ. 


! 4 56 «Πλοίο επιφανειακής επίδρασης (8Ε5)» είναι ένα αερόστρωμνο όχημα, του 
οποίου η στρωμνή αέρα συντηρείται μερ,κά ή ολικά από μόνιμα βυθισμένες 

άκαμπτες κατασκευές». 


1.4.57 «Μεταβατική κατάσταση» σημαίνει την φάση μεταξύ τοιν καταστάσεων 
εκτοπίσματος και μη εκτοπίσματος. 

1 4 58 «Υδατοστεγής» σημαίνει, προκειμένου για κατασκευή, ικανή να εμποδίζει την 
διέλευση του νερού μέσω αυτής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση κάτω απο πίεση νερού 
που είναι πιθανό να παρουσιαστεί κατά την άθικτη ή μετά από βλάβη κατασταση. 


1.4.59 «Εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα» είναι το κατάστρωμα που είναι 
εντελώς εκτεθειμένο στον καιρό από επάνω και από τουλάχιστον δυο πλευρες. 


1.4.60 «Καιροστεγανότητα» σημαίνει ότι το νερό δεν θα διεισδύσει εντός του 
σκάφους σε οποιαδήποτε κατάσταση ανέμου και κύματος, μέχρι τις συνθήκες που 
καθορίζονται ως κρίσιμες συνθήκες σχεδίασης. 


14 61 «Δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες» σημαίνει τις καθορισμένες στα 
πιστοποιητικά του σκάφους περιβαλλοντικές συνθήκες εντός των οποίων 
προβλέπεται συνειδητά να λειτουργήσει το σκάφος. Για τον καθορισμό τους πρεπει 
να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως οι δυσμενέστατες επιτρεπόμενες συνθήκες 
έντασης ανέμου, το σημαντικό ύψος κύματος (που περιλαμβάνει δυσμενείς 
συνδυασμούς μήκους και κατεύθυνσης των κυμάτων), η ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 
η ορατότητα και ίο βάθος του νερού για ασφαλή λειτουργία και απλές τέτοιες 
παράμετροι που μπορεί να απαιτήσει η Αρχή λαμβάνοντας υποψη τον τύπο του 
σκάφους στην περιοχή λειτουργίας του. 


1.5 Επιθεωρήσεις 

1.5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να υποβάλλεται στις επιθεωρήσεις που καθορίζονται 
ακολούθως : 
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• ^ αρχική επιθεώρηση πριν το σκάφος τεθεί σε υπηρεσία ή πριν εκδοθεί 

Πιστοποιητικό για πρώτη φορά· 

.2 επιθεώρηση ανανέωσης σε διαστήματα που καθορίζονται από την 
Αρχή αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη, εκτός εάν εφαρμόζονται οι 
περιπτώσεις των παραγράφων 1.8.5 ή 1.8.10· 

.3 περιοδική επιθεώρηση στο διάστημα από τρεις μήνες πριν έως τρεις 
μήνες μετά την επετειακή ημερομηνία του Πιστοποιητικού και 

•4 επιπρόσθετη επιθεώρηση όταν παρίσταται ανάγκη. 

1.5.2 Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.1 πρέπει να 
διεξάγονται ως εξής : 

• * ή αρχική επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

.1.1 έγκριση των προϋποθέσεων που λαμβάνονται υπόψη και των 

περιορισμών που προτείνονται σε σχέση με τα φορτία, το περιβάλλον, 
την ταχύτητα και τις ελικτικές ικανότητες- 

.1.2 έγκριση των δεδομένων στα οποία στηρίζεται η ασφάλεια της 

σχεδίασης, όπως προκύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, από 
υπολογισμούς, δοκιμές και δοκιμαστικούς πλόες· 

.1.3 ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελεσμάτων (ΡΜΕΑ) όπως 
απαιτείται από τον παρόντα Κώδικα· 

■' ·4 έλεγχο της καταλληλότητας των διαφόρων εγχειριδίων που πρέπει να 
συνοδεύουν το σκάφος- και 

.1.5 πλήρη έλεγχο της κατασκευής, του εξοπλισμού ασφαλείας, των 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού, των 
εξαρτημάτων, των διατάξεων και των υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του Κώδικα, ευρίσκονται σε 
ικανοποιητική κατάσταση και είναι κατάλληλα για την υπηρεσία για 
την οποία προορίζεται το σκάφος- 

.2 οι επιθεωρήσεις ανανέωσης και περιοδικές επιθεωρήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν πλήρη έλεγχο της κατασκευής, περιλαμβανόμενου του 
εξωτερικού μέρους του πυθμένα του σκάφους και των συναφών 
στοιχείων, του εξοπλισμού ασφαλείας, των τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.5.2.1 (άστε να εςασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του Κώδικα, ευρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση 
και είναι κατάλληλα για την υπηρεσία για. την οποία προορίζεται το 
σκάφος. Ο έλεγχος του πυθμένα του σκάφους πρέπει να διεξάγεται με 
το σκάφος έξω από το νερό και κάτω από κατάλληλες συνθήκες για 
λεπτομερή εξέταση οποιωνδήποτε περιοχών παρουσιάζουν βλάβη ή 
πρόβλημα- και 
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.3 η επιπρόσθετη επιθεώρηση, είτε γενική είτε μερική ανάλογα με τις 
περιστάσεις, πρέπει να διενεργείται μετά από επισκευή που επήλθε 
από τκ έρευνες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.7.3, ή 
οποτεδήποτε έγιναν οποιεσδήποτε σημαντικές επισκευές ή 
ανανεώσεις. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι αναγκαίες επισκευές ή ανανεώσεις έγιναν κατά 
αποτελεσματικό τρόπο, ότι τα υλικά και η εργασία αυτών τω\ 
επισκευών ή ανανεώσεων είναι από κάθε άποψη ικανοποιητικά, και 
ότι το σκάφος συμμορφώνεται από κάθε άποψη προς τις απαιτήσει., 
του Κώδικα. 

1.5.3 Για τις περιοδικές επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.1.3 
πρέπει να καταχωρούνται σχετικές εγγραφές στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας 
Ταχυπλόου Σκάφους. 

15 4 Ο έλενχος και η επιθεώρηση του σκάφους, κατά το μέρος που αφορά την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, πρέπει να διενεργούνται από όργανα της 
Αρχής. Η Αρχή δύναται, ωστόσο, να αναθέτει τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις 
είτε σε επιθεωρητές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, είτε σε οργανισμούς που 
αναγνωρίζονται απ’ αυτήν. 

1.5.5 Η Αρχή που ορίζει επιθεωρητές ή αναγνώριζα οργανισμούς για να διεξάγουν 
ελέγχους και επιθεωρήσεις όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.5.4 πρέπει, κατ 
ελάχιστον να εξουσιοδοτεί κάθε ορισθέντα. επιθεωρητή ή αναγνωρισμένο οργανισμό : 


. 1 να απαιτεί επισκευές στο σκάφος· και 

.2 να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις εάν απαιτηθούν από τις 
αρμόδιες Αρχές του Κράτους του λιμένα. 

Η Αρχή πρέπει να ενημερώνει τον Οργανισμό περί των ειδικών αρμοδιοτήτων και 
όρων που παραχωρήθηκαν σε ορισθέντες επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους 
οργανισμούς. 

1.5.6 Οταν ο ορισθείς επιθεωρητής ή ο αναγνιορισμένος οργανισμός αποφαίνεται 
ότι η κατάσταση του σκάφους ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ουσιωδώς 
προς τα στοιχεία του Πιστοποιητικού ή είναι τέτοια ώστε ίο σκάφος να μην είναι 
ικανό να λειτουργεί χωρίς κίνδυνο για το ίδιο ή για τα πρόσωπα που επιβαίνουν σε 
αυτό, ο επιθεωρητής ή ο οργανισμός πρέπει αμέσως να εξασφαλίσει ότι έχει 
αναληφθεί διορθωτική ενέργεια και πρέπει, σε εύθετο χρόνο, να ενημερώσει την 
Αρχή. Εάν δεν έχει αναληφθεί τέτοια διορθωτική ενέργεια, πρέπει να ανακαλείται το 
Πιστοποιητικό και να ενημερώνεται αμέσως η Αρχή· εάν δε το σκάφος ευρίσκεται σε 
περιοχή δικαιοδοσίας άλλης Κυβέρνησης, πρέπει να ενημερώνονται αμέσως οι 
αρμόδιες αρχές του Κράτους του λιμένα. Όταν όργανο της Αρχής ή ορισθείς 
επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του 
Κράτους του λιμένα, η κυβέρνηση του εν λόγω Κράτους του λιμένα πρέπει να 
παράσχει στο ως άνω όργανο ή επιθεωρητή ή οργανισμό οποιαδήποτε αναγκαία 
βοήθεια για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. Όταν συντρέχει λόγος, η Κυβέρνηση του Κράτους του λιμένα που αφορά 
πρέπει να διασφαλίζει ότι το σκάφος δεν θα εξακολουθήσει να λειτουργεί μέχρις ότου 



καταστεί σε Θέση να λειτουργεί χωρίς κίνδυνο 
πρόσωπα που επιβαίνουν σε αυτό. 


για το ίδιο το σκάφος ή για τα 


Π :; 7 , Σ Μΐθί ; περιπτωστ 1; ^ Α Ρλ.ή πρέπει να εγγυάται πλήρως την πληρότητα και 
αποτεΑεσματικοτητα του ελέγχου και της επιθεώρησης και πρέπει να αναλαμβάνει 
την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση της υποχρέωσης 


1.6 Εγκρίσεις 

Ο πλοιοκτήτης του σκάφους πρέπει να αποδέχεται την υποχρέωση να παρέχει επαρκή 
πληροφόρηση ώστε η Αρχή να μπορεί δυνατό να κάνει πλήρη εκτίμηση ίων 
χαρακτηριστικών της σχεδίασης. Συνιστάται εντόνως ότι η Εταιρεία και η Αρχή και 
οπού συντρέχει περίπτωση, το Κράτος ή τα Κράτη των λιμένων/προσέγγισης πρέπεί 
\α ,εκινυυν συνομιλίες κατα το ενωριτερο δυνατό στάδιο, ώστε η Αρχή να απορεί 
πλήρως να εκτιμήσει την σχεδίαση αποφαινόμενη ποιες πρόσθετες ή εναλλακτικές 

ΓπΧσφΞΓ ΐ:φαΡμθστ ° ύν ^ ^ ™ ^ ™ «ηχούμενο 


1.7 Διατήρηση της κατάστασης μετά την επιθεώρηση 

1.7.1 Η κατασταση του σκάφους και του εξοπλισμού του πρέπει να διατηρούνται σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 
σκάφος απο κάθε άποψη θα παραμένει σε θέση να λειτουργεί χωρίς κίνδυνο νια το 
ιοιο το σκάφος η για το πρόσωπα που επιβαίνουν σ* αυτό. 


1.7.2 Μετά την ολοκλήρωση οποιοσδήποτε ως εις την παράγραφο 1.5 επιθεώρησης 
** π Ρ Επει να Υ ίν ει καμία αλλαγή στην κατασκευή, στον εξοπλισμό, στα εξαρτήματα! 
στις διατάξεις και στα υλικά ως είχαν κατά την- επιθεώρηση, χωρίς την έγκριση της 


·7._, Οποτεδήποτε συμβεί ατύχημα σε σκάφος ή διαπιστώνεται ελάττωμα, που 
επηρεάζει την ασφαλεία του σκάφους ή την αποτελεσματικότητα ή πληρότητα της 
κατασκευής, του εξοπλισμού, των εξαρτημάτων των διατάξεων και των υλικών το 
αρμόδιό πρόσωπό ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους πρέπει να το αναφέρουν το 
συντομότερο στην Αρχή, στον ορισθέντα επιθεωρητή ή στον αναγνωρισμένο 
υπευθυνο οργανισμό, που πρέπει να προξενήσουν την έναρξη ερευνών ώστε να 
καθορισθει εαν είναι απαραίτητη επιθεώρηση όπως απαιτείται από την παράγραφο 
Ι.δ. Ι·αν το σκάφος βρίσκεται σε περιοχή δικαιοδοσίας άλλης Κυβέρνησης το 
αρμόδιό πρόσωπό ή ο πλοιοκτήτης πρέπει επίσης να αναφέρει αμέσως στις αρμόδιες 
αρχές του Κράτους του λιμένα και πρέπει ο ορισθείς επιθεωρητής ή ο 
αναγνωρισμένος οργανισμός να διαπιστώσουν ότι έχει γίνει η σχετική αναφορά. 

1.8 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.8.1 Μετά την ολοκλήρωση αρχικής ή επιθεώρησης ανανέωσης σε σκάφος που 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Κώδικα εκδίδεται Πιστοποιητικό 
ονομαςομενο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους. Το Πιστοποιητικό 
πρεπει να εκδίδεται ή να θεωρείται είτε από την Αρχή είτε από οποιοδήποτε πρόσο>πο 
η οργανισμό αναγνωρισμένο από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή φέρει την πλήρη 
ευθυνη για το Πιστοποιητικό. 
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) 8 Κατ' αίτηση της Αρχής, Κυβέρνηση Συμβαλλόμενη στη Σύμβαση δυναται να 
προκαλέσει επιθεώρηση σκάφους και αν ικανοποιηθεί οτι πληρουνται οι απαιτιισεις 
ΓΞΙ να εκδώσει ή να εξουσιοδοτήσει για την έκδοση I Ιιστοποιητικου γ« * 
σκάφος και, όπου συντρέχει λόγος, να θεωρήσει ή να εςουσιοδοτησει για την 
θεώρηση Πιστοποιητικού του σκάφους σύμφωνα με τον Κώδικα. Οποιοδηποτε κατα 
τέτοιο τρόπο «διδόμενο Πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει δήλωσή περί του οτι ,.χει 
εκδοθείξατ' αίτηση της Κυβέρνησή, του ***** της 

φέρει το σκάφος και πρέπει να έχει την ώια ισχύ και να τυγχάνει της ς 
αναγνώρισης ως Πιστοποιητικό εκδοΟέν κατά την παράγραφο · 

18 3 Το Πιστοποιητικό πρέπει να είναι όπως το υπόδειγμα που παρέχεται στο 
Παράρτημα 1 του Κώδικα. Εάν η χρησιμοποιούμενη! γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, η 
Γαλίακή ή η Ισπανική, το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει μετάφραση σε μια απο 

αυτές τις γλώσσες. 

1 8 4 Το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους πρέπει να εκόίδεται για 
χρονική περίοδο που καθορίζεται από την Αρχή η οποία δεν πρεπει να υπερβαίνει τα 

5 έτη. 

1 8 5 Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.8.4, όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση 
ανανέωσης εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία λήςης του ύπαρχοντος 
Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό πρέπει να έχει ισχύ από την ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μια ημερομηνία που δεν θα 
υπερβαίνει τα 5 έτη από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντας Πιστοποιητικού. 

1 8 6 Όταν η επιθεώρηση ανανέιοσης ολοκληρώνεται μετά την ημερομηνία 'ήςης 
του υπάρχοντας Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό πρέπει να έχει ισχύ απο την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μ« ημερομηνία που 
δεν- θα υπερβαίνει τα 5 έτη από την ημερομηνία λήςης του υπάρχοντά^ 

Πιστοποιητικού. 

1 8 7 Όταν η επιθεώρηση ανανέωσης ολοκληρώνεται σε διάστημα πλέον των 3 
μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντας Πιστοποιητικού, το νεο 
Πιστοποιητικό πρέπει να έχει ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της 
επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μια ημερομηνία που δεν θα υπερβαίνει τα 5 ετη απο 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης. 

1 8 8 Εάν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για χρονική περίοδο μικρότερη των 5 ετών, η 
Αργή δύναται να παρατείνει την ισχύ του Πιστοποιητικού πέραν της ημερομηνίας 
λήξεώς του και μέχρι την μέγιστη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην παραγραφο 
1 .8 .4, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί οι επιθεωρήσεις που προ βλέπονται 
για την έκδοση Πιστοποιητικού ισχύος 5 ετών. 

1.8.9 Όταν έχει ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ανανέωσης και δεν είναι δυνατή η 
έκδοση του νέου Πιστοποιητικού ή ο εφοδιασμός του σκάφους με αυτό πριν απο την 
ημερομηνία λήξης του υπάρχοντας Πιστοποιητικού, το εξουσιοδοτημένο απο την 
Αρχή πρόσωπο ή οργανισμός μπορεί να θεωρήσει το ύπαρχον Πιστοποιητικό, το 
Πιστοποιητικό δε αυτό πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως τελούν σε ισχύ για περαιτέρω 
χρονική περίοδο που δεν πρέπει να υπερβεί τους 5 μήνες απο την ημερομηνία 

λήξεως. 
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1.8.10 Εάν σκάφος κατά το χρονικό διάστημα που λήγει το Πιστοποιητικό δεν 
ευρίσκεται στο σημείο όπου πρόκειται να επιθεωρηθεί, η Αρχή όύναται να παρατείνει 
χη ν χρονική περίοδο ισχύος του Πιστοποιητικού, όμως η παράταση αυτή πρέπει να 
χορηγείται μόνον προς τον σκοπό της διευκόλυνσης του σκάφους να μεταβεί στο 
σημείο όπου πρόκειται να επιθεωρηθεί και μόνο σε περιπτώσεις που αυτό θεωρείται 
ορθό και λογικό. Δεν πρέπει να παρατείνεται Πιστοποιητικό για χρονική περίοδο 
πλέον του ενός μηνός, το δε σκάφος στο οποίο χορηγείται παράταση δεν πρέπει κατά 
την άφιξή του στο σημείο όπου πρόκειται να επιθεωρηθεί να κάνει χρήση της 
παράτασης αυτής για να αποπλεύσει από το σημείο αυτό χωρίς νέο Πιστοποιητικό. 
Όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ανανέωσης, το νέο Πιστοποιητικό πρέπει να έχει 
ισχύ μέχρι μια ημερομηνία που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη από την ημερομηνία λήξης 
του υπάρχοντος Πιστοποιητικού πριν χορηγηθεί η παράταση. 

1.8.11 Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της Αρχής, δεν χρειάζεται το νέο 
Πιστοποιητικό να χρονολογηθεί από την ημερομηνία λήςης του υπάρχοντος 
Πιστοποιητικού, ως απαιτείται από τις παραγράφους 1.8.6 ή 1.8.10. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις το νέο Πιστοποιητικό πρέπει να έχει ισχύ μέχρι μια ημερομηνία που δεν 
θα υπερβαίνει τα 5 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης 
ανανέωσης. 

1.8.12 Εάν η περιοδική επιθεώρηση συμπληρωθεί πριν από την χρονική περίοδο που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1.5 τότε : 

.1 πρέπει να καταχωρηθεί αλλαγή της επετειακής ημερομηνίας που 
αναγράφεται στο σχετικό Πιστοποιητικό σε ημερομηνία που δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της επιθεώ ρησης- 

.2 η επόμενη περιοδική επιθεώρηση που απαιτείται από την παράγραφο 
1.5 πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται 
από την παράγραφο 1.5 κάνοντας χρήση της νέας επετειακής 
ημερομηνίας· και 

.3 η ημερομηνία λήξης μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη υπό την 
προϋπόθεση ότι μία ή περισσότερες περιοδικές επιθεωρήσεις 
διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση των 
καθοριζόμενων στην παράγραφο 1.5.1.3 μεγίστων χρονικών 
διαστημάτων μεταξύ των επιθεωρήσεων. 

1.8.13 Πρέπει να παύει η ισχύς Πιστοποιητικού εκδοθέντος σύμφωνο με τις 
παραγράφους 1.8.1 ή 1.8.2 σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις . 

.1 εάν οι σχετικές επιθεωρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί στις χρονικές 
περιόδους που καθορίζονται στην παράγραφο 1.5.1- 

.2 εάν το Πιστοποιητικό δεν είναι θεωρημένο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.5.3· 

.3 κατά την αλλαγή της σημαίας του σκάφους σε σημαία άλλου Κράτους. 
ΤΊέο Πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί μόνο όταν η εκδίδουσα το νέο 
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Πιστοποιητικό αυτό Κυβέρνηση ικανοποιηθεί πλήρως ότι το σκάφος 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.7.1 και 1.7.2! 
Στην περίπτωση που η αλλαγή σημαίας γίνεται μεταξύ Κυβερνήσεων 
συμβαλλόμενων στην Σύμβαση, εφόσον ζητηθεί εντός χρονικού 
διαστήματος 3 μηνών από τότε που έλαβε χώρα η αλλαγή, η 
Κυβέρνηση του Κράτους την σημαία του οποίου το σκάφος 
προηγουμένως εδικαιούτο να φέρει πρέπει, το συντομότερο δυνατό να 
αποστείλει στην Αρχή αντίγραφο του Πιστοποιητικού που έφερε το 
σκάφος πριν από την αλλαγή και, εφόσον είναι διαθέσιμα, αντίγραφα 
των σχετικών εκθέσεων επιθεώρησης. 

1.8.14 Κανένα σκάφος δεν δύναται να απαιτήσει προνόμια που πηγάζουν από τον 
Κώδικα παρά μόνον εάν φέρει Πιστοποιητικό σε ισχύ. 

1.9 Αδεια λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.9.1 Δεν επιτρέπεται η επιχειρησιακή λειτουργία του σκάφους μέχρι να εκδοθεί και 
να τεθεί σε ισχύ Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους επιπλέον του 
Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους. Μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς 
επιβάτες ή φορτίο πλους μετακίνησης του σκάφους χωρίς την Άδεια Λειτουργίας 
Ταχυπλόου Σκάφους. 

1.9.2 Η Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους πρέπει να εκδίδεται από την Αρχή 
ώστε να πιστοποιείται η συμμόρφωση προς τις παραγράφους 1.2.2 έως 1.2.7 και να 
καθορίζονται οι συνθήκες λειτουργίας του σκάφους και πρέπει να καταρτίζεται με 
βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής όπως 
καθορίζεται στο Κεφάλαιο 18 του παρόντος Κώδικα. 

1.9.3 Πριν από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας η Αρχή πρέπει να συμβουλευτεί 
κάθε Κράτος λιμένα για συλλογή λεπτομερειών οποιωνδήποτε όρων λειτουργίας σε 
σχέση με την λειτουργία του σκάφους στο συγκεκριμένο Κράτος. Οποιοιδήποτε 
τέτοιοι επιβαλλόμενοι όροι πρέπει να τίθενται από την Αρχή στην Άδεια Λειτουργίας 
και να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής. 

1.9.4 Το Κράτος του λιμένα μπορεί να εξετάσει το σκάφος και να ελέγξει τα 
έγγραφά του μόνον προς τον σκοπό της επαλήθευσης της συμμόρφωσής του προς 
ζητήματα που πιστοποιούνται από την Άδεια Λειτουργίας και των όρων των σχετικών 
με αυτήν. Οπου από τέτοιον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις, παύει η ισχύς της Άδειας 
Λειτουργίας μέχρι να διορθωθούν οι εν λόγω ελλείψεις ή να επιλυθούν διαφορετικά. 

1.9.5 Για την έκδοση και την περίοδο ισχύος της Αδειας Λειτουργίας Ταχυπλόου 

Σκάφους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.8. 

1.9.6 Η Αδεια Λειτουργίας Ιαχυπλόου Σκάφους πρέπει να είναι σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που παρέχεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Κώδικα. Γάν η 
χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Ισπανική, το κείμενο 
πρεπει να περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες. 
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1.10 Έλεγχος 

1.10.1 Πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1/19 της Σύμβασης έτσι 
ώστε να περιλαμβάνουν την Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους επιπρόσθετα 
του Πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.8. 

1.11 Ισοδύναμα 

1.11.1 Όπου ο παρών Κώδικας απαιτεί ώστε συγκεκριμένος εξοπλισμός, υλικό, μέσο 
ή συσκευή ή ανάλογος τύπος αυτών πρέπει να τοποθετείται ή να φέρεται επί του 
σκάφους, ή πρέπει να λαμβάνεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόβλεψη, η Αρχή 
δύναται να επιτρέπει κάθε άλλον εξοπλισμό, υλικό, μέσο ή συσκευή ή ανάλογο τύπο 
αυτών να τοποθετείται ή να φέρεται, ή κάθε διαφορετική πρόβλεψη να λαμβάνεται 
στο σκάφος, εάν είναι ικανοποιημένη από δοκιμή τους ή με διαφορετικό τρόπο ότι 
τέτοιος εξοπλισμός, υλικό, μέσο ή συσκευή, ή ανάλογος τύπος αυτών ή πρόβλεψη 
είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικά με τα απαιτούμενα από τον παρόντα 
Κώδικα. 

1.11.2 Όπου η συμμόρφωση προς οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος 
Κώδικα δεν θα ήταν πρακτικώς εφικτή για συγκεκριμένες σχεδιάσεις του σκάφους, η 
Αρχή δύναται να υποκαταστήσει τις απαιτήσεις αυτές με εναλλακτικές απαιτήσεις 
υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Η Αρχή που 
επιτρέπει οποιαδήποτε τέτοια υποκατάσταση πρέπει να αναφέρει στον Οργανισμό τα 
στοιχεία των υποκαταστάσειον αυτών καθώς και τους λόγους τους, τα οποία ο 
Οργανισμός πρέπει να διανείμει στα Κράτη Μέλη για ενημέρωσή τους. 

1.12 Πληροφορίες προς διάθεση 

1.12.1 Η Αρχή πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διοίκηση της εταιρείας που λειτουργεί το 
σκάφος έχει προβεί στον εφοδιασμό του με επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες υπό 
μορφή εγχειριδίων ώστε να καταστεί δυνατόν να λειτουργεί και να συντηρείται 
ασφαλώς. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να περλαμβάνουν εγχειρίδιο λειτουργίας 
διαδρομής, εγχειρίδιο λειτουργίας σκάφους, εγχειρίδιο συντήρησης και πρόγραμμα 
επισκευών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει όταν απαιτηθεί να ανανεώνονται. 

1.32.2 Τα εγχειρίδια πρέπει τουλάχιστον να περλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο Κεφάλαιο 18 και να είναι σε κατανοητή γλώσσα από το πλήρωμα. 
'Οπου η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, πρέπει να παρέχεται μετάφραση σ' αυτήν 
τουλάχιστον του εγχειριδίου λειτουργίας διαδρομής και του εγχειριδίου λειτουργίας 
σκάφους. 

1.13 Περαιτέρω εξελίξεις 

1.13.1 Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει δρομολογημένο μεγάλο μέγεθος έρευνας και 
εξέλιξης στο σχεδίασμά ταχυπλόων σκαφών και ότι μπορεί να εμφανισθούν νέοι 
τύποι που να έχουν διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά από εκείνα που υπήρχαν 
υπόψη κατά την σύνταξη του παρόντος Κώδικα. Είναι σημαντικό ο παρών Κώδικας 
να μην απαγορεύει την πρόοδο αυτή και την εξέλιξη νέων σχεδιασμών. 

1.13.2 Υπάρχει πιθανότητα παραγωγής σχεδίασης που να μην είναι δυνατόν να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Σε τέτοια περίπτωση η Αρχή 
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πρέπει να αποφαίνεται τα περιθώρια της σχεδίασης μέχρι τα οποία είναι εφαρμοστέες 
οι διατάξεις του Κώδικα και. αν παραστεί ανάγκη, να συντάξει επιπρόσθετες ή 
εναλλακτικές απαιτήσεις για την παροχή ισοδύναμου επιπέδου ασφαλείας για το 
σκάφος. 

1.13.3 Τα προηγούμενα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Αρχή κατά την 
εκτίμηση της χορήγησης ισοδυνάμων διατάξεοτν σύμφωνα με τον Κώδικα. 

1.14 Κυκλοφορία πληροφοριών ασφαλείας 

1.14.1 Σε περίπτιυση κατά την οποία η Αρχή έχει λόγους να ερευνήσει ατύχημα στο 
οποίο εμπλέκεται σκάφος υπαγόμενο στον παρόντα Κώδικα, η Αρχή πρέπει να 
παράσχει, αντίγραφο της επίσημης αναφοράς στο Οργανισμό, ο οποίος θα καλέσει τα 
Κράτη Μέλη να λάβουν γνώση της ύπαρξης της αναφοράς και να προμηθευτούν 
αντίγραφό της. 

1.14.2 Σε περίπτωση κατά την οποία η λειτουργική εμπειρία αποκαλύψει 
ελαττώματα στην κατασκευή ή τον εξοπλισμό που επηρεάζουν την ασφάλεια της 
σχεδίασης, πρέπει οι πλοιοκτήτες του σκάφους να ενημερώσουν την Αρχή. 

1.15 Αναθεώρηση του Κώδικα 

1.15.1 Ο Κώδικας πρέπει να αναθεωρείται από τον Οργανισμό σε χρονικά 
διαστήματα κατά προτίμηση μη υπερβαίνοντα τα τέσσερα έτη για να εξετασθεί η 
αναθεώρηση των υπαρχουσών απαιτήσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες 
εξελίξεις στην σχεδίαση και τεχνολογία. 

1.15.2 Όπου νέα εξέλιξη στην σχεδίαση και την τεχνολογία θεωρηθεί αποδεκτή από 
μία Αρχή, η Αρχή αυτή μπορεί να υποβάλλει στοιχεία της εξέλιξης αυτής στον 
Οργανισμό προκειμένου να ληφθεί υπόψη για ενσωμάτωση στον Κώδικα κατά την 
διάρκεια της περιοδικής αναθεώρησής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΤΩΣΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 


2.1 Γενικά 

2.1.1 Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει: 

. 1 επαρκή για την ασφάλεια χαρακτηριστικά ευστάθειας και συστήματα 
σταθεροποίησης κατά την λειτουργία του σκάφους στην κατάσταση 
μη εκτοπίσματος και κατά την διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης- 

.2 επαρκή για την ασφάλεια χαρακτηριστικά άντωσης και ευστάθειας 
όταν το σκάφος λειτουργεί στην κατάσταση εκτοπίσματος, τόσο κατά 
την άθικτη κατάσταση όσο και κατά την κατάσταση μετά από βλάβη- 

•3 χαρακτηριστικά ευστάθειας κατά την κατάσταση μη εκτοπίσματος και 
κατά την μεταβατική κατάσταση επαρκή ώστε το σκάφος να 
μεταβιβασθεί με ασφάλεια στην κατάσταση εκτοπίσματος σε 
περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε συστήματος. 

2.1.2 Πρέπει κατά τους υπολογισμούς ευσταθείας να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση 
του σχηματισμού πάγου. Παράδειγμα καθιερωμένης πρακτικής για όρια επικάθισης 
πάγου δίδεται στο Παράρτημα 5 προς καθοδήγηση της Αρχής. 

2.1.3 Για τους σκοπούς του παρόντος και των άλλιον Κεφαλαίων, εκτός εάν ρητώς 
ορίζεται διαφορετικά, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

.1 «Σημείο κατάκλυσης» σημαίνει οποιοδήποτε άνοιγμα μέσω του 
οποίου θα μπορούσε να λάβει χώρα κατάκλυση των χώρων που 
συνιστούν την εφεδρική άντωση ενώ το σκάφος ευρίσκεται σε άθικτη 
κατάσταση ή σε κατάσταση βλάβης και λαμβάνει κλίση προς γωνία 
πέραν της γωνίας ισορροπίας. 

.2 «Πλήρως βυθισμένο πτερύγιο» σημαίνει το πτερύγιο που δεν έχει 
τμήματα που παρέχουν ανύψωση και που τέμνουν την επιφάνεια του 
νερού στην κατάσταση που το σκάφος φέρεται επί των πτερυγίων (μη 
εκτοπίσματος). 

.3 «Σκάφος μονής γάστρας» σημαίνει οποιοδήποτε σκάφος που δεν είναι 
σκάφος πολλαπλών γαστρών. 

.4 «Σκάφος πολλαπλών γαστρών» σημαίνει το σκάφος το οποίο σε 
οποιαδήποτε κανονικά επιτυγχανόμενη κατά την λειτουργία γωνία 
διαγωγής ή εγκάρσιας κλίσεως διαθέτει άκαμπτη κατασκευή κύτους 
που διαπερνά την επιφάνεια της θάλασσας σε περισσότερες της μιαε 
διακριτές περιοχές. 




4130 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.5 «Διαχωρητότητα» ενός χώρου σημαίνει το ποσοστό· επί τοις εκατό του 
όγκου του χώρου αυτού το οποίο μπορεί να καταληφθεί από νερό. 

.6 «Ποδιά» σημαίνει την προς τα κάτω εκτεινόμενη εύκαμπτη κατασκευή 
που χρησιμοποιείται για να περιέχει ή για να διαιρεί ένα στρώμα αέρα. 

2.1.4 Μπορούν να γίνουν αποδεκτά διαφορετικά μέσα που να αποδεικνυουν 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις οποιουδήποτε μέρους του παρόντος Κεφαλαίου, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εκλεγείσα μέθοδος μπορεί να αποδείξει ότι παρέχει 
ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. Τέτοιες μέθοδοι μπορούν να περιλαμβάνουν : 

. 1 μαθηματική προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς· 

.2 δοκιμή προτύπου ομοιώματος υπό κλίμακα· και 

.3 δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα. 

2.1.5 Οι δοκιμές και / ή οι υπολογισμοί (ανάλογα με την περίπτωση) με χρήση 
προτύπου ομοιώματος υπό κλίμακα ή υπό πλήρη κλίμακα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν εξέταση των ακόλουθων γνωστών κινδύνων ευστάθειας στους 
οποίους είναι γνωστό ότι υπόκεινται τα ταχύπλοα σκάφη, ανάλογα με τον τύπο του 
σκάφους: 

. 1 αστάθεια κατεύθυνσης, που συχνά συνδυάζεται με αστάθειες 

διατοιχισμού και προνευστασμού· 

.2 διείσδυση ή κατάδυση της πλώρης σε ακολουθούντο την πρύμνη 
θαλάσσια νερά σε ταχύτητες πλησίον της ταχύτητας του κύματος, που 
εφαρμόζεται στους περισσότερους τύπους· 

.3 κατάδυση της πλώρης σε πλαγιολισθαίνοντα σκάφη μονής και διπλής 
γάστρας λόγω δυναμικής απώλειας της διαμήκους ευστάθειας σε 
σχετικά ήρεμες Θάλασσες- 

.4 μείωση της εγκάρσιας ευστάθειας με την αυξανόμενη ταχύτητα σε 
σκάφη μονής γάστρας· 

.5 κυματοειδής αναπήδηση σκαφών μονής γάστρας που 

πλαγιολισθαίνουν, που είναι συνδυασμένες ταλαντώσεις 
προνευστασμού και ανύψωσης και που μπορούν να γίνουν βίαιες· 

.6 ανάσχεση από την γωνία άρμοσης (γόνατο) των ελασμάτων της 
γάστρας. το οποίο είναι φαινόμενο των σκαφών μονής γάστρας που 
πλαγιολισθαίνουν όταν η βύθιση της γωνίας άρμοσης των ελασμάτων 
της γάστρας δημιουργεί ισχυρή ροπή ανατροπής· 

.7 όργωμα των αερόστρωμνων οχημάτων, είτε διάμηκες είτε εγκάρσιο, 
ως αποτέλεσμα πτύχωσης της πρωραίας ή της πλευρικής ποδιάς ή 
ξαφνικής κατάρρευσης της γεωμετρίας της ποδιάς, η οποία σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει σε ανατροπή· 
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8 ασταθεια προνευστασμού των σκαφών 5\¥ΑΤΗ (σκάφη διπλής 
γαστρας μικρής επιφάνειας πλεύσης) λόγω της υδροδυναμικής ροπής 
που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα της ροής του νερού πάνω από τις 
βυθιζόμενες κατώτερες γάστρες- 


μειωση του ενεργού μετακεντρικού ύψους (ακαμψία διατοιχισμού) 
των πλοίων επιφανειακής επίδρασης ($Ε5) σε στρθ φές με υψηλή 
ταχύτητα, συγκρινομενο με εκείνο σε ευθεία πορεία, η οποία μπορεί 
να καταληξει σε ξαφνικές αυξήσεις της εγκάρσιας γωνίας και / ή 
συνδυασμένες ταλαντώσεις διατοιχισμού και προνευστασμού· και 


-10 ηχηρός διατοιχισμός των 8Ε3 σε πλευρικό κυμάτισμά, ο οποίος σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει σε ανατροπή. 

^.1.6 , Πρέπει να εκτελεσθούν κατάλληλοι υπολογισμοί και / ή να διεξαχθούν 
δοκιμές που να αποδεικνύουν ότι, κατά την λειτουργία εντός εγκεκριμένων 
λειτουργικών περιορισμών, το σκάφος ύστερα από διαταραχή που προκάλεσε 
όιατοιχισμο, προνευστασμό, ανύψωση ή εγκάρσια κλίση λόγω στροφής ή 
οποιονοηποτε συνδυασμό αυτών, θα επανέλθει στην αρχική του συμπεριφορά. 


Αθικτη αντωση και υδατοστεγής και καιροστεγής ακεραιότητα 

Άθικτη άντωση 


2.2 1.1 Όλα τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν επαρκή εφεδρική άντωση στην 

ισαλο σχεδιασμου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις άθικτης ευστάθειας και 
ευστάθειας μετά «πο βλάβη του παρόντος Κεφαλαίου. Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει 
μεγαλύτερη εφεδρική αντωση που να επιτρέπει στο σκάφος να λειτουργεί σε 
οποιαδηποτε απο τις προβλεπόμενες καταστάσεις του. Η εφεδρική αυτή άντωση 
πρεπει να υπολογίζεται περιλαμβάνοντας μόνο εκείνα τα διαμερίσματα τα οποία 


. 1 υδατοστεγή και ευρισκόμενα κάτω από την γραμμή αφετηρίας, ή 

υδατοστεγή ή καιροστεγή και ευρισκόμενα επάνω από την γραμμή 
αφετηρίας. 

Κατα την εξέταση της ευστάθειας μετά από βλάβη, η κατάκλυση πρέπει να θεωρείται 
οτι λαμβάνει χωρά περιοριζόμενη μέχρι τα υδατοστεγή κατασκευαστικά όρια στην 
κατασταση ισορροπίας, και μέχρι τα καιροστεγή κατασκευαστικά όρια στα ενδιάμεσα 
σταοια κατάκλυσης και εντός της περιοχής του θετικού ανορθωτικού μοχλοβραχίονα 
που απαιτείται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εναπομένουσας ευστάθειας. 

Σκάφη που ναυπηγήθηκαν σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ανεγνωρισμένων από 
την Αρχή οργανισμών σύμφωνα με τον Κανονισμό ΧΙ/1 της Σύμβασης δύνανται να 
θεωρούνται οτι κατέχουν επαρκή αντοχή και ακεραιότητα. 

2.2.1.2 Πρέπει να προβλέπονται διατάξεις για τον έλεγχο της υδατοστεγούς 

και καιροστεγούς ακεραιότητας των διαμερισμάτων που ελήφθησαν υπόψη στην 



παράγραφο 2.2.1.1 και των λεπτομερειών που έχουν ενσωματωθεί στο Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας Σκάφους που απαιτείται από την παράγραφο 18.2.1. 


2.2.2 Ανοίγματα σε υδατοστεγή χωρίσματα 

2 7 2 1 Ο αριθμός των ανοιγμάτων στις υδατοστεγείς φράκτες πρέπει να 

περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό συμβατό προς τον σχεδίασμά και την δέουσα 
λειτουργία του σκάφους κα, όλες αυτές οι θύρες πρέπει να κλεινονται πριν την 
αναχώρηση του σκάφους από το αγκυροβόλιο. 

7 2.2.2 Οι θύρες στις υδατοστεγείς φράκτες δύνανται να είναι γιγγλυμωτές ή 

ολισθαίνουσες. Πρέπει να αποδειχθεί με κατάλληλη δοκιμή ότι είναι ικανές να 
διατηρούν την υδατοστεγή ακεραιότητα της φρακτής. Η δοκιμή αυτή πρεπει να 
διεξάγεται και για τις δύο όψεις της Ούρας και πρέπει να εφαρμόσει ανώτατη τιμή 
πίεσης κατά 10% μεγαλύτερη από εκείνη που καθορίζεται απο μ ελάχιστο 
επιτρεπόμενο ύψος ενός ανοίγματος κατάκλυσης. Η δοκιμή μπορεί να όιεςαχθει είτε 
πριν είτε μετά την τοποθέτηση της θύρας στο σκάφος, όμως οπού υιοθετείται δοκιμή 
στην ξηρά, πρέπει να πιστοποιείται ικανοποιητική εγκατάσταση επι του σκαφου^ με 
επιθεώρηση και με δοκιμή με χρήση σωλήνα νερού. 

2 ? 2 3 Αντί της δοκιμής κάθε θύρας χωριστά μπορεί να γίνεται αποδεκτή 

έγκριση τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία, έγκρισης περιλαμβάνει δοκιμή 
πίεσης μέχρι μία ανώτατη τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την απαιτουμενη (γίνεται μνεία 

της παραγράφου 2.2.2.2). 


2 ? 2 4 Όλες οι υδατοστεγείς θύρες πρέπει να είναι ικανές να τεθούν σε 

λειτουργία με το σκάφος σε κλίση μέχρι 15°, και πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 
μέσα ένδειξης στο διαμέρισμα διακυβέρνησης που να δείχνουν εαν είναι ανοικτέ, η 
κλειστές. Όλες αυτές οι θύρες πρέπει να είναι ικανές να ανοίγονται και να κλεινονται 
τοπικά και από τις δύο πλευρές της φρακτής. 


2.2.2.5 Οι υδατοστεγείς θύρες πρέπει να παραμένουν κλειστές όταν το σκάφος 

ταξιδεύει, με την εξαίρεση ότι μπορούν να ανοίγονται μόνο για διέλευση. Πρέπει να 
προσαρτάται σημείωση σε κάθε θύρα ότι δεν πρέπει να αφήνεται ανοικτή. 

2 2 2.6 Οι υδατοστεγείς θύρες πρέπει να είναι ικανές να κλεινονται με 

τηλεχειρισμό από το διαμέρισμα διακυβέρνησης σε χρόνο όχι μικρότερο των 20 5 και 
όχι μεγαλύτερο των 40 8, και πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ακουστικό σήμα 
αναγγελίας, που να διακρίνεται από άλλα σήματα στο χώρο, το οποίο θα ηχεί για 
τουλάχιστον 5 8 αλλά όχι περισσότερο από 10 8 πριν οι θύρες αρχίσουν να κινούνται 
οποτεδήποτε γίνεται ηλεκτροκίνητο τηλεχειριζόμενο κλείσιμο, και θα εξακολουθεί να 
ηχεί μέχρι η θύρα να κλείσει εντελώς. Η ηλεκτρική ενέργεια, ο χειρισμός και οι 
ενδείκτεο πρέπει να είναι εφικτό να τίθενται σε λειτουργία σε περίπτωση απώλειας 
της κύριας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό ΪΙ-1 Π 5 7.7 της 
Σύμβασης. Σε χώρους επιβατών και σε χώρους όπου ο θόρυβος του περιβάλλοντος 
υπερβαίνει τα 85 άύ(Α) το ηχητικό σήμα αναγγελίας πρέπει να συμπληρώνεται απο 
οπτικό σήμα στην θύρα, που να αναβοσβήνει. Σε χώρους όπου μόνο το πλήρωμα εχει 
πρόσβαση μπορούν να επιτρέπονται γιγγλυμωτές υδατοστεγείς θύρες που έχουν μονο 
τοπικό χειρισμό εάν η Αρχή ικανοποιείται ότι τέτοιες θύρες είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ασφαλή εργασία του σκάφους, υπό την προϋπόθεση οτι είναι 
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εφοδιασμένες με ες αποστάσεως ενδείξεις όπως απαιτείται από την παράγραφο 

2.2.2.7 Οπου σωλήνες, ευδίαιοι (μπούνια), ηλεκτρικά καλώδια, κλπ. 
διέρχονται δια μέσου υδατοστεγών χωρισμάτων, οι διατάξεις για δημιουργία 
υδατοστεγούς διέλευσης πρέπει να είναι του τύπου που έχει υποστεί δοκιμή 
πρωτοτύπου υπό πίεση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται να ανθίσταται 
για την πραγματική θέση επί του σκάφους που πρόκειται να τοποθετηθούν. Η δοκιμή 
πίεσης πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 30 ηύη και δεν πρέπει να υπάρξει 
διαρροή μέσω της διάταξης της διέλευσης κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Η 
τιμή της πίεσης δοκιμής πρέπει να είναι κατά 10% μεγαλύτερη από εκείνη που 
ορίζεται από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος ανοίγματος κατάκλυσης. Οι διελεύσεις 
υδατοστεγούς φρακτής που δημιουργούνται με συνεχή ραφή συγκόλλησης δεν 
χρειάζονται δοκιμή πρωτοτύπου. Τα επιστόμια των ευδιαίων από καιροστεγή 
διαμερίσματα που περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς ευσταθείας πρέπει να 
διαθέτουν διατάξεις για τηλεχειριζόμενο κλείσιμο από τον σταθμό χειρισμών. 

2.2.2.8 Όπου οχετός αερισμού αποτελεί τμήμα υδατοστεγούς ορίου, ο οχετός 
πρέπει να είναι ικανός να ανθίσταται σε πίεση νερού που μπορεί να εμφανιστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία κλίσης κατά την διάρκεια όλων 
των σταδίων κατάκλυσης. 


2.2.3 


Εσωτερικές πρωραίες θύρες 


2.2.3.1 Οπου σκάφη γο-γο έχουν εφοδιαστεί (ΐε πρωραία ανοίγματα φόρτωσης. 

πρέπει να τοποθετείται εσωτερική πρωραία θύρα όπισθεν τέτοιων ανοιγμάτων, ώστε 
να περιορίζει την κατάκλυση σε περίπτωση βλάβης του εξωτερικού κλεισίματος. 
Αυτή η εσωτερική πρωραία θύρα, όπου τοποθετείται, πρέπει να είναι: 

.1 υδατοστεγής σε σχέση με το άνωθεν κατάστρωμα, το οποίο 
κατάστρωμα πρέπει να είναι αφ’ εαυτού υδατοστεγές προς πρώρα 
μέχρι το πρωραίο άνοιγμα φόρτωσης· 

.2 κατά τέτοιον τρόπο διατεταγμένη ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα 
πρόκλησης βλάβης επ' αυτής από πρωραία θύρα φόρτοκτης σε 
περίπτωση βλάβης, ή αποκόλλησης της πρωραίας θύρας φόρτωσης· 

.3 μπροστά από όλες τις θέσεις του καταστρώματος οχημάτων στις 
οποίες πρόκειται να μεταφερθούν οχήματα- και 


.4 


τμήμα ορίου σχεδιασμένου να προλαμβάνει την κατάκλυση προς το 
υπόλοιπο τμήμα του σκάφους. 


22.3.2 Από την απαίτηση τέτοιας εσωτερικής πρωραίας θύρας πρέπει να 

εξαιρείται σκάφος όπου ισχύει ένα από τα εξής : 

το κατάστρωμα φόρτωσης οχημάτων στην θέση της εσωτερικής 
πρωραίας θύρας ευρίσκεται επάνω από την ίσαλο σχεδιασμού σε ύψος 
μεγαλύτερο από το σημαντικό ύψος κύματος που αντιστοιχεί στις 
δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες· 


.1 


.2 μπορεί να αποδειχθεί με χρήση δοκιμών προτύπων ομοιωμάτων υπό 
κλίμακα ή μαθηματικών προσομοιώσεων ότι όταν το σκάφος 
προσέρχεται σε περιοχή τιμών ταχυτήτων μέχρι την μέγιστη εφικτή 
ταχύτητα στην έμφορτη κατάσταση σε όλες τις κατευθύνσεις σε 
παρατεταμένους πλόες με συνεχές μέγιστο σημαντικό ύψος κύματος 
που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες, είτε : 

. 1 η πριοραία θύρα φόρτωσης δεν προσεγγίζεται από τα κύματα· ή 

.2 δοκιμής γενομένης με την πρωραία θύρα φόρτωσης ανοικτή 
για τον προσδιορισμό της μέγιστης πάγιας ποσότητας νερού 
που συσσωρεύεται, μπορεί να αποδειχθεί με στατική ανάλυση 
ότι με τον ίδιο όγκο νερού στο κατάστρωμα (ή καταστρώματα) 
οχημάτων ικανοποιούνται οι απαιτήσεις εναπομένουσας 
ευστάθειας των παραγράφων 2.6.11 και 2.13 ή 2.15. Εάν οι 
δοκιμές με χρήση προτύπου ομοιώματος υπό κλίμακα ή οι 
μαθηματικές προσομοιώσεις δεν είναι σε θέση να αποδείξουν 
ότι ο όγκος του νερού που συσσωρεύεται φθάνει σε μία πάγια 
ποσότητα, τότε το σκάφος πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει 
ικανοποιήσει τις συνθήκες της εξαίρεσης αυτής. 

Όπου χρησιμοποιούνται μαθηματικές προσομοιώσεις πρέπει να έχουν 
ήδη επαληθευθεί έναντι της δοκιμής υπό πλήρη κλίμακα ή της δοκιμής 
με χρήση προτύπου ομοιώματος υπό κλίμακα* 

.3 τα πρωραία ανοίγματα φόρτωσης οδηγούν σε ανοικτούς χώρους γο-γο 
που έχουν εφοδιαστεί με προστατευτικά κιγκλιδώματα ή διαθέτουν 
θυρίδες απελευθέρωσης που συμμορφώνονται με την παράγραφο 
2.2.3.2.4* 

.4 το κατάστρωμα του κατώτατου χώρου γο-γο επάνω από την ίσαλο 
σχεδιασμού έχει εφοδιαστεί σε κάθε πλευρά του καταστρώματος με 
θυρίδες απελευθέρωσης ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος των 
πλευρών του διαμερίσματος. Αυτές πρέπει είτε να αποδειχθεί ότι είναι 
αποδεκτές με χρήση δοκιμών σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2.2 ως 
άνω, είτε να πληρούν τα ακόλουθα : 

.1 Α > 0,3 / 

όπου : 

Λ “ η συνολική επιφάνεια των θυρίδων 
απελευθέρωσης σε κάθε πλευρά του 
καταστρώματος σε ιτΓ · και 

I = 


το μήκος του διαμερίσματος σε ηι* 
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.2 το σκάφος πρέπει να διατηρεί εναπομένοντα έξαλα μέχρι το 
κατάστρωμα του χώρου γο-γο τουλάχιστον 1 ιυ στην 
δυσμενέστερη περίπτωση· 

.3 αυτές οι θυρίδες απελευθέρωσης πρέπει να ευρίσκονται εντός 
ύψους 0,6 ιπ επάνω από το κατάστριομα του χώρου γο-γο, και η 
κατώτερη ακμή των θυρίδων πρέπει να ευρίσκεται εντός 0,02 
οι επάνω από το κατάστρωμα του χώρου γο-γο· και 

.4 αυτές οι θυρίδες απελευθέρωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένες 
με διατάξεις κλεισίματος ή με πτερύγια ώστε να 
προλαμβάνεται η εισροή νερού στο κατάστρωμα του χώρου γο¬ 
γο ενώ θα επιτρέπουν στο νερό που μπορεί να συσσωρευτεί στο 
κατάστρωμα του χώρου γο-γο να αποστραγγίζεται. 

2.2.4 Άλλες διατάξεις για σκάφη γο-γο 

2.2.4.1 Όλες οι προσβάσεις στο χώρο γο-γο που οδηγούν σε χώρους κάτω από 
το κατάστρωμα πρέπει να έχουν κατώτατο σημείο που να μην είναι μικρότερο του 
ύψους που απαιτείται από τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2.2, ή των 3 ιπ επάνω από την ίσαλο σχεδιασμού. 

2.2.4.2 Όπου έχουν εγκατασταθεί κεκλιμένα δάπεδα οχημάτων για να 
παρέχουν πρόσβαση σε χώρους κάτω από το κατάστρωμα του χώρου γο-γο, πρέπει τα 
ανοίγματά τους να είναι σε θέση να κλείνονται καιροστεγώς, ώστε να εμποδίζεται η 
είσοδος νερού προς τα κάτω. 

2.2.4.3 Μπορούν να επιτρέπονται προσβάσεις στο χώρο γο-γο που οδηγούν σε 
χώρους κάτω από το κατάστρωμα γο-γο και που έχουν κατώτατο σημείο που δεν είναι 
μικρότερο του ύψους που απαιτείται από τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2.2, ή των 3 ιυ επάνω από την ίσαλο σχεδιασμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι υδατοστεγείς και κλείνονται πριν το σκάφος εγκαταλείψει το 
αγκυροβόλιο σε οποιονδήποτε πλου και παραμένουν κλειστές μέχρι το σκάφος να 
ευρεθεί στο επόμενο αγκυροβολιό του. 

2.2.4.4 Οι προσβάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4.2 και 2.2.4.3 
ως άνω πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ενδείκτες αναγγελίας στο διαμέρισμα 
διακυβέρνησης. 

2.2.4.5 Οι χώροι ειδικής κατηγορίας και οι χώροι γο-γο πρέπει να επιτηρούνται 
με περιπολία ή με παρακολούθηση με αποτελεσματικά μέσα, όπως με τηλεοπτική 
επιτήρηση, έτσι ώστε οποιαδήποτε μετακίνηση οχημάτων σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση επιβατών σε αυτούς να μπορεί 
να ανιχνεύεχαι ενώ το σκάφος ταξιδεύει (γίνεται μνεία της παραγράφου 7.8.3.1). 

2.2.5 Ενδείκτες και επιτήρηση 


2.2.5.1 


Ενδείκτες 
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Πρέπει να προβλέπονται ενδείκτες στο διαμέρισμα διακυβέρνησης για όλες τις θύρες 
του εξωτερικού περιβλήματος, τις θύρες φόρτωσης και τις άλλες διατάξεις 
κλεισίματος οι οποίες, εάν αφεθούν ανοικτές ή όχι δεόντως ασφαλισμένες, Οα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική κατάκλυση σε άθικτη κατάσταση ή σε 
κατάσταση μετά από βλάβη. Το σύστημα ενδεικτών πρέπει να σχεδιάζεται βάσει της 
αρχής της ασφάλειας έναντι βλάβης και πρέπει να δεικνύει με οπτικά σήματα 
αναγγελίας εάν η θύρα δεν είναι πλήρως κλειστή ή εάν κάποια από τις διατάξεις 
ασφάλισης δεν είναι στην θέση της και πλήρως ασφαλισμένη, και με ακουστικά 
σήματα αναγγελίας εάν τέτοια θύρα ή διάταξη κλεισίματος ανοίγεται ή οι διατάξεις 
ασφάλισης απασφαλίζονται. Ο πίνακας ενδεικτών στο διαμέρισμα διακυβέρνησης 
πρέπει να εφοδιάζεται με λειτουργία επιλογής κατάστασης «λιμένας / ταξίδι» κατά 
τρόπο ώστε να εκπέμπεται στο διαμέρισμα διακυβέρνησης ακουστικό σήμα 
αναγγελίας εάν το σκάφος φεύγει από τον λιμένα με όχι κλειστές τις πρωραίες θύρες, 
τις εσωτερικές θύρες, τον πρυμναίο καταπέλτη η οποιεσδήποτε άλλες θύρες του 
εξωτερικού περιβλήματος, ή οποιαδήποτε διάταξη κλεισίματος στην μη ορθή θέση. Η 
παροχή ενέργειας για τα συστήματα ενδεικτών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την 
παροχή ενέργειας για το κλείσιμο και την ασφάλιση των θυρών. 

2.2.5.2 Τηλεοπτική επιτήρηση 

Πρέπει να τοποθετείται τηλεοπτική επιτήρηση και σύστημα ανίχνευσης διαρροής 
νερού που να παρέχει ένδειξη στο διαμέρισμα διακυβέρνησης και στον σταθμό 
ελέγχου μηχανοστασίου οποιοσδήποτε διαρροής μέσω των εσωτερικών και 
εξωτερικών θυρών της πλώρης, των θυρών πρύμνης ή οποιωνδήποτε άλλων θυρών 
του εξωτερικού περιβλήματος που θά μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική 
κατάκλυση. 

2.2.6 Ακεραιότητα της υπερκατασκευής 

2.2.6.1 Όπου είσοδος νερού μέσα σε κατασκευές επάνω από την γραμμή 

αφετηρίας θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την ευστάθεια και την άντιοση του 
σκάφους, οι κατασκευές αυτές πρέπει να είναι: 


. I επαρκούς αντοχής ώστε να διατηρούν την καιροστεγή ακεραιότητα και 
εξοπλισμένες με καιροστεγείς διατάξεις κλεισίματος· ή 

.2 εφοδιασμένες με επαρκείς διατάξεις αποστράγγισης· ή 


.3 ισοδύναμος συνδυασμός αμφοτέρων των μέτρων. 

2.2.6.2 Οι καιροστεγείς υπερκατασκευές και τα υπερστεγάσματα που 

ευρίσκονται επάνω από την γραμμή αφετηρίας πρέπει στα εξωτερικά 
κατασκευαστικά όρια να έχουν μέσα κλεισίματος με επαρκή αντοχή ώστε να 
διατηρούν την καιροστεγή ακεραιότητα σε όλες τις καταστάσεις βλάβης εκεί όπου ο 
εκάστοτε χώρος δεν έχει υποστεί βλάβη. Επιπλέον, τα μέσα κλεισίματος πρέπει να 
είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρούν καιροστεγή ακεραιότητα σε όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας. 


2.2.7 


Θύρες, παράθυρα, κλπ. σε κατασκευαστικά όρια καιροστεγών χώρων 
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2.2.7.1 Οι θύρες, τα παράθυρα κλπ. και τα οποιαδήποτε σχετικά με αυτά 
πλαίσια και περιγράμματα στις καιροστεγείς υπερκατασκευές και υπερστεγάσματα 
πρέπει να είναι καιροστεγή και να μην παρουσιάζουν διαρροή ή αστοχία σε 
ομοιόμορφα εφαρμοζόμενη πίεση μικρότερη εκείνης κατά την οποία παρακείμενη 
κατασκευή θα μπορούσε να υφίσταται μόνιμη άσκηση ή αστοχία. Με την 
συμμόρφιοση προς τις απαιτήσεις των ανεγνοιρισμένων υπό της Αρχής οργανισμών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό XI/1 της Σύμβασης, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκτάται 
επαρκής αντοχή. 

2.2.7.2 Για τις θύρες σε καιροστεγείς υπερκατασκευές πρέπει να διεξάγονται 
δοκιμές σωλήνα νερού με πίεση νερού εκ των έξω σύμφωνα με προδιαγραφές 
τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που είναι αποδεκτές από τον Οργανισμό*. 

2.2.7.3 Το ύψος επάνω από το κατάστρωμα των κατωφλίων των ανοιγμάτων 
θυρών που οδηγούν σε εκτεθειμένα καταστρώματα πρέπει να είναι τόσο υψηλό 
επάνω από το κατάστρωμα όσο αυτό είναι λογικά και πρακτικά εφαρμόσιμο, 
ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται σε εκτεθειμένα σημεία. Αυτά τα ύψη 
κατωφλίων πρέπει γενικά να μην είναι μικρότερα των 1 00 γμιτι για θύρες που οδηγούν 
προς καιροστεγείς χώρους σε καταστρώματα επάνω από την γραμμή αφετηρίας και 
των 250 πιγπ οπουδήποτε αλλού. Για σκάφη μήκους 30 τη και κάτω, τα ύψη των 
κατωφλίων μπορούν να μειωθούν μέχρι το μέγιστο όριο που είναι συνακόλουθο με 
την ασφαλή λειτουργία του σκάφους. 

2.2.7.4 Δεν επιτρέπονται παράθυρα στα κατασκευαστικά όρια των χώρων 
ειδικής κατηγορίας ή των χώρων γο-γο ή κάτω από την γραμμή αφετηρίας. Εάν 
απαιτείται από περιορισμούς στην Άδεια Λειτουργίας, τα παράθυρα που έχουν 
πρωραίο προσανατολισμό, ή τα παράθυρα που μπορεί να βυθιστούν σε οποιοδήποτε 
στάδιο κατάκλυσης, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με γιγγλυμωτά ή ολισθαίνοντα 
κλείστρα θυέλλης, έτοιμα για άμεση χρήση. 

2.2.7.5 Οι παραφωτίδες χώρων που ευρίσκονται κάτω από την γραμμή 
αφετηρίας πρέπει να εξοπλίζονται με αποτελεσματικά γιγγλυμωτά καλύμματα 
εσωτερικά τοποθετημένα κατά τρόπο ώστε να μπορούν να κλείνονται 
αποτελεσματικά και να ασφαλίζονται υδατοστεγώς. 

2.2.7.6 Δεν πρέπει να τοποθετείται παραφωτίδα σε θέση τέτοια, ώστε το 
κατώφλι της να ευρίσκεται κάτω από μία γραμμή που άγεται παράλληλα προς την 
ίσαλο σχεδιασμού και απέχει ένα μέτρο επάνω από αυτήν. 

2.2.8 Ανοίγματα στομίων και άλλα ανοίγματα 

2.2.8.1 Ανοίγματα στομίων που κλείνονται από καιροστεγή καλύμματα 

Η κατασκευή και τα μέσα για την εξασφάλιση της καιροστεγανότητας του φορτίου 
καθώς και τα άλλα ανοίγματα στομίων πρέπει να συμμορφώνονται προς τα εξής : 


* Γίνεται μνεία του ΙδΟ 6042 - Τεχνολογία Ναυτική και Πλοίων Καιροστεγείς χαλύβδινες θύρες 
μονού φύλλου, η ισοδυνάμου προτύπου. 
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.1 τα ύψη των πλευρικών τοιχωμάτων των στομίων πρέπει γενικά να μην 
είναι μικρότερα από 100 ιηιη για στόμια που οδηγούν προς 
καιροστεγείς χώρους σε καταστρώματα επάνω από την γραμμή 
αφετηρίας, και από 250 ηιηι οπουδήποτε αλλού. Για σκάφη μήκους 30 
γω και κάτω, τα ύψη των πλευρικών τοιχωμάτων των στομίων μπορούν 
να μειωθούν μέχρι το μέγιστο όριο που είναι συνακόλουθο με την 
ασφαλή λειτουργία του σκάφους· 

.2 τα ύψη των εν λόγω πλευρικών τοιχωμάτων μπορούν να μειωθούν, ή 
τα πλευρικά τοιχώματα να παραλείπονται εντελώς υπό τον όρο ότι η 
Αρχή ικανοποιείται ότι δεν βλάπτεται εξ αυτού η ασφάλεια του 
σκάφους σε οποιοσδήποτε συνθήκες θάλασσας μέχρι και τις 
δυσμενέστερες προβλεπόμενες. Όπου τοποθετούνται πλευρικά 
τοιχώματα, πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής· και 

.3 οι διατάξεις ασφάλισης και η διατήρηση της καιροστεγανότητας 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να διατηρούνται σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες θάλασσας μέχρι και τις δυσμενέστερες 
προβλεπόμενες. 

2.2.8.2 Ανοίγματα χώρων μηχανών 

2.2.8.2.1 Τα ανοίγματα των χώρων μηχανών πρέπει να ενισχύονται κατάλληλα 
και να κλείνονται αποτελεσματικά με περιβλήματα επαρκούς αντοχής και, όπου τα 
περιβλήματα αυτά δεν προστατεύονται από άλλες κατασκευές πρέπει η αντοχή τους 
να εξετάζεται ιδιαιτέρως. Τα ανοίγματα πρόσβασης σε αυτά τα περιβλήματα πρέπει 
να εφοδιάζονται με καιροστεγείς θύρες. 

2.2.8.2.2 Τα ύψη των κατωφλίων και των πλευρικών τοιχωμάτων πρέπει γενικά 
να μην είναι μικρότερα από 100 ηιτη για ανοίγματα που οδηγούν προς καιροστεγείς 
χώρους σε καταστρώματα επάνιο από την γραμμή αφετηρίας, και από 380 ιπιπ 
οπουδήποτε αλλού. Για σκάφη μήκους 30 ιη και κάτω, αυτά τα ύψη μπορούν να 
μειωθούν μέχρι το μέγιστο όριο που είναι συνακόλουθο με την ασφαλή λειτουργία 
του σκάφους. 

2.2.8.2.3 Τα ανοίγματα των ανεμοδόχων των χοίρων μηχανών πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.8.4.2. 

2.2.8.3 Διάφορα ανοίγματα σε εκτεθειμένα καταστρώματα 

2.2.8.3.1 Οι ανθρωποθυρίδες και οι επίπεδες παραφωτίδες επί της γραμμής 
αφετηρίας ή εντός υπερκατασκευών που δεν είναι περίκλειστες πρέπει να κλείνονται 
με ανθεκτικά καλύμματα ικανά να καθίστανται υδατοστεγή. Τα καλύμματα πρέπει να 
προσκολλώνται μόνιμα, εκτός εάν ασφαλίζονται με κοχλίες με κοντινές μεταξύ τους 
αποστάσεις. 

2.2.8.3.2 Τα ανοίγματα για εξυπηρέτηση χώρων μηχανών κλπ. μπορούν να είναι 
κατασκευασμένα ως επίπεδα στόμια, υπό την προϋπόθεση ότι τα καλύμματα 
ασφαλίζονται με κοχλίες με κοντινές μετάξι» τους αποστάσεις, τηρούνται κλειστά 



πλ0υ και είναι εξοπλισμένα με διατάξεις για φορητά προστατευτικά 


, · 3 · 3 , Γα ανοίγματα σε εκτεθειμένα καταστρώματα που οδηγούν σε χώρους 

Κατω α7Γ ° την ΥΡ α μμή αφετηρίας ή σε περίκλειστες υπερκατασκευές πλην των 
ανοιγμάτων στομίων, των ανοιγμάτων των χώρων μηχανών, των ανθρωποθυρίδων 
και των επίπεδων παραφωτίδων. πρέπει να προστατεύονται από περίκλειστη 
υπερκατασκευή, ή απο υπερστέγασμα ή από στέγαστρο καθόδου ισοδύναμης αντοχής 
και καιοοστεΎανότητίϊ.'- ’’ Λ ι - 


2.^.8.3- 4 Ιο ύψος επάνω από το κατάστρωμα των κατωφλίων των ανοιγμάτων 
υρων σε στέγαστρα καθόδου πρέπει γενικά να μην είναι μικρότερο από 100 πιιώ για 
Ουρές που οδηγούν σε καιροστεγείς χώρους σε καταστρώματα επάνω από την νραμμή 
αφετηρίας και από 250 ιυπι οπουδήποτε αλλού. Για σκάφη μήκους 30 πι και κάτω τα 
υψη των κατωφλίων μπορούν να μειωθούν μέχρι το μέγιστο όριο που είναι 
συνακολουθά με την ασφαλή λειτουργία του σκάφους. 

2-2.8.4 Ανεμοδόχοι 

2.2.8.4.1 Οι ανεμοδόχοι προς χώρους κάτω από την γραμμή αφετηρίας ή προς 
καταστρώματα περίκλειστων υπερκατασκευών πρέπει να έχουν πλευρικά τοιχώματα 
ανθεκτικής κατασκευής συνδεδεμένα με αποτελεσματικό τρόπο στο κατάστρωμα Τα 
υψη των πλευρικών τοιχωμάτων πρέπει γενικά να μην είναι μικρότερα από 100 γπιϊι 
μα ανεμοδόχους προς καιροστεγείς χώρους σε καταστρώματα επάνω από την γραμμή 
αφετηρίας και από 380 πιηι οπουδήποτε αλλού. Για σκάφη μήκους 30 ηι και κάτω τα 
υψη των πλευρικών τοιχωμάτων μπορούν να μειωθούν μέχρι το μέγιστο όριο που 
είναι συνακόλουθο με την ασφαλή λειτουργία του σκάφους. 

2.2.8.4.2 Οι ανεμοδόχοι τα πλευρικά τοιχώματα των οποίων εκτείνονται 
περισσότερό απο ένα μέτρο επάνα> από το κατάστρωμα ή που τοποθετούνται σε 
καταστρώματα επάνω από την γραμμή αφετηρίας δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με 
διατάξεις κλεισίματος, εκτός εάν έχουν πρωραίο προσανατολισμό ή εάν απαιτηθεί 
ιδιαιτέρως από την Αρχή. 


. .8.4.3 Εκτός της περίπτωσης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.8.4.2, 
τα ανοίγματα των ανεμοδόχων πρέπει να εφοδιάζονται με επαρκείς καιροστεγείς 
οιαταςεις κτισίματος. 


2.2.8.4.4 Τα ανοίγματα των ανεμοδόχων πρέπει να έχουν τφυμναίο ή πλευρικό 

προσανατολισμό, όποτε αυτό είναι πρακτικά δυνατό. 

2-2.9 Ευδίαιοι (μπούνια), αγωγοί εισαγωγής και εκροής 

2.2 .9. [ Οι αγωγοί εκροής που οδηγούνται μέσω του εξωτερικού περιβλήματος 

είτε απο χώρους κάτω από την γραμμή αφετηρίας είτε από το εσωτερικό των 
υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων που τοποθετούνται επάνω από την γραμμή 
αφετηρίας πρέπει να εφοδιάζονται με επαρκή και προσιτά μέσα για την πρόληψη της 
διέλευσης νερού στο εσωτερικό του σκάφους. Κατά κανόνα κάθε ξεχωριστός αγωγός 
εκροής πρέπει να διαθέτει αυτόματο ανεπίστροφο επιστόμιο με αποτελεσματικά μέσα 
κλεισίματός του από θέση επάνω από την γραμμή αφετηρίας. Όπου ωστόσο η 
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κατακόρυφη απόσταση από την ίσαλο σχεδιασμού μέχρι το άκρο της σωλήνωσής 
εκροής στο εσωτερικό του σκάφους υπερβαίνει την τιμή 0.01 Ε, ο αγωγός εκροής 
μπορεί να έχει δύο αυτόματα ανεπίστροφα επιστόμια χωρίς αποτελεσματικά μέσα 
κλεισίματος, υπό την προϋπόθεση ότι το επιστόμιο στο εσωτερικό του σκάφους είναι 
πάντοτε προσιτό για έλεγχο σε περίπτωση συντήρησης. Όπου η εν λόγω κατακόρυφη 
απόσταση υπερβαίνει την τιμή 0,02 Ε. μπορεί να γίνει αποδεκτό μονο αυτόματό 
ανεπίστροφο επιστόμιο χωρίς αποτελεσματικά μέσα κλεισίματος. Τα μέσα για τον 
χειρισμό του επιστομίου αποτελεσματικής λειτουργίας πρέπει να είναι αμεσα προσιτά 
και εφοδιασμένα με ενδείκτη που να δεικνύει εάν το επιστόμιο είναι ανοικτο η 

κλειστό. 


2.2.9.2 Τα επιστόμια σε ευδιαίους (μπούνια) από καιροστεγή διαμερίσματα 
που περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς ευσταθείας πρέπει να μπορούν να 
χειρίζονται από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. 

2.2.9.3 Σε επανδρωμένους χώρους μηχανών, οι κύριοι και οι βοηθητικοί 
αγωγοί εισαγωγήν θαλάσσιου νερού και οι αγωγοί εκροής που συνδέονται με την 
λειτουργία των μηχανών μπορούν να χειρίζονται τοπικά. Τα μέσα αυτου του 
χειρισμού πρέπει να είναι άμεσα προσιτά και πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
ενδείκτες που να δεικνύουν εάν τα επιστόμια είναι ανοικτά ή κλειστά. Σε μη 
επανδρωμένους χώρους μηχανών, οι κύριοι και οι βοηθητικοί αγωγοί εισαγωγής 
θαλάσσιου νερού και οι αγωγοί εκροής που συνδέονται με την λειτουργία των 
μηχανών πρέπει να μπορούν να χειρίζονται από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. 

2 2 9 4 Οι ευδίαιοι που προέρχονται από υπερκατασκευές ή υπερστεγάσματα 

που δεν είναι εφοδιασμένα με καιροστεγείς θύρες, πρέπει να οδηγούνται κατευθείαν 

στη θάλασσα. 

0 2 9 5 Όλα τα εξαρτήματα του εξωτερικού περιβλήματος και τα επιστόμια 

που απαιτούνται από τον παρόντα Κώδικα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
όλκιμα υλικά. Επιστόμια από συνήθη χυτοσίδηρο ή παρόμοιο υλικό, οεν γίνονται 

αποδεκτά. 


2.2.10 Αεραγωγοί 

2.2.10.1 Οι κύριες αποθηκευτικές δεξαμενές που περιέχουν εύφλεκτα υγρά ή οι 

δεξαμενές που μπορούν να πληρωθούν ή να εκκενωθούν από την θάλασσα, πρέπει να 
διαθέτουν αεραγωγούς που να μην καταλήγουν μέσα σε περίκλειστους χώρους. 

22.10.2 Όλοι οι αεραγωγοί που εκτείνονται μέχρι τα εκτεθειμένα 

καταστρώματα πρέπει να έχουν ύψος από το κατάστρωμα μέχρι το σημείο όπου 
μπορεί να εισέλθει νερό προς τα κάτω τουλάχιστον 300 ητιη όπου το κατάστρωμα 
απέχει λιγότερο από την τιμή 0,05 Ε επάνω από την ίσαλο σχεδιασμού, και 150 πτιπ 
σε όλα τα άλλα καταστρώματα. 

2.2.10.3 Οι αεραγωγοί μπορούν να εκβάλλουν μέσω της πλευράς της 

υπερκατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συμβαίνει σε ύψος που έχει τιμή.., 
τουλάχιστον 0,02 Τ επάνω από οποιαδήποτε ίσαλο όταν το άθικτο σκάφος λαμβάνει 
γωνία κλίσης μέχρι 15°, ή 0,02 1. επάνω από την υψηλότερη ίσαλο σε όλα τα στάδια 



^ ·“* - ί»4Η 

εφ “ ν ° ι με κ “~^ 


2.2.11 


Θυρίδες απελευθέρωσης 


^ Όπου δρύφακτα σε ανοικτά καταστρώματα σχηματίζουν ωοεάτια 

πρεπει να λαμβάνοντα, επαρκή μέτρα γΜ την Ρ Εντομή εϊυθ^Ζ Γν 
καταστρωμανα,ν απ6 νερό και την αποστράγγισή τους. Η ε£*στζεΖΓ Μ Ζ 

αΖκΓύ“Ττ λ ασιη Γ° ης (Α) “ ^ τ ™ σΚά,Κ>υς για κ4θε ΦΡ»™> επί του 

ανοικτού καταστρώματος της κυρίας γάστρας (γαστρών) πρέπει να είναι: 

-1 οπού το μήκος του δρύφακτου (/) στο φρεάτιο είναι 20 ω ή λιγότερο : 

Α = 0,7 + 0.035 / (ιώ 2 ) · και 

.2 όπου το / υπερβαίνει τα 20 γπ : 

Α - 0,07 / (ηι 2 ), 

και σε καμία περίπτωση το / δεν χρειάζεται να ληφθεί ως μεγαλύτερο του 0,7 Ε. 

Εαν το δρύφακτο έχει μέσο ύψος μεγαλύτερο από 1,2 μ, η απαιτούμενη επιφάνεια 
πρεπει να αυζανεται κατά 0,004 τετρ. μέτρα ανά μέτρο μήκους του φρεατίου για κάθε 
04 μέτρο διάφορά σε ύψος. Εάν το δρύφακτο έχει μέσο ύψος μικρότερο από 0 9 Γη 
απαιτούμενη επιφάνεια πρεπει να μειώνεται κατά 0,004 τετρ. μέτρα ανά μέτρο 
μήκους του φρεατίου για κάθε 0,1 μέτρο διαφορά σε ύψος. Ρ Ρ 

2.2.11.2 Αυτές οι θυρίδες απελευθέρωσης πρέπει να ευρίσκονται εντός ύψους 

,6 ηι πάνω απο το κατάστρωμα και η κατώτατη ακμή πρέπει να ευρίσκεται εντός 
ϋ,02 γπ επάνω απο το κατάστρωμα. ’ 

2 2.1Ε3 Όλα ^τά τα ανοίγματα στα δρύφακτα πρέπει να προστατεύονται με 
κιγκλιδώματα η ραβοους με μεταξύ τους απόσταση κατά προσέγγιση 230 ηιιυ. Εάν 

δώκΓ Ρί ° σης εχ Γ ν εγΚατασταθεί ^Μμαια, πρέπει να προβλέπεται 
επαρκές διάκενο για την πρόληψη σφηνώματος. Οι γιγγλυμοί πρέπει να έχουν 

.ρ ,ς η τρίβεις απο αδιάβρωτο υλικό. Εάν στα καλύμματα έχουν τοποθετηθεί 
διατάξεις ασφάλισης, οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατασκευής. 

2.2.11.4 Σκάφη που έχουν υπερκατασκευές οι οποίες είναι ανοικτές στο 

άκρα ’ πρέπει να συμμορφώνονται ^ ^ «Κ 

2.2.11.5 Σε σκάφη που έχουν υπερκατασκευές οι οποίες είναι ανοικτές στο 
πρυμναιο άκρο, η ελάχιστη επιφάνεια των θυρίδων απελευθέρωσης πρέπει να είναι: 

Α = 0,3 δ (γπ 2 ) 



όπου : 


το πλάτος του σκάφους στο εκτεθειμένο κατάστρωμα (σε ιη). 


2.2.11.6 

φόρτωσης που 
συμμορφώνονται προς τις 


Σκάφη γο-γο στα οποία έχουν τοποθετηθεί πρωραία ανοίγματα 
οδηγούν προς ανοικτούς χώρους οχημάτων, πρεπει 
διατάξεις της παραγράφου 2.2.3. 


να 


2 3 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

2 3 1 Τα υδροπτέρυγα σκάφη που φέρουν πτερύγια που τέμνουν την 

επιφάνεια της θάλασσας και / ή πλήρως βυθισμένα πτερύγια, πρεπει να διαθέτουν 
επαρκή »&» σε άέ,ες τις ^τρεπόμενες κα,αστάσε,ς <£>Ρ»σης« 
συμμορφώνονται προς τις σχετικές διατάξει; του Παραρτήματος 6 και ειδικότερα να 
γωνία εγκάρσιας κλίσης μικρότερη των 10» όταν » 1 —ι στην 
μεγαλύτερη των ροπών κλίσης που αναφέρονται στις παραγράφου^ 1.1.2 και 1.!. 
του Παραρτήματος αυτού. 

2 3 ? Υπό τον όρο της παραγράφου 2.3.4, τα σκάφη πολλαπλών γαστρών 

ε^τός τοιν υδροπτερύγων, πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του 
Παραρτήματος 7 σε όλες τις επιτρεπόμενες καταστάσεις φόρτωσης. 

2 3 3 Υπό τον όρο της παραγράφου 2.3.4, τα σκάφη μονής γάστρας εκτός 

των υδροπτερύγων, πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Παραρτήματος 8 
σε όλες τις επιτρεπόμενες καταστάσεις φόρτωσης. 

τ 3 4 Όπου τα χαρακτηριστικά σκάφους πολλαπλών γαστρων είναι 

ακατάλληλα για την εφαρμογή του Παραρτήματος 7 ή τα χαρακτηριστικό σκάφους 
μονής γάστρας είναι ακατάλληλα για την εφαρμογή του Παραρτήματος 8, η Αρχή 
δύναται να αποδεχθεί εναλλακτικά κριτήρια ισοδύναμα προς εκείνα που τάσσοντας 
ανάλογα με τον τύπο του σκάφους και την περιοχή λειτουργίας. Οι απαιτήσεις των 
Παραρτημάτων 7 και 8 μπορούν να εφαρμόζονται όπως δεικνύεται στον κάτωθι 

Πίνακα. 


Πίνακας που δεικνύει την εφαρμογή των Παραρτημάτων 7 και 8 σε σκάφη μονής 

γάστρας και πολλαπλών γαστρών 


ΟΜ, 

Βφι.Αφρ 

V 

<7 

>7 

< 3.0 

Παράστημα 8 

Παράρτημα 8 ή 7 

> 3.0 

Παράρτημα 8 ή 7 

Παράρτημα 7 


όπου : 

Βννι = μένιστο πλάτος ισάλου στην ίσαλο σχεδιασμού (σε ιη> για σκάφη 
πολλαπλών γαστρών πρέπει να ληφθεί έως τα εξωτερικά άκρα των 
πλευρικών γαστρών 



2.4 


Αννρ - επιφάνεια επιπέδου του νερού στην ίσαλο σχεδιασμού (σε τη 2 ) 

' - ό Υ κ '°ς εκτοπίσματος στην ίσαλο σχεδιασμού (σε τη 3 ) 

α Μτ = εγκά Ρ σι ° μετακεντρικό ύψος στην κατάσταση φόρτωσης που 
αντιστοιχεί στην ίσαλο σχεδιασμού, διορθωμένο για επιδράσεις 
ελεύθερων επιφανειών (σε πί) 

Άθιΐίτη ευστάθεια στην κατάσταση μη εκτοπίσματος 

2 ' 4 ,· 1 ° ι «παττήσεις αυτής της παραγράφου καθώς και της παραγράφου 2 12 

πρεπει να εφαρμοςονται υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε σταθεροποιητικά 
συστήματα που έχουν τοποθετηθεί ευρΐσκονται σε πλήρη λειτουργία. 

“' 42 5 -, ευστόθεια διατοιχισμού και προνευστασμού στο πρώτο και / ή σε 

οποιοδηποτε άλλο σκάφος σειράς σκαφών πρέπει να εκτιμάται ποιοτικά κατά την 
ιαρκεια λειτουργικών δοκίμων ασφαλείας όπως απαιτείται από το Κεφάλαιο 18 και 
το Παραρτημα 9 1 α αποτελέσματα των δοκιμών αυτών μπορεί να καταδείξουν την 
αναγκη για επιβολή λειτουργικών περιορισμών. 

2.4.3 Οπου σε σκάφος έχει τοποθετηθεί κατασκευή ή εξαρτήματα που 

τέμνουν την επιφάνεια της θάλασσας, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις έναντι 
επικίνδυνων στάσεων ή κλίσεων και απώλειας της ευστάθειας ως επακόλουθου 
πρόσκρουσης με βυθισμένο ή επιπλέον αντικείμενο. 

2 4 4 . Σε π Χ εόι « σε, ς όπου η περιοδική χρήση της αλλοίωσης της στρωμνής 

χρησιμοποιείται ως μέσον υποβοήθησης ελέγχου του σκάφους, ή η περιοδική χρήση 
της στρωμνής αε ρα που εκτονώνεται στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιείται για σκοπούς 
εκτέλεσης ελιγμών του σκάφους, πρέπει να καθορίζονται οι επιδράσεις επί της 
ευστάθειας της φερομενης επι της στρωμνής και πρέπει να εξακριβώνονται οι 
περιορισμοί στην χρηση συνεπεία της ταχύτητας ή της συμπεριφοράς του σκάφους. 

2 ' 4 ' 5 , “ ε πε Ρίπτωση αερόστρωμνου σκάφους εφοδιασμένου με εύκαμπτες 

λειτουργία- 7 ^ 21 ** απ ° δαχ0εί ότι οι ποδιε ς παραμένουν σταθερές υπό τις συνθήκες 


2.5 


Αθικτη ευστάθεια στην μεταβατική κατάσταση 


2 · ;> ; Υπο και Ρ ικέ ς συνθήκες μέχρι τις δυσμενέστερες προβλεπόμενες. ο 

χρονος μετάβασης από την κατάσταση εκτοπίσματος στην κατάσταση 'μη 
εκτοπίσματος και αντίστροφα πρέπει να ελαχιστοποιείται, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν 
Γετάβασης ° υσΐαστΐΚή μείωση τί Κ ευστάθειας κατά την διάρκεια αυτής της 

,, υδροπτέρυγα σκάφη πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές 

διατάζεις του Παραρτήματος ό. - 


2.6 


Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος μετά από 
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2.6.1 Οι απαιτήσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται σε όλες τις 

επιτρεπόμενες συνθήκες φόρτωσης. 

2 6.2 Για τους υπολογισμούς της ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης ο όγκος 

και η επιφάνεια των διαχωρητοτήτων πρέπει γενικά να είναι ως εξής : 


Χώοοι 

Διαχωρητότητα 

Προοριζόμενοι για φορτία ή αποθήκες 

60 

Κατειλημμένοι από ενδιαίτηση 

95 

Κατειλημμένοι από μηχανήματα 

85 

Προοριζόμενοι για υγρά 

0 ή 95* 

Προοριζόμενοι για φορτηγά οχήματα 

90 

Κενοί χώροι 

95 


* οποιοσδήποτε εκ των δύο αριθμών προκύπτει κατά τις αυστηρότερες απαιτήσεις. 

2.6.3 Παρά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.6.2, όπου προκύπτει 
επαχθέστερη κατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιείται διαχωρητότητα καθοριζόμενη 
από απ’ ευθείας υπολογισμό, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου προκύπτει λιγοτερο 
επαχθής κατάσταση από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2.6.2. 

2.6.4 Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την χρήση αφρού χαμηλής πυκνότητας ή 
άλλου μέσου για να παρέχει άντωση σε κενούς χώρους, υπο την προϋπόθεση οτι 
παρέχονται ικανοποιητικός αποδείξεις ότι οποιοδήποτε τέτοιο προτεινομενο μέσο 
είναι το πλέον κατάλληλο εναλλακτικό και είναι. 

.1 τύπου κλειστών κυψελών προκειμένου για αφρό, ή διαφορετικά 
αδιαπέραστο σε απορρόφηση νερού· 

.2 κατασκευαστικά σταθερό υπό συνθήκες υπηρεσίας 

3 χημικά αδρανές σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά με τα οποία 
έρχεται σε επαφή ή με άλλες ουσίες με τις οποίες το μέσον μπορεί να 
έλθει σε επαφή (γίνεται αναφορά στην παράγραφο 7.4.3.7)· και 

.4 κατάλληλα ασφαλισμένο στη θέση του και εύκολα αφαιρούμενο για 
επιθεώρηση των κενών χώρων. 

2.6.5 Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την κατασκευή κενών χώρων εντός του 

υδατοστεγούς περιβλήματος της γάστρας χωρίς τον εφοδιασμό τους με σύστημα 
απάντλησης κυτών ή με αεραγωγούς, υπό την προϋπόθεση οτι: 

.1 η κατασκευή είναι κατάλληλη να αντέςει το ύψος πίεσης ύστερα από 
οποιαδήποτε βλάβη που απαιτείται από το παρόν Μέρος· 
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.2 κατά την διεξαγωγή υπολογισμών ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους, οποιοσδήποτε 
κενός χώρος παρακείμενος στην βλαβείσα ζώνη πρέπει να 
περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς και στα κριτήρια των 
παραγράφων 2.6, 2.13 και 2.15 προς τα οποία συμμορφώνεται· 

.3 τα μέσα δια των οποίων απομακρύνεται το νερό που εισέρευσε εντός 
του κενού χώρου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας σκάφους που απαιτείται από το Κεφάλαιο 18· και 

.4 παρέχεται αερισμός για την επιθεώρηση του εν λόγω χώρου όπως 

απαιτείται από την παράγραφο 2 . 2 . 1 . 2 . 

2*^·^ Πρέπει επίσης να ερευνάται οποιαδήποτε βλάβη μικρότερης έκτασης 

από εκείνη που απαιτείται στις παραγράφους 2.6.7 έως 2.6.10, ανάλογα με τιμ- 
περίπτωση, που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο δυσμενή 
κατάσταση. Το σχήμα της βλάβης πρέπει να θεωρείται ως παραλληλεπίπεδο. 


2.6.7 


Έκταση πλευρικής βλάβης 


Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής πλευρικές βλάβες οπουδήποτε στην 
περιφέρεια του σκάφους : 1 


.1 


.2 


η διαμήκης έκταση της βλάβης πρέπει να είναι 0,75 V 173 , ή 
(_->γπ +0,225 V 1 ), ή 11 ιπ, οποιοδήποτε είναι το ελάχιστο· 

η εγκάρσια έκταση της διείσδυσης εντός του σκάφους πρέπει να είναι 
0,2 V . Ωστόσο, όπου σε σκάφος έχουν τοποθετηθεί πνευστές ποδιές 
ή μη αντωτικές πλευρικές κατασκευές, η εγκάρσια έκταση της 
διείσδυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,12 V" 3 εντός της γάστρας 

κύριας άντιοσης ή της κατασκευής των δεξαμενών και 

η κατακόρυφη έκταση της βλάβης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για 
ολόκληρη την κατακόρυφη έκταση του σκάφους, 

όπου : 


2.6.8 
2.6.8.1 


V - ο όγκος του εκτοπίσματος που αντιστοιχεί στην ίσαλο 
σχεδιασμού (σε ην’). 

Έκταση βλάβης του πυθμένα σε σημεία τρωτά σε βλάβη συρσίματος 
Εφαρμογή 

.1 οποιοδήποτε τμήμα της επιφάνειας της γάστρας (γαστρών) 
θεωρείται ότι είναι τρωτό σε βλάβη συρσίματος, εάν : 


.1 


ευρίσκεται σε επαφή με το νερό σε υπηρεσιακή 
ταχύτητα σε ομαλή επιφάνεια νερού, και 
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.2 ευρίσκεται επίσης μεταξύ δύο επιπέδων που είναι 
κάθετα προς το επίπεδο της κεντρικής γραμμής του 
σκάφους και σε ύψη που δεικνύονται στο σχήμα 
2 . 6 . 8 . 1 . 

Προκειμένου περί σκαφών πολλαπλών γαστρών, οι γάστρες 
πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά. 

.2 η βλάβη συρσίματος πρέπει να θεωρείται ότι συμβαίνει κατά 
μήκος οποιοσδήποτε γραμμής προς πρώρα και προς πρύμνη 
στην επιφάνεια της γάστρας (γαστρών) μεταξύ της τρόπιδας 
και του ανώτερου ορίου που ορίζεται στο κατωτέρω σχήμα . 

.3 η βλάβη δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ίδια χρονική 
στιγμή με εκείνη που ορίζεται στις παραγράφους 2.6.7 ή 2.6.9. 




όπου 

: Τ = μέγιστο βάθος γάστρας (υπολογιζόμενης κάθε 
γάστρας χωριστά σε περίπτιοση πολλαπλών γαστρών) 
έως την ίσαλο σχεδιασμού, εξαιρουμένης οποιοσδήποτε 



μη αντωτικής κατασκευής 



Σχήμα 2.6.8.1 

2.6.8.2 

Έκταση 


2.6.8.2.1 
εκτάσεις : 

Πρέπει να 

εξετάζονται ξεχωριστά δύο διαφορετικές διαμήκεις 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣI 

.1 ποσοστό 55% του μήκους I, μειρουμένου από το ακροπρωραίο 

σημείο του υπο την επιφάνεια του νερού αντωτικού όγκου κάθε 
γαστρας· και 1 

.2 ποσοστό επί τοις % του μήκους I, εφαρμοζόμενο οπουδήποτε στο 
μήκος του σκάφους, ίσο προς 35% για σκάφη όπου λ = 50 σι και άνω 
και ισο προς (1/2 + 10)% για σκάφη όπου το I είναι μικρότερο από 50 

2.6 8.2.2 εκτοςτης περίπτωσης όπως ορίζεται κατωτέρω, η κάθετη διείσδυση 

εΖι ξ το £ Ζ 0 περφλημα πρέ ™ να είναι °’ 04ν ' /3 ή 0^5 ιυ. οποιοδήποτε εκ των δύο 
αναι το μικρότερο, σε συνδυασμό με τμήμα της γάστρας κατά μήκος του 

περιβλήματος ισο προς Ο,ΐν 13 , όπου V είναι ο όγκος του εκτοπίσματος που 
αντιστοιχεί στην ισαλο σχεδιασμού (σε ην 3 ). Ωστόσο, αυτή η διείσδυση ή το τμήμα 
γαστρας δεν πρεπει σε καμία περίπτωση να εκτείνεται επάνω απόχην 
κατακορυφη έκταση της τρωτής περιοχής όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.6.8. ίΛ^ 

2.6.9 Έκταση βλάβης του πυθμένα σε σημεία που δεν είναι τρωτά σε βλάβη 

συρσιματος ρ μ 1 

2.6-9.1 Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της γάστρας 

'ΤΛβΓ β „Τ„.: Ρίζ °™ 1 “ ς τΡ “ Τά 06 Ρλ4βη ™<**>*™ς "Κ παραγράφου 
Γ .8.1. Η βλάβη δει- πρεπει να εφαρμόζεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με εκείνη 
που ορίζεται στις παραγράφους 2.6.7 ή 2.6.8. Γμ μ ’ 


2.6.9.2 


Έκταση 


Πρέπει να εςετάζεται η ακόλουθη έκταση της βλάβης : 

• 1 το μήκος της βλάβης κατά την πρωραία και πρυμναία κατεύθυνση 

πρέπει να είναι 0,75ν" 3 , ή (3οι + 0,225ν* /3 ), ή Π πι οποιοδήποτε είναι 
το ελάχιστο· 


.2 


η βλάβη του πλευρικού τμήματος της γάστρας πρέπει να είναι 0 2ν ι/3 · 
και 


.3 


002^ν θ " 3 Της Κάθετηζ δΐείσδυαης 0X0 ^ΡΦλημα πρέπει να είναι 


οπού : 


2.6.10 


V ο όγκος του εκτοπίσματος που αντιστοιχεί στην ίσαλο 
σχεδιασμού (σε πγ). 


, , Καια εφαρμογή Ιων παραγράφων 2.6.8 και 2.6.9 σε σκάφη 
πολλαπλών γασιρων, πρέπει να εξετάζεται παρεμπόδ,ση επί ή κάτωθεν της ,σάλου 
σχεδιασμού πλάτους μέχρι 7 ηι για τον καθορισμό των γαστρών που υπέστησαν 
Ρλαβη σε οποιοδήποτε στιγμή. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί η απαίτηση της 
παραγράφου 2.6.6. 1 11 ,ς 
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2 6 11 Μετά την σημείωση οποιασδήποτε από τις ορισθείσες βλάβες που 

αναλύθηκαν λεπτομερώα στις παραγράφους 2.6.6 έως 2.6.10, πρέπει το σκάφος να 
^ σε α^νητο νερό επαρκή άντωση και θετική ευστάθεια ώστε ταυτόχρονα να 

εξασφαλίζεται ότι: 

1 για όλα τα σκάφη πλην των αμφιβίων αερόστρωμνων οχημάτων, μετά 
τον τερματισμό της κατάκλυσης και την κατάληξη σε κάποιο επίπεδο 
ισορροπίας, η τελική ίσαλος ευρίσκεται κάτωθεν του επίπεδου 
οποιουδήποτε ανοίγματος μέσω του οποίου θα μπορούσε να λάβει 
χώρα περαιτέρω κατάκλυση, σε ποσοστό τουλάχιστον 50/« του 
σημαντικού ύψους κύματος που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες 
προβλεπόμενες συνθήκες· 

2 προκειμένου περί αμφιβίων αερόστρωμνων οχημάτων, μετά τ 
τερματισμό της κατάκλυσης και την κατάληξη σε κάποιο επίπεδο 
ισορροπίας, η τελική ίσαλος ευρίσκεται κάτωθεν του επίπεδου 
οποιουδήποτε ανοίγματος μέσω του οποίου θα μπορούσε να λα( ει 
χώρα περαιτέρω κατάκλυση, σε ποσοστό τουλάχιστον 25/ο του 
σημαντικού ύψους κύματος που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες 
προβλ,επόμενες συνθήκες· 

.3 υπάρχει θετικό ύψος εξάλων από την ίσαλο βλάβης έως τις θεσεις 
επιβίβασης σε σωστικά σκάφη· 


4 ο βασικός εξοπλισμός ανάγκης, οι ασύρματοι ανάγκης, οι παροχές 
ενέργειας" και τα συστήματα μεγαφωνικής αναγγελίας που είναι 
αναγκαία για την οργάνωση της εγκατάλειψης παραμένουν προσιτά 
και σε λειτουργία· 

.5 η εναπομένουσα ευστάθεια του σκάφους πληροί τα δέοντα κριτήρια 
όπως παρατίθενται στα Παραρτήματα 7 και 8 σύμφωνα με τον Πίνακα 
9 3 4 Εντός της περιοχής τιμών θετικής ευστάθειας που διεπονται απο 
ΐα κριτήρια των Παραρτημάτων 7 ή 8, δεν πρέπει να βυθιστεί κανένα 

έκθετο άνοιγμα. 


ο 6 Ρ Τα ανοίγματα κατάκλυσης που αναφέρονται στις παραγράφους 

2 6 Π 1 και 2.6.11.2 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ανοίγματα θυρών και στομίων που 
χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες καταπολέμησης βλάβης ή εγκατάλειψης, όμως 
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα οποία κλείνονται με υδατοστεγείς θυρες και 
καλύμματα στομίων και δεν χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες καταπολέμησης 

βλάβης ή εγκατάλειψης. 


2.7 Στοιχεία κλίσης και ευστάθειας 

9 7 1 Κάθε σκάφος με την ολοκλήρωση της ναυπήγησης πρέπει να υποστει δοκιμή 
κλίσης και καθορισμό των στοιχείων της ευστάθειας του. Οταν δεν είναι πρακτικό 
δυνατή ακριβής δοκιμή κλίσης, πρέπει το άφορτο εκτόπισμα και το κέντρο βάρους να 
καθοριστούν από έλεγχο άφορτου εκτοπίσματος και ακριβή υπολογισμό. 
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2.7.2 Ο πλοίαρχος πρέπει να εφοδιαστεί εκ μέρους του πλοιοκτήτη με αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικές με την ευστάθεια του σκάφους σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα σχετικά με την ευστάθεια στοιχεία πρέπει, 
πριν την διάθεσή τους στον πλοίαρχο, να υποβάλλονται για έγκριση στην Αρχή, μαζί 
με αντίγραφό τους για κράτηση στο αρχείο, και πρέπει να περιλαμβάνουν όποιες 
προσθήκες και τροποποιήσεις μπορεί να απαιτηθούν σε κάθε ειδική περίπτωση από 
την Αρχή. 

2.7.3 Όπου οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνονται στο σκάφος στο βαθμό που να 
επηρεάζονται σημαντικά τα παρασχεθέντα στον πλοίαρχο στοιχεία ευσταθείας, 
πρέπει να του παρασχεθούν τα στοιχεία της τροποποιηθείσας ευσταθείας. Αν 
παραστεί ανάγκη, το σκάφος πρέπει να επανυποβληθεί σε δοκιμή κλίσης. 

2.7.4 Πρέπει να υποβάλλεται στην Αρχή για έγκριση η αναφορά κάθε δοκιμής 
κλίσης ή ελέγχου άφορτου εκτοπίσματος που διεξήχθη σύμφωνα με το παρόν 
Κεφάλαιο και του απορρέοντος υπολογισμού των στοιχείων της άφορτης 
κατάστασης, μαζί με αντίγραφο τους για κράτηση στο αρχείο της. Η εγκριθείσα 
αναφορά πρέπει να διατεθεί επί του σκάφους υπό του πλοιοκτήτη με επιμέλεια του 
πλοίαρχου και πρέπει να περιλαμβάνει όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις μπορεί 
να απαιτηθούν σε κάθε ειδική περίπτωση από την Αρχή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο 
προκύψαντα κατά καιρούς στοιχεία της τροποποιηθείσας άφορτης κατάστασης πρέπει 
να χρησιμοποιούνται από τον πλοίαρχο σε αντικατάσταση των προηγουμένως 
εγκριθέντων στοιχείων κατά τον υπολογισμό της ευστάθειας του σκάφους. 

2.7.5 Μετά την οποιαδήποτε δοκιμή κλίσης ή τον έλεγχο άφορτου εκτοπίσματος, ο 
πλοίαρχος πρέπει να εφοδιαστεί με τα στοιχεία της τροποποιηθείσας ευστάθειας, 
εφόσον απαιτείται από την Αρχή. Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο παρεχόμενα στοιχεία 
πρέπει να υποβληθούν στην Αρχή για έγκριση μαζί με αντίγραφο τους για κράτηση 
στο αρχείο της και πρέπει να περιλαμβάνουν όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις 
μπορεί να απαιτηθούν σε κάθε ειδική περίπτωση από την Αρχή. 

2.7.6 Τα στοιχεία ευστάθειας που αποδεικνύουν συμμόρφωση προς το παρόν 
Κεφάλαιο πρέπει να διαμορφώνονται σε μορφή εγχειριδίου στοιχείων ευσταθείας που 
πρέπει να τηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή με επιμέλεια του πλοιάρχου. Το 
εγχειρίδιο πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στο σκάφος και πρέπει να 
απεικονίζει τις καταστάσεις φόρτωσης του σκάφους και την κατάσταση λειτουργίας. 
Πρέπει να προσδιορίζονται οποιεσδήποτε περίκλειστες υπερκατασκευές ή 
υπερστεγάσματα που περιλαμβάνονται στις διασταυρούμενες καμπύλες ευστάθειας 
και στα κρίσιμα σημεία και γωνίες κατάκλυσης. Στο στάδιο λειτουργίας πρέπει να 
υπάρχουν σχέδια που να δεικνύουν σαφώς για κάθε κατάστρωμα και κύτος τα 
κατασκευαστικά όρια των υδατοστεγών κατασκευών, τα ανοίγματα προς αυτούς τους 
χώρους μαζί με τα μέσα κλεισίματός τους και την θέση οποιωνδήποτε μέσων 
χειρισμού τους. 

2.7.7 Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει κλίμακες βυθισμάτων που να σημαίνονται με 
σαφήνεια επί της πλώρης και της πρύμνης. Στην περίπτωση που οι ενδείξεις 
βυθίσματος δεν ευρίσκονται σε σημείο που να είναι εύκολα αναγνώσιμα, ή 
λειτουργικοί περιορισμοί για ειδική εμπορική εκμετάλλευση καθιστούν δύσκολη την 
ανάγνωση των ενδείξεων βυθίσματος, τότε το σκάφος πρέπει να εςοπλισθεί επιπλέον 
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με αξιόπιστο σύστημα ένδειξης βυθίσματος δια του οποίου θα μπορούν να 
καθορίζονται τα πρωραία και πρυμναία βυθίσματα. 

2.7.8 Ο πλοιοκτήτης ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι οι θέσεις των ενδείξεων βυθίσματος έχουν καθοριστεί με ακρίβεια 
και ότι οι ενδείξεις ευρίσκονται επί της γάστρας με μόνιμο τρόπο. Η ακρίβεια των 
ενδείξεων βυθίσματος πρέπει να αποδεικνύεται προς την Αρχή πριν από την 
διεξαγωγή του πειράματος ευσταθείας. 

2.8 Εκτίμηση φόμτωσης και ευστάθειας 

Με την συμπλήρωση της φόρτωσης του σκάφους και πριν την αναχώρησή του για 
ταξίδι, ο πλοίαρχος πρέπει να καθορίσει την διαγωγή και την ευστάθεια του σκάφους 
και επίσης να επιβεβαιώσει και να καταγράψει ότι το σκάφος τελεί σε συμμόρφωση 
προς τα κριτήρια ευστάθειας των σχετικών απαιτήσεων. Η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί 
την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την φόρτωση και την ευστάθεια ή 
ισοδύναμα μέσα προς τον σκοπό αυτό. 

2.9 Σήμανση και καταγραφή της ισάλου σχεδιασμού 

2.9.1 Η ίσαλος σχεδιασμού πρέπει να σημαίνεται με ευδιάκριτο και μόνιμο τρόπο 
επί των εξωτερικών πλευρών του σκάφους δια της ένδειξης της γραμμής φόρτωσης 
που περιγράφεται κατωτέρω. 11 εν λόγιο γραμμή καθώς και η γραμμή αναφοράς που 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.9.2.2 κατωτέρω, πρέπει να καταχωρούνται στο 
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους. Στην περίπτωση σκαφών όπου αυτό 
δεν είναι πρακτικά δυνατόν, π.χ. αμφίβια αερόστρωμνα οχήματα εξοπλισμένα με 
περιφερειακές ποδιές, πρέπει να παρέχονται καθορισμένα σημεία αναφοράς στο 
κατάστρωμα, από τα οποία να μπορούν να μετρηθούν τα έξαλα, και δια του τρόπου 
αυτού να προκύπτουν τα βυθίσματα. 

2.9.2 Ένδειξη γραμμής φόρτωσης 

2.9.2.1 Η ένδειξη γραμμής φόρτωσης πρέπει να αποτελείται από δακτύλιο εξωτερικής 
διαμέτρου 300 πίπα και πλάτους 25 ηιητ ο οποίος τέμνεται από οριζόντια γραμμή 
μήκους 450 ηιηι και πλάτους 25 ηιιτι, η άνω ακμή της οποίας διέρχεται δια του 
κέντρου του δακτυλίου. Το κέντρο του δακτυλίου πρέπει να τοποθετείται στο 
διάμηκες κέντρο πλευστότητας στην κατάσταση εκτοπίσματος και σε ύψος που 
αντιστοιχεί στην ίσαλο σχεδιασμού. 

2.9.2.2 Προς υποβοήθηση κατά την πιστοποίηση της ένδειξης γραμμής φόρτωσης, 
πρέπει να σημαίνεται μια γραμμή αναφοράς επί της γάστρας στο διάμηκες κέντρο 
πλευστότητας με μια οριζόντια λωρίδα που έχει μήκος 300 ηιιυ και πλάτος 25 ηιηι 
και που έχει την επάνω της ακμή να αντιστοιχεί προς την γραμμή αναφοράς. 

2.9.2.3 Όπου είναι πρακτικώς δυνατόν, η γραμμή αναφοράς θα πρέπει να σχετίζεται 
με το ανώτατο κατάστρωμα στην πλευρά. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, η θέση της 
γραμμής αναφοράς πρέπει να καθορίζεται από κάτω όψη της τρόπιδας στο διάμηκες 
κέντρο πλευστότητας. 
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2.9.2.4 Κατά μήκος του δακτυλίου της γραμμής φόρτωσης επάνω από την οριζόντια 
γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του δακτυλίου, ή επάνω και κάτω απ’ αυτόν 
μπορεί να τίθεται η ένδειξη της Αρχής υπό της οποίας καθορίζονται οι γραμμές 
φόρτωσης. Η ένδειξη αυτή πρέπει να αποτελείται από αρχικά όχι περισσότερα των 
τεσσάρων που δηλώνουν το όνομα της Αρχής, κάθε ένα των οποίων να έχει κατά 
προσέγγιση ύψος 115 ηιΐΏ και πλάτος 75 ηιηι. 

2.9.2.5 Ο δακτύλιος, οι γραμμές και τα γράμματα πρέπει να σημαίνονται μόνιμα με 
λευκή ή κίτρινη βαφή επάνω σε σκουρόχρωμο υπόβαθρο, ή με μαύρη βαφή επάνω σε 
ανοικτόχρωμο υπόβαθρο. Οι ενδείξεις πρέπει να είναι ευκρινείς σε εμφάνιση. 

2.9.3 Επαλήθευση 

Το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους δεν πρέπει να παραδίδεται μέχρις 
ότου η Αρχή επαληθεύσει ότι οι ενδείξεις έχουν σημανθεί με ορθό και μόνιμο τρόπο 
επί των πλευρών του σκάφους. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΠ1ΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 


2.10 Γενικά 

2.10.1 Όπου η συμμόρφωση με το παρόν Κεφάλαιο απαιτεί εξέταση των επιδράσεων 
του βάρους των επιβατών, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες : 

. 1 Η κατανομή των επιβατών είναι 4 άτομα ανά τετραγωνικό μέτρο. 

.2 Κάθε επιβάτης έχει μάζα 75 1ί§. 

.3 Το κατακόρυφο κέντρο βάρους των καθήμενων επιβατών είναι 0,3 ιη 
επάνω από το κάθισμα. 

.4 Το κατακόρυφο κέντρο βάρους των ορθίων επιβατών είναι 1,0 τη 
επάνω από το κατάστρωμα. 

.5 Οι επιβάτες και οι αποσκευές πρέπει να θεωρείταεότι ευρίσκονται υπό 
κανονικές συνθήκες στο χώρο που τους διατίθεται. 

.6 Οι επιβάτες πρέπει να κατανέμονται στις διαθέσιμες επιφάνειες των 
καταστρωμάτων προς την μία πλευρά του σκάφους, επάνω στα 
καταστρώματα όπου ευρίσκονται οι σταθμοί συγκέντρωσης και κατά 
τρόπο ώστε να δημιουργούν την πλέον δυσμενή ροπή εγκάρσιας 
κλίσης. 

2.11 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

Το σκάφος πρέπει να διαθέτει επαρκή άθικτη ευστάθεια, ώστε υπό συνθήκες ήρεμου 
νερού η εγκάρσια κλίση του σκάφους ως προς το οριζόντιο να μην υπερβαίνει τις 10° 
(κάτω από όλες τις επιτρεπόμενες περιπτώσεις φόρτωσης και τις μη ελεγχόμενες 
κινήσεις των επιβατών που θα μπορούσαν να συμβούν). 
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2.12 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση μη εκτοπίσματος 

2.12.1 Η συνολική γωνία εγκάρσιας κλίσης σε ήρεμο νερό λόγω της επίδρασης των 
κινήσεων των επιβατών ή λόγω του πλευρικού ανέμου σύμφωνα με την παράγραφο 
1.1.4 του Παραρτήματος 6 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10°. Η κίνηση των επιβατών 
δεν χρειάζεται να εξετάζεται όπου οι επιβάτες απαιτείται να είναι καθισμένοι 
οποτεδήποτε το σκάφος λειτουργεί στην κατάσταση μη εκτοπίσματος. 

2.12.2 Σε όλες τις καταστάσεις φόρτωσης, η εξωτερική γωνία εγκάρσιας κλίσης 
λόγω στροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8°, και η συνολική γωνία εγκάρσιας 
κλίσης λόγω της πίεσης του πλευρικού ανέμου σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.4 του 
Παραρτήματος 6 και λόγιο στροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12° εξωτερικής 
γωνίας. 

2.13 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος μετά από βλάβη 

2.13.1 Μετά από οποιαδήποτε από τις απαιτούμενες καταστάσεις βλάβης που 
αναλύονται στις παραγράφους 2.6.6 έως 2.6.10, επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 2.6.11 και 2.6.12, το σκάφος σε ήρεμο νερό πρέπει να 
διαθέτει επαρκή άντωση και θετική ευστάθεια ώστε ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται 
ότι: 

.1 η γωνία κλίσης του σκάφους ως προς την οριζόντια θέση δεν 
υπερβαίνει σε κανονικές συνθήκες τις 10° προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Ωστόσο, όπου αυτό είναι σαφώς μη πρακτικώς δυνατόν, 
επιτρέπονται γωνίες κλίσης μέχρι 15° αμέσως μετά την βλάβη που 
όμως μειώνονται σε 10° εντός 15 τηΐη υπό την προϋπόθεση ότι 
διατίθενται αποτελεσματικά αντιολισθητικές επιφάνειες 
καταστρώματος και κατάλληλα σημεία συγκράτησης, π.χ. οπές, 
χειραγωγοί κλπ.- και 

.2 οποιαδήποτε κατάκλυση διαμερισμάτων επιβατών ή οδών διαφυγής 
που θα μπορούσε να συμβεί δεν θα δυσχεράνει την εγκατάλειψη των 
επιβατών. 

2.13.2 Επιπρόσθετα προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.13.1, τα σκάφη 
κατηγορίας Β πρέπει επίσης να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια μετά από έκθεση 
σε βλάβη συρσίματος στα 100% του μήκους Ε. με την περίμετρο και την διείσδυση 
που δίδονται στην παράγραφο 2.6.8.2.2, σε οποιοόήποτε τμήμα της επιφάνειας της 
γάστρας (γαστρών) που ορίζονται στην παράγραφο 2.6.8.1: 

.1 η γωνία κλίσης του σκάφους ως προς το οριζόντιο δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 20° στην κατάσταση ισορροπίας· 

.2 το όριο του θετικού ανορθωτικού μοχλοβραχίονα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15° στην κατάσταση ισορροπίας· 

.3 η θετική επιφάνεια κάτω από την καμπύλη του ανορθωτικού 
μοχλοβραχίονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,015 ηι.πκΐ στην 
κατάσταση ισορροπίας· 
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ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2.6.Π.3 και 2.13.1.2 
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μοχλοβραχίονας πρεπει να είνατ τουλάχιστον 0,05 η, και το εύρος του 

θεπκου ανορθωτικου μοχλοβραχίονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7°. 

<π>μμ0ρ<ρ “ ση "Ρ°« ια ανωτέρω, η καμπύλη του ανορθωτικου μοχλοβραχίονα 
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2.14 Στοιχεία κλίσης και ευστάθειας 

2^14.1 Σε περιοδικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη, πρέπει να διεξάγεται 

^?δΖτΓΓτα^ύςΓ τ0ς " 6λ “' ™ επ,βαΙηγά ^ πρ °« επα λήθευση 
^ρ.„λ η μεταβολής στο αφορτο εκτόπισμα και στο διάμηκες κέντρο βάρους Τα 

«βατηγα σκάφη πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή κλίσης οπο,Χπο,ε 

δ,απιοτωνετα, η προσοοκάται, σε σύγκριση με τα εγκεκριμένα στοιχεία ευστάΓαΓ 

παρέκκλιση του αφαρτου εκτοπίσματος που υπερβαίνει το 2%. ή Παρέκκλιση ™ 

διαμηκους κέντρου βάρους που υπερβαίνει το 1 % του μήκους I. 

2.14_2 Πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην Αρχή αναφορά κάθε δοκιμής κλίσης 

αφ ° ρτθυ εΚτοίΓίσ ^ τ θς π <*> διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 7 1 
ως και του απορρεοντος υπολογισμού της άφορτης κατάστασης π«α ιιε 
αντίγραφο γ,α φύλαξη στο αρχείο. Η εγκριθείσα αναφορά πρέπει νΠατε^ί σϊο 

Ζυς ? ποοσΓκί'°Γ Τήτη ^ επ11ΐίλε1α ΙΟυ πλ ° ί “™ ου ™ ™ περιλαμβάνει 

οποίες προσθήκες και τροποποιήσεις μπορεί να απαιτηθούν σε κάθε ειδική 

περυττωση απο την Αρχή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο πρΓκύπτοντα κατά «Ζύς 
—Γ™ στ °' ιαα ά< ρ°ρτη« κατάστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται από 

τονυποί Ρχ “ “ νιικοτ “ σΙοσ '1 Αίσιων προγενέστερα εγκριθέντων στοιχείων κατά 
το\ υπολογισμό της ευστάθειας του σκάφους. 

νΐ„ 3 Λ Μετά ΓηΛ ’ 07ΓΟια δήποτε δοκιμή κλίσης ή τον έλεγχο άφορτου εκτοπίσματος ο 
πλοίαρχος πρεπει να εφοδιαστεί με τα στοιχεία της τρ οποπο ιηθείσας ευσΐάθείας 

ΧεΤνΓυποβληθ απ ° ^ α^' ^ σ ° Χ0ν τ ° ν τρόπο πα Ρ^μενα στοιχεία 
πρεπει ια υποβληθούν στην Αρχή για έγκριση μαζί με αντίγραφό τους για κράτηση 

ι αρχείο της και πρεπει να περιλαμβάνουν όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις 
μπορεί να απαιτηθούν σε κάθε ειδική περίπτωση από την Αρχή. ’ 

ΜΕΡΟΣ Ο - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

2.15 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος μετά από βλάβη 

Μετά από οποιαδήποτε από τις απαιτούμενες καταστάσεις βλάβης που αναλύονται 
στίλ, παραγράφους 2.6.6 εως 2.6.10, επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις 
των παραγραφών 2.6.11 και 2.6.12. πρέπει το σκάφοε σε ήρεμοι ρόλΓΓθ^ 
εύορκη αντωση και θετική ευστάθε,α ώστε ταυτόχρονα να δαίσφαλίζεται ότι η γωνΤα 
.ίσης του σκάφους απο την οριζόντια θέση δεν υπερβαίνει υπό κανονικές συνθήκες 
ης 15 προς οποιαδήποιε κατεύθυνση. Ωστόσο, όπου αυτό είναι σαφώς μη 



πρακτικώς δυνατόν, μπορούν να επιτρέπονται γωνίες κλίσης μέχρι 20“ αμέσως μετά 
Γ Μη που όμως μειώνονται σε 15“ εντός 15 ηι.η υπό την προϋπόθεση οτ 
διατίθενται αποτελεσματικά αντιολισθητικές επιφάνειες κατάστρωμα . 
κατάλληλα σημεία συγκράτησης. 

2.16 Δοκιμή κλίσης 

Όπου εξασφαλίζεται από έλεγχο άφορτου εκτοπίσματος, από ™™“τησηΐ!“™ τ α 
από άλλη αποδεικτική μέθοδο ότι το άφορτο εκτόπισμα σκάφους είναι πλησιεστατα 
όμοιο με εκείνο άλλου σκάφους της ίδιας σειράς στο οποίο έχουν εφαρμοΛι ο 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.7.1, η Αρχή μπορεί να παραλειψει την απαιτη^ι της 
παραγράφου 2.7.1 για δοκιμή κλίσης. Κατά την άποψη αυτή, σκάφος που ευρισκειαι 
εντόςσιςπεριοχήςπαραμέτρων σγςπαραγράφου 114.1, 

της ίδιας σειράς που έχει υποστεί δοκιμή κλίσης, πρεπει να θεωρείται οτι 
προσομοιάζει εγγύτατα προς εκείνο το σκάφος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


3.1 Γενικά 

Ίο παρόν Κεφάλαιο καλύπτει τα στοινεία εκρϊνη 

υπερκατασκευής τα οποία παρέχουν διαμήκη και άλλυ ™·, Κ “ 1 Γηζ 

αντοχή του σκάφους ως σύνολο καθώς επίσο- Ια, πρωτευουσα και τ °*ική 

όπως πτερύγια και ποδιές τη ηπηίη -τ' ων σι ΊΜ· αν τικων εξαρτημάτων, 

«περκατασ^Γή. ^ονχ 01 ευθέως με την γ4σ τρα ^ 

3.2 Υλικά 

3.3 Κατασκευαστιΐίή αντοχή 

3.4 Περιοδικές φορτίσεις 

Οι περιοδικές φορτίσεις, περιλαμβανόμενοι εκείνων πηη ·ι - 

κραδασμούς που μπορούν να συμβούν στο σκάφος δεν πρέπει; ΟΛΟντ “' ™> 

·' ™ % άπΤουν ακεραώτητα της κατασκευής κατά την δ,άρκεια ,ης 

προβλεπομενης ή της συμφωνηθείσας με την Αρχή «εηρεσ “κής 
δραστηριότιμας του σκάφους· υπηρεσιακής 

2 · ^ Καν0ν,Κή ™" μηχανών κατ του 


.3 


ία^κ^Γ ' Καν0Γ,,τα ΙΟυ ****«<« ™ «***« τα 


3.5 Κριτήρια σχεδίασης 

Η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται ότι η επιλογή των συνθηκών σνεδίασπΓ ™ 



3.6 


Αοκιμές 


Εάν η Αρχή το θεωρεί απ “|^ 

πλήρους κλίμακας στις οποίες θα I ^ ■ υποδηλώνουν ότι οι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 


4.1 Γενικά 

«ντΓ^αΓνΓΙ^" η ενδΐθί1 ^ ™ Αρώματος πρέπε, νο 
επιβαίνοντες από δυσμενείς συνθήκε^πεη η*τι* 0 που να προφυλάσσουν τους 
κίνδυνο τραυματισμού τους κατά τυ X Ρ ^“ Λ ος να ελαχιστοποιούν τον 
ανάγκης. μ ^ Τη «“Ρκε™ κανονικών συνθηκών και συνθηκών 

™ «Ρ^ο»^Γ^„”υ ί0 ώεΖ^ ν ^ υν π ·* α(α ™' ° 1 €πΐβάΐε « δεν *<**» 

βερμο^σίαςΤ^^^^-^™ “ «σεις υ Ψ η λή? 

μπορούσε να προκληθεί τρΓμα^^Ις” ε$£ες XανΤα ” °" θί “ β “ 
ε,να, επαρκώς Ορκισμένα, απομονωμένα ή ^ δια,ρορεμκό τρόΐ π^λί" 

^Λ"3Γ5ί η ενδΐΙ " τ ’ 1Ι!η ™ πληρώματος και ο εκεί υπάρχων 

4.2 Σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας και πληροφορούν 

ακούνεταΓσε « δΐατ ®Τ ^«κού συναγερμού. Ο συναγερμός πρέπει να 

των Ζ,Ζω™,ν Ρ νΓ ν ° τουλάχιστον 10 Λ*Λ) επάνω από επίπεδα του ήχου 

^νθΓΛοΰ ο Γ Ρ “ ν με “ σΚάφ0ς να ευρίσκε ™ σε π0 Ρ ε1α υπό κανονικές 
η ες πλου. Ο συναγερμός πρεπει να εξακολουθεί να λειτουργεί π ετ ά την 



4.2.2 Πρέπει να διατίθεται σύστημα μεγαίρων,κής αναγγελίας«ου να «Μ**> 

^;·^===εγλλ:« 

Οργανισμό. 

4 Π Όλα τα επιβατηγό σκάφη πρέπει να είναι εξοπλισμένα με φωτιζόμενη ή 
φωτεινές οδηγίες ή — (ή — 

εικόνας (νϊώϊο), που να είναι ορατα σε ολους τους καυημεν * η - 
τους γνωστοποιούνται τα μέτρα ασφαλείας. 

4 2 4 0 πλοίαρχος πρέπει μέσω του συστήματος μεγαφωνικής ·™ 

ασφαλείας ϊ σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος ο. 


4.3 Επίπεδα επιτάχυνσης σχεδιασμού 


Δ τ I Ποοκπαένου για επιβατηγό σκάφη, πρέπει να αποφεύγονται μεγαλύτερες απο 
ίο 8 καΓΧΓφΓτι^ς επιτάχυνσης στο διάμηκες κέντρο βάρους, έκτος αν έχουν 
ληφθεί ειδικά προληπτικά μέτρα σχετικά με την ασφαλεία των επιβατών. 

4.3.2 Τα επιβατηγό σκάφη πρέπει να σχεδιάζονται, όσο* 
περιλαμβανόμενων εκείνων προς τα σωστικά μέσα και προς τη% ^ ργ 

σύγκρουσης. 

4 3.3 Η εγκατάσταση αντικειμένων μεγάλης μαζας οπως κυρια και βοηθητικά 
σχεδιασμού που δίνεται στον πίνακα 4.3.3. 


όπου : 

β , ο)1 = η επιτάχυνση σύγκρουσης σχεδιασμού εκφραζόμενη ως πολλαπλάσιο 
της επιτάχυνσης λόγω βαρύτητας (9.806 ΐϋ/δ') 

επιβατηγό πλοία περιλαμβανόμενης και της καλωδίωσης (Μ 50 Ο. ο.808) και του κωο γ, 

και Ενδεικτών, 1995 (Απόφαση Α.830(19)). 


ΦΕΚ341 
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Πίνακας 4.3.3 - Επιτάχυνση σχεδιασμού ως πολλαπλάσιο του £ 


Τύποι σκαφών 

Κατεύθυνση 

Όλα τα ταχύπλοα σκάφη 
εκτός από τα αμφίβια 
ΑΕΎ σκάφη 

Αμφίβια ΑΟν σκάφη 

Κατεύθυνση πρόσω 

&;υΙ1 

6 

Κατεύθυνση ανάποδα 

2 ή, εάν πρόκειται για 
λιγότερο, μ οοΠ 

3 

Εγκάρσια κατεύθυνση 

2 ή, εάν πρόκειται για 
λιγότερο, £™ιι 

3 

Κατακόρυφη κατεύθυνση 

2 ή, εάν πρόκειται για 
λιγότερο, 

3 


4.3.4 Η επιτάχυνση σύγκρουσης σχεδιασμού § 0ί)] | (για σκάφη πλην αμφιβίων ΑΟν 
όπου μ €0 π = 6) πρέπει να υπολογίζεται ως εξής : 

Ρ 

&.οΐι = 1,2 (--) , αλλά να μην ληφθεί μεγαλύτερο του 12. 

8·Δ 

όπου το φορτίο Ρ πρέπει να ληφθεί ως το μικρότερο των Ρι και Ρ 2 , όπου : 

Ρ, = 460(Μ · Γ^) 2 "" 3 (Π · Ο,,) 10 
Ρ 2 = 9000 ·Μ · Ο, (0 Η ■ 0) 1/2 

όπου ο συντελεστής υλικού γάστρας Μ πρέπει να ληφθεί ως : 

Μ = 1.3 για χάλυβα υψηλής εξέλασης 

Μ = 1,0 για κράμα αλουμινίου 

Μ = 0,95 για μαλακό χάλυβα 

Μ = 0,8 για ενισχυμένα πλαστικά, 

όπου ο συντελεστής μήκους <2ή του σκάφους είναι: 

(165 + 1) I 

0ι= _(_ ) 04 

245 80 

όπου ο συντελεστής ύψους = (80 - Ι,)/45, όμως όχι μεγαλύτερος από 0,75 ή 
μικρότερος από 0,3. 

όπου η κινητική ενέργεια του σκάφους στην ταχύτητα ν„ ηρ είναι: 

Ε = 0,5 · Δ · ίζ,,,ρ 2 
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όπου τα κύρια χαρακτηριστικά του σκάφους είναι: 

I. = το μήκος του σκάφους όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 (ηι) 

[) - χο κοίλον του σκάφους από την κάτω πλευρά της τρόπιδας έως το 
υψηλότερο σημείο του ενεργού ελάσματος του σκάφους (ηι) 

Δ = το εκτόπισμα του σκάφους, που είναι ο μέσος όρος του άφορτου 
βάρους και του μεγίστου βάρους λειτουργίας (ΐ) 

Κ ίΒΙ ρ- η εκτιμώμενη ταχύτητα πρόσκρουσης (πάδ) = τα δύο τρίτα της 
υπηρεσιακής ταχύτητας όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 

% = η επιτάχυνση της βαρύτητας = 9,806 ιτι/δ 2 . 

Προκειμένου για υδροπτέρυγα, η επιτάχυνση σύγκρουσης σχεδιασμού βοοίι πρέπει να 
λαμβάνεται ως η μεγαλύτερη εκ των δύο, είτε § Ε „ιι όπως υπολογίστηκε ανωτέρω, είτε: 

βϋοΐι = Ρήβ ' Δ) 


όπου : 


Ρ= το φορτίο βλάβης της πρωραίας διάταξης πτερυγίων που εφαρμόζεται 
στην ίσαλο λειτουργίας (!<Ν). 

4.3.5 Ως εναλλακτική προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4, μπορεί να ορισθεί 
η επιτάχυνση σύγκρουσης σχεδιασμού § 00 ιι με την διεξαγωγή μελέτης ανάλυσης 
φορτίου σύγκρουσης του σκάφους επάνω σε κατακόρυφο βράχο που έχει μέγιστο 
ύψος 2 σι επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και χρησιμοποιώντας την ίδια 
υπόθεση για το εκτόπισμα Δ και την ταχύτητα πρόσκρουσης ν, !1ιρ όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 4.3.4. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να διεξαχθεί ως τμήμα της μελέτης 
ανάλυσης ασφαλείας. Εάν οι επιταχύνσεις σύγκρουσης σχεδιασμού καθορίζονται 
τόσο στην παράγραφο 4.3.4 όσο και στην ανάλυση φορτίου σύγκρουσης, η μικρότερη 
προκύπτουσα τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτάχυνση σύγκρουσης 
σχεδιασμού. 

4.3.6 Πρέπει για τον πραγματικό τύπο του σκάφους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα 9 να αποδειχθεί συμμόρφωση προς τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.5 
και 4.3.1. 

4.3.7 Πρέπει να δίδονται οι οριακές καταστάσεις θάλασσας για την λειτουργία του 
σκάφους στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας και στις δυσμενέστερες 
προβλεπόμενες συνθήκες, σε υπηρεσιακή ταχύτητα και σε μειωμένη ταχύτητα όταν 
παρίσταται ανάγκη. 

4.4 Σχεδίαση χώρων ενδιαίτησης 

4.4.1 Οι κοινόχρηστοι χοίροι, οι σταθμοί ελεγχου και οι χώροι ενδιαίτησης 
πληρώματος των ταχυπλόων σκαφών πρέπει να τοποθετούνται και να σχεδιάζονται 



κατα τροπο ώστε να προφυλάσσουν τους επιβάτες και το πλήρωμα κατά την 
στάση συγκρ0υσης σ Χ εδια σμού. Με γνώμονα αυτό, οι χώροι αυτοί δεν πρέπει να 
ευρισκονται μπροστά από ένα εγκάρσιο επίπεδο (βλ. σχήμα 4.4.1) έτσι ώστε ; 

^ΐχην = 0.0035 Α γπ ί V. αλλά ποτέ μικρότερο από 0,04 Α, 


οπού 


Α, )0 νν η προβαλλόμενη επί του σχεδίου επιφάνεια της κατασκευής του 

σκάφους που απορροφά την ενέργεια, μπροστά από το εγκάρσιο 
επίπεδο (σι ) 

Α = η συνολική προβαλλόμενη επί του σχεδίου επιφάνεια του σκάφους 
(ιη ) " 

ηι = συντελεστής υλικού = 0,95/Μ 

Μ - ο κατάλληλος συντελεστής υλικού γάστρας, όπως δίδεται στην 
παραγραφο 4.3.4 


Όπου υπάρχουν ανάμικτα υλικά, ο συντελεστής υλικού πρέπει να 
λαμβάνεται ως ο μέσος όρος κατά βάρος, συγκρινόμενος σύμφωνα με 
την μάζα του υλικού στην περιοχή που ορίζεται ως Α^.’ 

ί = συντελεστής ενίσχυσης, ως ακολούθως : 

ενίσχυση καταστρώματος και γάστρας κατά το διάμηκες = 0,8 
μικτή ενίσχυση κατά το διάμηκες και κατά το εγκάρσιο = 0.9 
ενίσχυση καταστρώματος και γάστρας κατά το εγκάρσιο = 1,0 

V = η υπηρεσιακή ταχύτητα.(υι/ε). 



Σχήμα 4.4.1: Κάτοψη σκαφών δύο διαφορετικών μορφών 

4.4.2 Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι ενδιαίτησης πληρώματος πρέπει να 
σχεοιαςονται με βάση τις οδηγίες που δίδονται στον πίνακα 4.4.2 ή με άλλες 
μεθόδους που έχει αποδειχθεί ότι δίδουν ποιοτικά ισοδύναμη προστασία. 
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4 4 3 Ο εξοπλισμό; και οι αποσκευές σε κοινόχρηστους χώρους και στο διαμέρισμα 
του χειριστή πρέπει να τοποθετούνται και ασφαλίζονται κατα τροπο ώστε να 
παραμένουν στη θέση αποθήκευσης όταν εκτεθούν στην επιτάχυνση^ συγκμ. 1. 
σχεδιασμού σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3.4, 4.3.3 και τον πίνακα ο.3. 

4 4 4 Τα καθίσματα, τα σωστικά μέσα και τα αντικείμενα ουσιώδους μάζας καθώς 
και η κατασκευή στήριξής τους πρέπει να μην παραμορφώνονται η εκτοπίζονται 
κάτω από οποιεσδήποτε φορτίσεις μέχρι εκείνες που καθορίζονται στις πα Ρ α ^° ^ 
4.3.4. 4.3.5 και τον πίνακα 4.3.3, κατά οποιονδήποτε τροπο που θα μπορούσε \α 
εμποδίσει επακόλουθη ταχεία διαφικγή των επιβατών. 

4.4.5 Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς χειρολαβές και στις δύο πλευρές οποιοσδήποτε 
διάβασης που να επιτρέπουν τους επιβάτες να στηρίζονται κατα την μετακίνησή 

τους. 


Πίνακας 4.4.2 - Επισκόπηση οδηγιών γενικού σχεδιασμού 

Επίπεδο σχεδιασμού 1 : ^ 0 ιι μικρ ότερο από 3-----— 

1 ΚαΟίσματα/ζώνες καθισμάτων 

1.1 Πλάτη καθίσματος χαμηλή ή υψηλή 

1.2 Προσανατολισμός καθισμάτων χωρίς περιορισμούς 

1.3 Επιτρέπονται τα ανάκλιντρα 

1.4 Χωρίς απαίτηση για πρόσδεση ζώνης καθίσματος 

2 Επιτρέπονται γενικά τα τραπέζια 

3 Επικάλυψη με παραγέμισμα αντικειμένων που προεξέχουν 

4 I Ιερίπτερα, κυλικεία, κλπ., όχι ειδικοί περιορισμοί 

5 Αποσκευές, όχι ειδικές απαιτήσεις 

β _ Μεγάλε*; μάζες, συγκράτηση και τοποθέτηση -- 

Επίπεδο σχεδιασμού 2 : & φ ιι — 3 έως 12 —_---,—_- 

1 ΚαΟίσματα/ζώνες καθισμάτων 

1.1 I Ιλάτη καθίσματος υψηλή με προστατευτική παραμόρφωση και 
παραγέμισμα 

1.2 1 Ιροσανατολισμός καθισμάτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω 

1.3 Δεν επιτρέπονται ανάκλιντρα ως καθίσματα 

1.4 Ζώνη επικάλυψης σε καθίσματα χωρίς προστατευτική κατασκευή εμπρός 

2 Επιτρέπονται τραπέζια με προστατευτικά χαρακτηριστικά. Δυναμική δοκιμή 

3 Επικάλυψη με παραγέμισμα αντικειμένων που προεξέχουν 

4 Περίπτερα, κυλικεία, κλπ., στο πίσω μέρος των φρακτών, η άλλες ειδικά 
εγκεκριμένες διατάξεις 

5 Αποσκευές που τοποθετούνται με προστασία εμπρός τους 

6 Μεγάλες μάζες, συγκράτηση και τοποθέτηση 


4.5 Κατασκευή καθισμάτων 


* Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές διατάζεις εφόσον επιτυγχάνεται ισοδύναμο επίπεδο 
ασφαλείας. 
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4.5.1 ^ Πρέπει να διατίθεται κάθισμα για κάθε επιβάτη και κάθε μέλος του 
πληρώματος για τους οποίους το σκάφος έχει πιστοποιηθεί να μεταφέρει. Τα 
καθίσματα αυτά πρέπει να διατάσσονται ^ιέσα σε περίκλειστους χώρους. 

4.5.2 Καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί επιπρόσθετα εκείνων που απαιτούνται από 
την παράγραφο 4.5.1 και που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις 
πλου που περικλείουν κίνδυνο ή σε πιθανές επικίνδυνες συνθήκες καιρού ή 
θάλασσας, δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται προς τις παραγράφους 4.5 ή 4.6. Αυτά 
τα καθίσματα πρέπει να ασφαλίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.4 και να 
στ)μαίνονται σαφώς ότι δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε καταστάσεις που 
περικλείουν κίνδυνο. 

4.5.3 Η εγκατάσταση των καθισμάτων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να 
επιτρέπει ευχερή προσπέλαση προς οποιοδήποτε τμήμα του χώρου ενδιαίτησης. 
Ειδικότερα, δεν πρέπει να εμποδίζουν τόσο την μετάβαση προς οποιονδήποτε βασικό 
εξοπλισμό ανάγκης ή μέσο διαφυγής, όσο και την χρήση αυτών. 

4.5.4 Γα καθίσματα και τα εςαρτήματά τους, καθώς και η κατασκευή πλησίον των 
καθισμάτων, πρέπει να είναι τέτοιας μορφής και σχεδίασης και σε τέτοια διάταξη, 
ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού και να αποφεύγεται η 
παγίδευση τιον επιβατών μετά την εξεταζόμενη βλάβη κατά την κατάσταση 
σύγκρουσης σχεδιασμού σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.1. Οι επικίνδυνες 
προεξοχές και οι σκληρές ακμές πρέπει να εξαλείφονται ή να παραγεμίζονται. 

4.5.5 Τα καθίσματα, οι ζώνες των καθισμάτων και τα παρακείμενα μέρη όπως τα 
τραπέζια, πρέπει να σχεδιάζονται για την πραγματική επιτάχυνση σύγκρουσης 
σχεδιασμού. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.3.4. 

4.5.6 Ολα τα καθίσματα, οι βάσεις στήριξής τους και τα προς τούτο εξαρτήματα 
του καταστρώματος πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά καλής απορρόφησης ενέργειας 
και να πληρούν τις απαιτήσεις του 1 ίαραρτήματος 10. 

4.6 Ζώνες ασφαλείας 

4.6.1 Πρέπει να διατίθενται ζώνες ασφαλείας τύπου τριών σημείων που 
απασφαλίζονται με το ένα χέρι, ή με ιμάντες ζεύξης των ώμων, για όλα τα καθίσματα 
από τα οποία μπορεί να χειρίζεται το σκάφος και για όλα τα σκάφη με επιτάχυνση 
β ςο ιι που προέρχεται από την επιτάχυνση σύγκρουσης σχεδιασμού να υπερβαίνει την 
τιμή 3ρ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.4. 

4.6.2 Πρέπει να διατίθενται ζώνες ασφαλείας σε καθίσματα επιβατών και 
πληρώματος, εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε να πληρούνται τα μέτρα λειτουργικής 
προστασίας που περιγράφονται στο Παράρτημα 10. 

4.7 Έξοδοι και μέσα διαφυγής 

4.7.1 Προς τον σκοπό της εξασφάλισης άμεσης βοήθειας εκ μέρους του 
πληρώματος σε κατάσταση ανάγκης, ο χοίρος ενδιαίτησης του πληρώματος, 
περιλαμβανομένοιν τα>ν οποιωνδήποτε θαλαμίσκων, πρέπει να εγκαθίσταται με 
γνώμονα την εύκολη, ασφαλή και ταχεία πρόσβαση προς τους κοινόχρηστους χώρους 
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δια του εσωτερικού του σκάφους. Για τον ίδιο λύγο, πρέπει να διατίθεται εύκολη, 
ασφαλής και ταχεία πρόσβαση από το διαμέρισμα διακυβέρνησης προς τους 
κοινόχρηστους χώρους. 

4.7.2 Ο σχεδιασμόο του σκάφους πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλοι οι 
επιβαίνοντες κάτω από όλες τις συνθήκες ανάγκης να μπορούν να διαφύγουν από 
αυτό με ασφάλεια προς τα σωστικά σκάφη, κατά την διάρκεια της ημέρας ή της 
νύκτας. Πρέπει να εκτελείται επίδειξη των θέσεων όλων των εξόδων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε έκτακτη ανάγκη καθώς και των θέσεων όλων των σωστικών 
μέσων, της ικανότητας πρακτικής εφαρμογής της διαδικασίας εγκατάλειψης και του 
χρόνου εκκένωσης για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. 

4.7.3 Οι κοινόχρηστοι χώροι, οι διαδρομές εγκατάλειψης, οι έςοδοι, οι χώροι 
στοιβασίας σωσιβίων ζωνών, οι χώροι εγκατάστασης σωστικών σκαφών και οι 
σταθμοί επιβίβασης πρέπει να σημαίνονται και να φωτίζονται ευκρινώς και σε μόνιμη 
βάση, όπως απαιτείται από το Κεφάλαιο 12. 

4.7.4 Για κάθε περίκλειστο κοινόχρηστο χοίρο καθώς και για κάθε παρόμοιο μόνιμα 
κλειστό χώρο προοριζόμενο για τους επιβάτες ή το πλήρωμα πρέπει να διατίθενται 
τουλάχιστον δύο έξοδοι απομακρυσμένες μεταξύ τους, όσο αυτό είναι πρακτικώς 
δυνατόν. Όλες οι έξοδοι πρέπει ευκρινώς να δεικνύουν τις κατευθύνσεις προς τον 
σταθμό συγκέντρωσης και προς ασφαλείς περιοχές. Σε σκάφη κατηγορίας Α καθώς 
και σε φορτηγά σκάφη, πρέπει τουλάχιστον μία έξοδος να παρεχει πρόσβαση προς 
τον σταθμό συγκέντρωσης που εξυπηρετεί τα άτομα στον υπό εξέταση χώρο, και 
όλες οι άλλες έξοδοι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε θέση του ανοικτού 
καταστρώματος, από την οποία διατίθεται πρόσβαση σε σταθμό συγκέντρωσης. Σε 
σκάφη κατηγορίας Β. οι έξοδοι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση προς την εναλλακτική 
ασφαλή θέση που απαιτείται από την παράγραφο 7.11.1· εξωτερικές διαδρομές 
μπορούν να γίνουν αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρουνται οι απαιτήσεις των 
παραγράφουν 4.7.3 και 4.7.11. 

4.7.5 Είναι δυνατόν να απαιτηθεί υποδιαίρεση των κοινόχρηστων χώρων ώστε να 
παρέχεται καταφυγή σε περίπτωση πυρκαίάς, σύμφωνα με τις παραγράφους 7.4.4.1 
και 7.11.1. 

4.7.6 Οι θύρες των εξόδων πρέπει να είναι δυνατόν να χειρίζονται άμεσα τόσο απο 
το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του σκάφους, στο φως της ημέρας αλλά και 
στο σκοτάδι. Τα μέσα χειρισμού πρέπει να είναι εμφανή, γρήγορα και επαρκούς 
αντοχής. Οι θύρες που ευρίσκονται κατά μήκος των οδών διαφυγής πρέπει, 
οπουδήποτε είναι εφικτό, να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της ροής διαφυγής από 
τον εξυπηρετούμενο χώρο. 

4.7.7 Οι διατάξεις για το κλείσιμο, την σύρτωση και το κλείδωμα των εξόδων 
πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν οι θύρες είναι κλειστές και σε 
κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, τούτο να καθίσταται εμφανές στο αρμόδιο μέλος 
του πληρώματος είτε με απευθείας οπτική επαφή είτε με ενδείκτη. Η σχεδίαση των 
εξωτερικών θυρών πρέπει να είναι κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
εμπλοκής από πάγο ή συσσωρευμένα αντικείμενα. 
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4.7.8 Τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό εξόδων κατάλληλων για να 
διευκολύνουν την ταχεία και ανεμπόδιστη διαφυγή των προσώπων ενόσω σε 
καταστάσεις ανάγκης, όπως βλάβη από σύγκρουση ή πυρκαϊά, φορούν εγκεκριμένες 
σωσίβιες ζώνες. 

4.7.9 Πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος για μέλος του πληροόματος πλησίον των 
εξόδων για την διασφάλιση της ταχείας διαφυγής των επιβατών. 


4.7.10 Ολες οι έξοδοι μαζί με τα μέσα για το άνοιγμά τους πρέπει να σημαίνονται 
επαρκώς για την καθοδήγηση των επιβατών. Επαρκής σήμανση πρέπει επίσης να 
διατίθεται για την καθοδήγηση του εκτός του σκάφους προσωπικού διάσωσης. 

4.7.11 Σκαλοπάτια, κλίμακες κλπ. που διατίθενται για να παρέχουν πρόσβαση από το 
εξιοτερικό προς τις εξόδους πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και μόνιμα 
στερεωμένα στη θέση τους. Πρέπει να διατίθενται μόνιμες χειρολαβές οπουδήποτε 
είναι αναγκαίο ώστε να υποβοηθούν τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις εξόδους και 
πρέπει να είναι κατάλληλες για καταστάσεις κατά τις οποίες το σκάφος έχει λάβει 
οποιαδήποτε πιθανή γωνία κλίσης ή διαγωγής. 

4.7.12 Πρέπει για την χρήση του κάθε προσώπου να διατίθενται τουλάχιστον δύο 
ανεμπόδιστες διαδρομές εγκατάλειψης. Οι διαδρομές εγκατάλειψης πρέπει να 
διαρρυθμίζονται κατά τρόπο ώστε να διατίθενται επαρκείς ευκολίες διαφυγής σε 
περίπτιοση οποιασδήποτε πιθανής βλάβης ή συνθηκών ανάγκης και οι διαδρομές 
εγκατάλειψης πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό που τροφοδοτείται από την κύρια 
πηγή ενέργειας καθώς και από την πηγή ενέργειας ανάγκης. 

4.7.13 Το πλάτος των διαδρόμων, των θυρών και των κλιμάκων που αποτελούν 
τμήμα των διαδρομών διαφυγής πρέπει να μην είναι μικρότερο από 900 τυιιι για 
επιβατηγό σκάφη και από 700 ιπιπ για φορτηγά σκάφη. Το πλάτος αυτό μπορεί να 
μειωθεί μέχρι τα 600 ιτιιώ για διαδρόμους, θύρες και κλίμακες που εξυπηρετούν 
χώρους όπου κανονικά δεν απασχολούνται πρόσωπα. Δεν πρέπει να υπάρχουν 
προεξοχές στις διαδρομές εγκατάλει\|/ης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τραυματισμό, πιάσιμο των ρούχων, ζημιά στις σωσίβιες ζώνες ή να περιορίσουν την 
διαφυγή ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

4.7.14 Πρέπει να διατίθενται επαρκείς πληροφοριακές σημάνσεις που να οδηγούν 
τους επιβάτες προς τις εξόδους. 

4.7.15 Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα επί του σκάφους ώστε οι σταθμοί επιβίβασης 
να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την διαφυγή των επιβατών προς τα σωστικά 
μέσα. Αυτή η μέριμνα πρέπει να περιλαμβάνει χειρολαβές, κατεργασία του 
καταστρώματος επιβίβασης ώστε να διαθέτει επιφάνεια ελεύθερη εμποδίων, καθώς 
και επαρκή χώρο που να είναι καθαρός από τύλους, δέστρες και παρόμοια 
εξαρτήματα. 

4.7.16 Οι χώροι των κυρίων μηχανών πρόωσης και οι χώροι γο-γο πρέπει να 
διαθέτουν δύο μέσα διαφυγής που να οδηγούν σε θέση έξω από τους χώρους αυτούς, 
από την οποία διατίθεται ασφαλής διαδρομή προς τους σταθμούς εγκατάλειψης. Δια 
του ενός μέσου διαφυγής από τους χώρους των κυρίων μηχανών πρόωσης, πρέπει να 
αποφεύγεται η απ' ευθείας πρόσβαση προς οποιονδήποτε χώρο γο-γο. Χώροι κύριων 
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μηχανών πρόωσης που έχουν μήκος μικρότερο των 5 τη και στους οποίους δεν 
εισέρχεται προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα ή που δεν είναι συνεχώς 
επανδρωμένοι, μπορούν να διαθέτουν ένα μόνο μέσο διαφυγής. 

4.8 Χρόνος εγκατάλειψης 

4.8.1 Οι προβλεπόμενες διατάξεις για την εγκατάλειψη πρέπει να σχεδιάζονται 
κατά τέτοιον τρόπο (άστε το σκάφος να μπορεί να εκκενωθεί κάτω από ελεγχόμενες 
συνθήκες σε χρόνο ίσο προς το ένα τρίτο του χρόνου κατασκευαστικής 
πυροπροστασίας (δίταοΙιιπιΙ ίίτε ρΐΌΐοσίϊοη, δθ'Ρ) που ορίζεται στην παράγραφο 7.4.2 
προκειμένου για περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς μετά την αφαίρεση περιόδου 7 
ηιίη για αρχική ανίχνευση και ενέργειες κατάσβεσης. 

(5ΡΡ - 7) 

Χρόνος εγκατάλειψης = (ηιίη) 

Λ 

όπου : 


δΡΡ = χρόνος κατασκευαστικής πυροπροστασίας (ηιίη) 

4.8.2 Προς τον σκοπό της πληροφόρησης της Αρχής σε συνδυασμό με την έγκριση 
των σχεδίων πυριμάχων μονώσεων και προς υποβοήθηση των πλοιοκτητών και των 
κατασκευαστών στο σχεδίασμά της αποδεικτικής διαδικασίας εγκατάλειψης που 
απαιτείται στην παράγραφο 4.8.3, πρέπει να συντάσσεται μελέτη διαδικασίας 
εγκατάλειψης που να περιλαμβάνει αναλυτική μελέτη εγκατάλειψης, διεξαγόμενη 
λαμβανομένων υπόψη των συντασσομένων από τον Οργανισμό οδηγιών. Οι 
διαδικασίες εγκατάλειψης πρέπει να περιλαμβάνουν : 

. 1 την αναγγελία έκτακτης ανάγκης που γίνεται από τον πλοίαρχο· 

.2 την επαφή με τον λιμένα βάσης- 

.3 το φόρεμα των σωσιβίων ζωνών 

.4 την επάνδρωση των σωστικών σκαφών και των σταθμών έκτακτης 
ανάγκης· 

.5 την ακινητοποίηση των μηχανών και την διακοπή των γραμμών 
τροφοδοσίας καυσίμου· 

.6 την διαταγή για εγκατάλειψη ■ 

.7 την εκδίπλωση των σωστικών σκαφών, των συστημάτων 
εγκατάλειψης ναυτικού τύπου και των λέμβων διάσωσης* 

.8 την συγκράτηση τα>ν σωστικών σκαφών· 


4 Γίνεται μνεία των Οδηγιών που πρόκειται να συνταχθούν από τον Οργανισμό. 


ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4167 


.9 την επιτήρηση των επιβατών· 

10 την ελεγχόμενη εγκατάλειψη των επιβατών υπό επιτήρηση· 

. 11 τον έλεγχο εκ μέρους του πληρώματος ότι όλοι οι επιβάτες έχουν 
εγκαταλείψει το σκάφος· 

. 12 την εγκατάλειψη από το πλήρωμα· 

.13 την απελευθέρωση των σωστικών σκαφών από το σκάφος· και 

.14 την συγκέντρωση των σωστικών σκαφών από την λέμβο διάσωσης, 
όπου αυτή διατίθεται. 

4.8.3 Η επίτευξη του απαιτούμενου χρόνου εγκατάλειψης (όπως εξακριβώνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.1) πρέπει να επαληθεύεται με επίδειξη στην πράξη 
που θα διεξάγεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες παρουσία της Αρχής, και πρέπει 
να τεκμηριώνεται πλ,ήρως και να επαλ.ηθεύεται για επιβατηγό σκάφη από την Αρχή. 

4.8.4 Οι επιδείξεις εγκατάλειψης πρέπει να διεξάγονται με την δέουσα θεώρηση 
των προβλημάτων μαζικής μετακίνησης ή της επιτάχυνσης λόγω πανικού που είναι 
πιθανόν να εμφανιστούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν παρίσταται ανάγκη 
για ταχεία εγκατάλειψη. Οι επιδείςεις εγκατάλειψης πρέπει να γίνονται με στεγνά 
υποδήματα με τα σωστικά σκάφη στην αρχική θέση στοιβασίας τους και πρέπει να 
διεξάγονται ως ακολούθως : 

.1 Ο χρόνος εγκατάλειψης σε σκάφος κατηγορίας Α πρέπει να είναι ο 
χρόνος που μεσολαβεί από την στιγμή που δίδεται η πρώτη αναγγελία 
για εγκατάλειψη, με τους οποιουσδήποτε επιβάτες κατανεμημένους σε 
διάταξη πλ.ου υπό κανονικές συνθήκες, μέχρι και το τελευταίο 
πρόσωπο να έχει επιβιβασθεί σε σωστικό σκάφος, και πρέπει να 
περιλαμβάνει τον χρόνο για να φορέσουν τις σωσίβιες ζώνες οι 
επιβάτες και το πλήρωμα. 

.2 Ο χρόνος εγκατάλειψης σε σκάφη κατηγορίας Β και σε φορτηγά 
σκάφη πρέπει να είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την στιγμή που 
δίδεται η πρώτη αναγγελία για εγκατάλειψη μέχρι και το τελευταίο 
πρόσωπο να έχει επιβιβασθεί σε σαιστικό σκάφος. Οι επιβάτες και το 
πλήρωμα μπορούν ήδη να φορούν σωσίβιες ζώνες και να είναι έτοιμοι 
για εγκατάλειψη, και μπορούν να είναι κατανεμημένοι στους σταθμούς 
συγκέντριοσής τους. 

.3 1 ια όλα τα σκάφη ο χρόνος εγκατάλειψης πρέπει να περιλαμβάνει τον 

χρόνο που είναι αναγκαίος για την καθαίρεση, την πλήρωση με αέρα 
(φούσκωμα) και την ασφάλιση των σωστικών σκαφών παραπλεύρους 
του σκάφους έτοιμων για επιβίβαση. 

4.8.5 Ο χρόνος εγκατάλειψης πρέπει να επαληθεύεται με επίδειξη εγκατάλειψης 
που πρέπει να εκτελ.εσθεί με τη χρήση των σωστικών σκαφών και τιον εξόδων στη 
μία πλευρά, για την οποία πλευρά η αναλυτική μελέτη εγκατάλειψης εμφανίζει τον 
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μέγιστο χρόνο εγκατάλειψης, με τους επιβάτες και το πλήρωμα διατεταγμένους σε 
αυτές. 

4.8.6 Σε σκάφη όπου δεν είναι πρακτικώς δυνατή η δοκιμή της μιας πλευράς, η 
Αρχή μπορεί να εξετάσει μερική δοκιμή εγκατάλειψης χρησιμοποιώντας διαδρομή 
που από την αναλυτική μελέτη εγκατάλειψης εμφανίζεται ως η πλέον κρίσιμη. 

4.8.7 Η επίδειξη πρέπει να διεξάγεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες κατά τον- 
ακόλουθο τρόπο και σε συμφωνία με το σχέδιο εγκατάλειψης. 

.1 Η επίδειξη πρέπει να ξεκινά με το σκάφος στον λιμένα, σε ήρεμες 
λογικά συνθήκες, με όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό σε 
λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες ταξιδιού. 

.2 Όλες οι έξοδοι και οι θύρες στο εσωτερικό του σκάφους πρέπει να 
ευρίσκονται στην ίδια κατάσταση όπως και υπό κανονικές συνθήκες 
ταξιδιού. 

.3 Οι ζώνες ασφαλείας, εάν απαιτούνται, πρέπει να είναι προσδεδεμένες. 

.4 Οι διαδρομές εγκατάλειψης για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα 
πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε κανένα πρόσωπο να μην 
χρειαστεί να εισέλθει στο νερό κατά την διάρκεια της εγκατάλειψης. 

4.8.8 Προκειμένου για επιβατηγό, σκάφη, πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την 
επίδειξη αντιπροσωπευτική σύνθεση προσώπων με κανονικά χαρακτηριστικά 
κατάστασης υγείας, ύψους και βάρους, και πρέπει η σύνθεση αυτή να απαρτίζεται 
από πρόσωπα διαφορετικού φύλου και ηλικίας κατά την έκταση που αυτό είναι 
πρακτικώς δυνατό και λογικό. 

4.8.9 Τα πρόσωπα πλην του πληρώματος που θα επιλέγονται για την επίδειξη, δεν 
πρέπει να έχουν υποστεί ιδιαίτερη εκπαιδευτική προετοιμασία για επίδειξη τέτοιας 
μορφής. 

4.8.10 Προκειμένου για όλες τις νέες σχεδιάσεις ταχυπλόων σκαφών καθώς και για 
άλλα σκάφη όπου οι διατάξεις εγκατάλειψης διαφέρουν ουσιιοδώς από εκείνες που 
δοκιμάστηκαν ως άνω, πρέπει να διεξάγεται επίδειξη εγκατάλειψης έκτακτης 
ανάγκης. 

4.8.11 Η συγκεκριμένη διαδικασία εγκατάλειψης που ακολουθήθηκε κατά την 
διάρκεια της αρχικής επίδειξης του σκάφους επί της οποίας βασίζεται η επαλήθευση, 
πρέπει να περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους μαζί με τις λοιπές 
διαδικασίες εγκατάλειψης που περιέχονται στην παράγραφο 4.8.2. Κ.ατά την διάρκεια 
της επίδειξης πρέπει να γίνονται λήψεις εικόνας (νΐάοο) τόσο εντός όσο και εκτός του 
σκάφους, που πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου εκπαίδευσης 
που απαιτείται από την παράγραφο 18.2. 

4.9 Διαμερίσματα αποσκευών, αποθηκών, καταστημάτων και φορτίου 
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4.9.1 Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να προλαμβάνεται μετακίνηση των 
περιεχομένων αντικειμένων στα διαμερίσματα αποσκευών, αποθηκών και φορτίου 
δίδοντας την οφειλόμενη προσοχή στα κατειλημμένα διαμερίσματα και στις 
επιταχύνσεις που μπορεί να εμφανισθούν. Εάν δεν είναι πρακτικώς δυνατή η 
προστασία δια της κατάλληλης στοιβασίας, πρέπει να διατίθενται επαρκή μέσα 
συγκράτησης για τις αποσκευές, τα είδη αποθήκης και το φορτίο. Τα ράφια και τα 
όμοια τους πάνα) από τις θέσεις των επιβατών για την αποθήκευση των 
μεταφερομένων αποσκευών μέσα σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να εφοδιάζονται 
με επαρκή μέσα που να προφυλάσσουν από την πτώση τα)ν αποσκευών σε όλες τις 
συνθήκες που θα μπορούσαν να συμβούν. 

4.9.2 Χειριστήρια, ηλεκτρικός εξοπλισμός, εξαρτήματα με υψηλή θερμοκρασία 
σωληνώσεις ή άλλα αντικείμενα των οποίων η βλάβη ή η δυσλειτουργία θα μπορούσε 
να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του σκάφους ή που θα μπορούσε να απαιτήσει 
μετάβαση του πληρώματος κατά την διάρκεια ταξιδιού, δεν πρέπει να ευρίσκονται 
μέσα σε διαμερίσματα αποσκευών, αποθηκών ή φορτίου, εκτός αν αυτά 
προστατεύονται επαρκώς κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να υποστούν βλάβη 
ή, όπου είναι εφικτό, να μην υφίστανται χειρισμό εξ απροσεξίας ενώ εκτελείται 
φόρτωση, εκφόρτωση ή μετακίνηση των περιεχομένων στο διαμέρισμα. 

4·9·3 Εάν παρίσταται ανάγκη, πρέπει σε τέτοια διαμερίσματα να γίνεται ανθεκτική 
σήμανση των περιοριστικών ορίων φόρτωσης. 

4.9.4 Με γνώμονα τον σκοπό του σκάφους, τα μέσα κλεισίματος των εξωτερικών 
ανοιγμάτων των διαμερισμάτων αποσκευών και φορτίου καθώς επίσης και των 
χώρων ειδικής κατηγορίας πρέπει να είναι κατάλληλα καιροστεγή. 

4.10 Επίπεδα θορύβου 

4.10.1 Το επίπεδο θορύβου στους κοινόχρηστους χώρους και στους χοίρους 
ενδιαίτησης του πληρώματος πρέπει να διατηρείται τόσο χαμηλό ώστε να μπορεί να 
ακουγεται το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας, δεν πρέπει δε γενικά να υπερβαίνει 
την τιμή των 75 δΗ(Α). 

4.10.2 Ιο μέγιστο επίπεδο θορύβου στο διαμέρισμα διακυβέρνησης 6εν πρέπει 
γενικά να υπερβαίνει την τιμή των 65 <16(Α). ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία 
μεταξύ του διαμερίσματος και των εξωτερικών ραδιοεπικοινωνιών. 

4.11 Προστασία του πληρώματος και των επιβατών 

4.11.1 Πρέπει να εγκαθίστανται επαρκή προστατευτικά κιγκλιδώματα ή δρύφακτα σε 
όλα τα εκτεθειμένα τμήματα των καταστρωμάτων στα οποία έχουν πρόσβαση το 
πλήρωμα ή οι επιβάτες. Μπορούν να γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές διατάξεις όπως 
ασφαλιστικοί ιμάντες ζεύξης ή συρματόσχοινα με βιδωτούς εντατήρες, εφόσον 
παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. 1 ο ύψος των δρυφάκτων ή προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ηι επάνω από το κατάστρωμα, 
λαμβανομένου υπόψη ότι όπου το ύψος αυτό θα μπορούσε να εμποδίζει την κανονική 
λειτουργία του σκάφους, μπορεί να γίνει αποδεκτό κάποιο μικρότερο ύψος. 
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4.11.2 Το άνοιγμα κάτω από την χαμηλότερη σειρά των προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 230 ηυη. Οι λοιπές σειρες δεν πρεπει να 
απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 380 ιηηι. Σε περίπτωση σκάφους με 
στρογγυλευμένες τις πλευρικές άκρες του καταστρώματος, τα στηρίγματα των 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων πρέπει να τοποθετούνται στο επίπεδο μέρος του 
καταστρώματος. 

4 113 Πρέπει να διατίθενται ικανοποιητικά μέσα (υπό μορφή προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων, σχοινιών, διαβάσεων ή διελεύσεων υπό το κατάστρωμα κλπ.) για την 
προστασία του πληρώματος τόσο κατά την μετάβασή του στα μηχανήματα του 
καταστρώματος, στο χώρο μηχανών και σε όλα τα λοιπά τμήματα κατα την 
απαραίτητη υπηρεσία του σκάφους, όσο και κατά την επιστροφή του. 

4.11.4 Φορτίο καταστρώματος μεταφερόμενο επί οποιοσδήποτε σκάφους πρέπει να 
στοιβάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οποιοδήποτε άνοιγμα που ευρίσκεται ανάμεσα 
στο φορτίο και παρέχει πρόσβαση προς και από τα μηχανήματα καταστρώματος, τον 
χώρο μηχανών και όλους τους άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται κατα την 
απαραίτητη υπηρεσία του σκάφους, να μπορεί να κλείνεται δεόντως και να 
ασφαλίζεται για εισροή νερού. Εάν δεν υπάρχει πρόσφορη διέλευση επι του 
καταστρώματος του σκάφους ή κάτω απ’ αυτό, πρέπει να διατίθεται αποτελεσματική 
προστασία για το πλήρωμα υπό μορφή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ή σχοινιών 
επάνω από το φορτίο καταστρώματος. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


5.1 Γενικά 


-.1.1 Τα σκάφη πρεπει να εφοδιάζονται με μέσα για. τον έλεγχο της διεύθυνσης 
επαρκούς αντοχής και κατάλληλου σχεδιασμού ώστε να είναι εφικτό να ελέγχεται 
αποτελεσματικά η πορεία του σκάφους και η κατεύθυνση του πλου στο μένιστο 
δυνατό βαθμό κατα τις επικρατούσες συνθήκες και την ταχύτητα του σκάφους χωρίς 
υπερβολική φυσική προσπάθεια σε όλες τις ταχύτητες και υπό όλες τις συνθήκες για" 

τις οποίες πιστοποιείται το σκάφος. 11 λειτουργία πρέπει να επαληθεύεται σύμφωνα 
με το Παραρτημα 9. 

512 . ° Γ '^ εγχος της κατεύθυνσης μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω πηδαλίων αέρα ή 
νερού, λεπίδων πτερυγίων, στρεφόμενων ελίκων ή προωθητήρων, θυρίδων ελέγχου 
έκτροπης η πλευρικών ελίκων, διάταξης διαφορικής πρόωσης, εξαρτημάτων 
μεταβλητής γεωμετρίας του σκάφους ή του συστήματος ανύψωσής του ή με 
συνδυασμό αυτών των διατάξεων. 


-Μ· 3 Για τον σκοπό του Κεφαλαίου αυτού, το σύστημα ελέγχου διεύθυνσης 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάταξη ή διατάξεις πηδαλιούχησης, οποιεσδήποτε 

μηχανικές συναρμόσεις και όλες τις μηχανοκίνητες ή χειροκίνητες διατάξεις, μέσα 
εΑεγχου και συστήματα προώθησης. " ^ 


5 ·1 Τ'™! πΡ ° σθχη στην πιθα ™τητα αλληλεπίδρασης μεταξύ συστημάτων 

ελέγχου δαιυθυνσης και συστημάτων σταθεροποίησης. Όπου συμβαίνει τέτοια 
αλληλεπίδραση η οπού εγκαθίστανται εξαρτήματα διπλού προορισμού, πρέπει επίσης 
να πληρουνται και οι διατάξεις της παραγράφου 12.5 και των Κεφαλαίων 16 και 17 
ανα/.ογα με την περίπτωση. 


5.2 Αξιοπιστία 

5.2.1 Η πιθανότητα ολικής βλάβης όλων των συστημάτων ελέγχου διεύθυνσης 
πρεπει να είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη όταν το σκάφος λειτουργεί κάτω από 
κανονικές συνθήκες, εξαιρούμενων δηλαδή των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
όπως προσάραξη, σύγκρουση ή μεγάλης έκτασης πυρκαϊά. 

5.2.2 Διαταξη που περιλαμβάνει μηχανοκίνητη λειτουργία ή κινητήριο σύστημα 
που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα εξαρτήματα για υπό κανονικές συνθήκες έλεγχο 
διεύθυνσης πρέπει να διαθέτει και δευτερεύον μέσον για την ενεργοποίηση της 
διάταξης, εκτός εάν διατίθεται εναλλακτικό σύστημα. 

5.2.3 Ί ο δευτερεύον μέσο ενεργοποίησης της διάταξης ελέγχου διεύθυνσης μπορεί 
να είναι χειροκίνητο εφόσον η Αρχή ικανοποιείται ότι τούτο είναι επαρκές, έχοντας 
υποψη το μέγεθος και το σχεδίασμά του σκάφους και οποιουσδήποτε περιορισμούς 
τι Ίζ ταχύτητας ή άλλες παραμέτρους που μπορεί να είναι αναγκαίες. 
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5 2 4 Τα συστήματα ελέγχου διεύθυνσης πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατα 
τρόπο ώστε βλάβη μεμονωμένη σε μέσο ή σε σύστημα διεύθυνσης, αναλογα με την 
περίπτωση, να μην καταστήσει οποιοδήποτε άλλο έκτος λειτουργίας, η να μην 
προκαλέσει αδυναμία θέσης του σκάφους σε ασφαλή κατασταση. · ΡΧΠ Μ»°Ρε> 
παραχωρεί μικρή χρονική περίοδο ώστε να επιτρέπεται η 
διάταξης ελέγχου, όταν η σχεδίαση του σκάφους είναι κατα τροπο ώστε μια ^ 
καθυστέρηση να μην Θέτει, κατά την κρίση της, το σκάφος σε κίνδυνο. 

5.2.5 Το σύστημα ελέγχου διεύθυνσης πρέπει να περιλαμβάνεται σε αναλυτική 
μελέτη κατάστασης βλάβης και αποτελέσματος. 

5.2.6 Εάν παραστεί ανάγκη για μετάβαση του σκάφους σε ασφαλή κατασταση, τα 

μηχανοκίνητα εξαρτήματα κίνησης για τις διατάξεις ε Τ/Ρ υ ιευ ’ 

περιλαμβανόμενων εκείνων που απαιτούνται για την πρόωση πρόσω η αναποδ , 
πρέπει να καταστούν ικανά για λειτουργία αυτόματα και να ανταποκρινιη ται ορ ^ 
εντός χρόνου 5 κ μετά από βλάβη τροφοδοσίας η άλλη βλάβη. Μπορούν 
απαιτηθούν βοηθητικά ηλεκτρικά συστήματα για τον χρονο εκκίνησης 
πετρελαιοκίνητης βοηθητικής γεννήτριας σύμφωνα με την παραγραφή 12. η 
πετρελαιοκίνητης γεννήτριας έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την παραγραφο 1-3.6. 

5.2.7 Οι διατάξεις ελέγχου διεύθυνσης που εμπλέκονται με μεταβλητή γεωμετρία 
του σκάφους ή με εξαρτήματα του συστήματος ανύψωσής του πρεπει, κατα την 
έκταση που αυτό είναι πρακτικώς δυνατόν, να είναι κατασκευασμένες κατα τροπο 
ώστε οποιαδήποτε βλάβη του μηχανισμού συνάρμοσης ή του συστήματος κίνησης να 
μην θέτει σε σημαντικό βαθμό το σκάφος σε κίνδυνο. 


53 Επιδείξεις 

5 3 1 Τα όρια ασφαλούς χρήσης των οποιωνδήποτε διατάξεων ελέγχου διεύθυνσης 
πρέπει να βασίζονται σε επιδείξεις και σε διαδικασία επαλήθευσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα 9. 

5 3 ^ Η επίδειξη σύμφωνα με το Παράρτημα 9 πρέπει να καθορίζει τις 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες επί της ασφαλούς λειτουργίας του σκάφους σε 
περίπτωση ανεξέλεγκτης ολικής εκτροπής κάθε μιας από τις διαταςεις ελεγχου. 
Οποιοσδήποτε περιορισμός στην λειτουργία του σκάφους στο βαθμό που είναι 
αναγκαίος για να διασφαλισθεί ότι οι εφεδρικές διατάξεις ή εγγυήσεις στα συστήματα 
παρέχουν ισοδύναμη ασφάλεια πρέπει να περιλαμβάνεται στο εγχειριοιο λειτουργίας 

σκάφους. 

5.4 Θέση ελέγχου 

5.4.) Όλα τα συστήματα ελέγχου διεύθυνσης πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να 
χειρίζονται από τον σταθμό χειρισμών του σκάφους. 

5.4.2 Εάν τα συστήματα ελέγχου διεύθυνσης μπορούν επίσης να χειρισθούν απο 
άλλες θέσεις, τότε πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του 
σταθμού χειρισμών και των θέσεων αυτών. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Λργτρρρ) 
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?' 4 ·3 Πρεπει να διατίθενται επαρκείς ενδείξεις στον σταθμό χειρισμών και στις ως 
ανω θεσεις ώστε να παρέχεται στο πρόσωπο που χειρίζεται το σκάφος επιβεβαίωση 
της ορθής απόκρισης της διάταξης ελέγχου διεύθυνσης στην απαίτηση αυτή και 
επίσης να παρέχεται ένδειξη οποιοσδήποτε μη ομαλής απόκρισης ή δυσλειτουργίας. 

ι ενδείξεις της απόκρισης πηδαλίου ή του ενδείκτη της γιονίας πηδαλίου πρέπει να 
είναι ανεξάρτητες από το σύστημα ελέγχου διεύθυνσης. Η λογική αυτής της 
ανατροφοδότησης και των ενδείξεων πρέπει να είναι συνακόλουθη με τις άλλες 
αναγγελίες και ενδείξεις, έτσι ώστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να μην είναι 
δυνατόν να επέλθει σύγχυση μεταξύ των χειριστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ 


6.1 Γενικά 

6.1.1 Στο Κεφάλαιο αυτό έχει γίνει παραδοχή πρωτεύουσας σημασίας οτι τα 
ταχύπλοα σκάφη θα χρειάζονται μία μόνον άγκυρα για σκοπούς έκτακτης ανάγκης. 

6.1.2 Οι διατάξεις για αγκυροβολιά, ρυμούλκηση, και προσόρμιση και η συνολική 
κατασκευή του σκάφους, ο σχεδιασμός των διατάξεων αγκυροβολιάς, ρυμούλκησης 
και προσόρμισης και της συνολικής κατασκευής του σκάφους πρέπει να είναι κατα 
τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι για το προσωπικό που 
εκτελεί τις διαδικασίες αγκυροβολιάς, ρυμούλκησης ή προσόρμισης. 

6.1.3 Όλος ο εξοπλισμός αγκυροβολιάς, οι δέστρες ρυμούλκησης και μεθόρμισης, 
οι τονοδηγοί, οι τύλοι και οι μάπες πρέπει να έχουν κατασκευαστεί και προσαρμοστεί 
στη γάστρα κατά τρόπο ώστε, κατά την χρήση τους με την εφαρμογή φορτίσεων 
μέχρι τις τιμές των φορτίσειον σχεδιασμού, να μην βλάπτεται η υδατοστεγής 
ακεραιότητα του σκάφους. Οι φορτίσεις σχεδιασμού και οι οποιοιδήποτε περιορισμοί 
που ελήφθησαν υπόψη πρέπει να καταχωρούνται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 

σκάφους. 

6.2 Αγκυροβολιά 

6.2.1 Τα ταχύπλοα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με μία τουλάχιστον άγκυρα μαζί 
με την σχετιζόμενη αλυσίδα ή το αλυσέλικτρο βαρούλκο και τα μέσα περισυλλογής. 
Κάθε σκάφος πρέπει να εφοδιάζεται με επαρκή και ασφαλή μέσα για την 
απελευθέρωση της άγκυρας και της αλυσίδας της και του αλυσέλικτρου. 

6.2.2 Πρέπει κατά τον σχεδίασμά οποιοσδήποτε περίκλειστου χώρου που περιέχει 
τον εξοπλισμό περισυλλογής της άγκυρας να ακολουθείται κατάλληλη μηχανική 
πρακτική, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα μέσα 
πρόσβασης σε τέτοιους χώρους, στις διαβάσεις, στον φωτισμό και στην προστασία 
από την αλυσίδα και τον μηχανισμό περισυλλογής. 

6.2.3 Πρέπει να διατίθενται επαρκείς διατάξεις για αμφίδρομη φωνητική 
επικοινωνία μεταξύ του διαμερίσματος διακυβέρνησης και των προσώπων που 
απασχολούνται με την ρίψη, την ανύψωση ή την απελευθέρωση της άγκυρας. 

6.2.4 Οι διατάξεις αγκυροβολιάς πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
οποιεσδήποτε επιφάνειες επί των οποίων μπορεί η αλυσίδα να προστρίβεται (για 
παράδειγμα στορείς άγκυρας και εμπόδια της γάστρας) να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να προφυλάσσουν την αλυσίδα από βλάβη ή εμπλοκή. Πρέπει να διατίθενται 
επαρκείς διατάξεις που να ασφαλίζουν την άγκυρα κάτω από όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας. 



6 · 2 .5 Το σκάφος πρέπει να προστατεύεται κατά τρόπο ώστε κάτω από κανονικές 

% ^ΖΖ Μ ^ χ '° τοπο ™ α ' 11 π,8ανό " 1,α βλήΡη? ** «““»»* «·* 

6.3 Ρυμούλκηση 

6 3.ί Πρέπει να διατίθενται επαρκείς διατάξεις δια των οποίων να είναι εφικτή η 

ΌπΤυ^^ Γ σΚαψ0υς ^ ^ Πς δυσ ^ νέ στερες προβλεπόμενες συνθήκες 
Οπου η πρόσθεση πρόκειται να γίνει από περισσότερα του ενός σημεία, πρέπει να 
προβλεπεται κατάλληλη διάταξη ζεύξης. 

π™χ° 1 01 “ τάξεΐς Ρ υ Ρ ού λκησης πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
οποιαόηποτε επιφάνεια επί της οποίας μπορεί να προστρίβεται το σχοινί της 

να ποο1^ ς Υΐα παΡα0εΐγμα 01 τονοδ ητ°ί) να έχει επαρκή καμπυλότητα έτσι ώστε 
προφυλασσεται το σχοινί απο βλάβη όταν ευρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης. 

6.3-υ Η μεγίστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κατά την οποία μπορεί να ρυμουλκείται το 
σκάφος πρεπει να περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. 

6.4 Προσόρμιση 

6ΑΪ Πρεπει, όπου παρίσταται ανάγκη, να διατίθενται κατάδηλοι τονοόηγοί 
δεστρες και σχοινιά πρυμνοδέτη σης. ’ 

6.4.2 Πρεπει να διατίθεται επαρκής αποθηκευτικός χώρος για τα σχοινιά 

σνεΐκών £τσΐ ωσΤε ^ £ίναΐ άμ£σα δΐαθέσΐμα και ασ <Ρ«λή έναντι των υψηλών 

χ τικων ταχύ τιμών του άνεμου και των επιταχύνσεων που μπορεί να υποστούν. 




ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 


ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 


7.1 Γενικές απαιτήσεις 

7 11 Οι ακόλουθες βασικές αρχές υπογραμμίζουν τις διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου και έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο αναλογα με την περίπτωση με 
“ά την κατηγορία του σκάφους «η τον *.8ανό κίνδυνο κυρκα,ας που 

περικλείεται: 

1 συντήρηση των κυρίων λειτουργιών και συστημάτων ασφαλείας του 
σκάφους, περιλαμβανόμενης της πρόωσης και του ελέγχου, τη, 
πυρανίχνευσης, των συναγερμών και της κατασβεστικής ικανότητας 
των ανεπηρέαστων χώρων, ύστερα από πυρκαϊά σε οποίο ήποτε 

διαμέρισμα στο πλοίο· 

2 διαίρεση των κοινοχρήστων χώρων για σκάφη κατηγορίας Β, κατά 
τρόπο ώστε να μπορούν οι επιβαίνοντες οποιουδηποτε διαμερίσματος 
να διαφύγουν προς εναλλακτική ασφαλή περιοχή ή διαμέρισμα σε 
περίπτωση πυρκαϊάς· 


.3 υποδιαίρεση του σκάφους με πυρίμαχα κατασκευαστικά όρια· 

.4 περιορισμένη χρήση εύκαυστων υλικών και υλικών που δημιουργούν 
καπνό και τοξικά αέρια σε περίπτωση πυρκαϊάς· 


.5 ανίχνευση, ανάσχεση και κατάσβεση οποιασδήποτε πυρκαϊάς στον 
χώρο εκδήλωσής της· 

.6 προστασία των μέσων διαφυγής και της πρόσβασης για καταπολέμηση 
της πυρκαϊάς· 


άμεση διαθεσιμότητα των πυροσβεστικών διατάξεων 


7.1.2 Οι απαιτήσεις σ’ αυτό το Κεφάλαιο βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες : 

1 όπου ανιχνεύεται πυρκαϊά, το πλήρωμα αμέσως θέτει σε ενεργεια τις 
διαδικασίες καταπολέμησης της πυρκαϊάς, ενημερώνει τον λιμένα 
βάσης για το ατύχημα και προετοιμάζει την διαφυγή των επιβατών 
προς εναλλακτική ασφαλή περιοχή ή διαμέρισμα, ή, εφοσον είναι 
αναγκαίο, την εκκένωση των επιβατών. 

.2 Δεν συνιστάται η χρήση καυσίμου με σημείο ανάφλεξης κάτω των 
43°0. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε αεριοστροβιλους 
καύσιμο με χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης, αλλά όχι χαμηλότερο των 
35°(Τ μόνον εφόσον υπόκειται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των 
παραγράφων 7.5.1 έως 7.5.6. 
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.3 Η επισκευή και η συντήρηση του σκάφους διεξάγονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που δίδονται στα Κεφάλαια 18 και 19 του παρόντος 
Κώδικα. 

.4 Δεν επιτρέπονται περίκλειστοι χώροι που έχουν μειωμένο φωτισμό, 
όπως κινηματογράφοι, δισκοθήκες και παρόμοιοι χώροι. 

.5 Η πρόσβαση των επιβατών προς τους χώρους ειδικής κατηγορίας και 
προς τους ανοικτούς χώρους γο-γο απαγορεύεται κατά την διάρκεια 
του πλου, εκτός εάν γίνεται συνοδεία μέλους του πληρώματος, 
υπεύθυνου για την πυρασφάλεια. Πρέπει σε εξουσιοδοτημένα μόνον 
μέλη του πληρώματος να επιτρέπεται κατά τον πλου η είσοδος σε 
χώρους φορτίου. 

7.2 Ορισμοί 

7.2.1 «Πυρίμαχα χωρίσματα» είναι τα χωρίσματα εκείνα που σχηματίζονται από 
διαφράγματα και καταστρώματα που συμμορφώνονται με τα ακόλουθα : 

.1 Πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα ή περιοριστικά της 
φωτιάς υλικά τα οποία λόγω μόνωσης ή φυσικών ιδιοτήτων αντοχής 
στην πυρκαίά ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 7 2 12 έως 
7.2.1.6. 

.2 Πρέπει να είναι κατάλληλα ενισχυμένα. 

.3 Πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε να είναι σε θέση να 
εμποδίζουν την διέλευση του καπνού και της φλόγας μέχρι το τέλος 
του κατάλληλου χρόνου πυροπροστασίας. 

.4 Πρέπει, όπου απαιτείται, να διατηρούν τις ικανότητές τους να φέρουν 
φορτία μέχρι το τέλος του κατάλληλου χρόνου πυροπροστασίας. 

.5 Πρέπει να διαθέτουν θερμικές ιδιότητες τέτοιες, ώστε η μέση 
θερμοκρασία της μη εκτεθειμένης πλευράς να μην υψωθεί 
περισσότερο των 140°Π επάνω από την αρχική θερμοκρασία, ούτε η 
θερμοκρασία σε οποιοδήποτε σημείο περιλαμβανομένων όλων των 
ενώσεων να μην υψωθεί περισσότερο των 180°Ο επάνω από την 
αρχική θερμοκρασία, κατά την διάρκεια του κατάλληλου χρόνου 
πυροπροστασίας. 

.6 Πρέπει να απαιτείται δοκιμή πρωτοτύπου διαφράγματος ή 
καταστρώματος σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών ώστε 
να διασφαλισθεί ότι πληροί τις ως άνω απαιτήσεις. 

7.2.2 «Υλικά περιοριστικά της φωτιάς» είναι τα υλικά εκείνα που έχουν ιδιότητες 
που συμμορφώνονται με την Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 
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7.2.3 «Άκαυστο υλικό» είναι το υλικό που ούτε καίγεται, ούτε αναδύει εύφλεκτους 
ατμούς σε επαρκή για αυτανάφλεξη ποσότητα όταν θερμανθεί μέχρι περίπου τους 
750 ο €, όπο>ς αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

7.2.4 «Τυποποιημένη Δοκιμή Πυρός» είναι η δοκιμή κατά την οποία δείγματα των 
σχετικών διαφραγμάτων, καταστρωμάτων ή άλλων κατασκευών εκτίθενται σε δοκιμή 
κλιβάνου με καθορισμένη μέθοδο δοκιμής σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων 
Δοκιμών. 

7.2.5 Όπου συναντώνται οι λέξεις «χάλυβας ή άλλο ισοδύναμο υλικό», «ισοδύναμο 
υλικό» σημαίνει οποιοδήποτε άκαυστο υλικό το οποίο από μόνο του ή ένεκα 
μόνωσης που διαθέτει έχει ιδιότητες κατασκευής και ακεραιότητας ισοδύναμες προς 
τον χάλυβα στο τέλος της εφαρμοζόμενης έκθεσης κατά την τυποποιημένη δοκιμή 
πυρκαϊάς (π.χ. κράμα αλουμινίου με κατάλληλη μόνωση). 

7.2.6 «Χαμηλή εξάπλωση φλόγας» σημαίνει ότι η επιφάνεια που περιγράφεται έτσι 
θα περιορίσει επαρκώς την εξάπλωση της φλόγας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

7.2.7 «Καπνοστεγές» ή «ικανό να εμποδίζει την διέλευση καπνού» σημαίνει ότι 
χώρισμα κατασκευασμένο από άκαυστα ή από περιοριστικά της φωτιάς υλικά είναι 
σε θέση να εμποδίζει την διέλευση του καπνού. 

7.3 Κατάταξη της χρήσης χώρου 

7.3.1 Για τον σκοπό της κατάταξης της χρήσης χώρου σύμφοινα με τους κινδύνους 
ανάφλεξης, πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη ομαδοποίηση : 

.1 Οι «Περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς», που αναφέρονται στους 
πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 με το σύμβολο Α, περιλαμβάνουν τους εξής 
χώρους : 

χώρους μηχανών 

χώρους το-το 

χώρους που περιέχουν επικίνδυνα φορτία 
χώρους ειδικής κατηγορίας 
αποθήκες που περιέχουν εύφλεκτα υγρά 
μαγειρεία 

καταστήματα πωλήσεως που έχουν επιφάνεια καταστρώματος 
50 σι 2 ή μεγαλύτερη και περιέχουν εύφλεκτα υγρά προς 
πώληση 

οχετούς σε απ' ευθείας επικοινωνία με τους ως άνω χώρους. 



.2 


Οι «Περιοχές μεσαίον κινδύνου ιτυρκοϊάς» που αναφέρονται στους 
^ρο Κ 5 Κ " 4 ' 2 μδ 10 σύμβ0λ ° Β · “ΡΑ“μβ“νουν τους ε|^ς 


χοίρους βοηθητικών μηχανημάτων, όπως ορίζονται στην 
παραγραφο 1.4.4 

αποθήκες τελωνείου που περιέχουν συσκευασμένα ποτά με 
περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 24% κατ’ 
ογκον 


.3 


ενδιαίτηση πληρώματος που περιέχει κλίνες ύπνου 
χώρους υπηρεσίας 


καταστήματα πωλήσεων που έχουν επιφάνεια καταστρώματος 
μικρότερη των 50 ΠΓ που περιέχουν περιορισμένη ποσότητα 
εύφλεκτων υγρών προς πώληση και όπου δεν διατίθεται 
αποκλειστικά προς τούτο χωριστή αποθήκη. 

καταστήματα πωλήσεως που έχουν επιφάνεια καταστρώματος 
Μ) τη η μεγαλύτερη που δεν περιέχουν εύφλεκτα υγρά 


οχετούς σε απ' ευθείας επικοινωνία με τους ως άνω χώρους. 

Οι «Περιοχές μικρού κινδύνου πυρκαϊάς», που αναφέρονται στους 
χώρους ? 41 Κ<Π 7-4-2 με το Ο. περιλαμβάνουν τους εξής 


χώρους βοηθητικών μηχανημάτων, όπως ορίζονται στην 
παραγραφο 1.4.5 

χώρους φορτίου 

διαμερίσματα δεξαμενών καυσίμου 
κοινόχρηστους χώρους 

δεξαμενές, κενούς χώρους και περιοχές μικρού ή μηδενικού 
κίνδυνου πυρκαϊάς 

περίπτερα αναψυκτικών 

καταστήματα πωλήσεως πλην εκείνων που ορίζονται στις 
παραγράφους 7.3.1.1 και 7.3.1.2 

διαδρόμους σε χώρους επιβατών και περίκλειστα 
κλιμακοστάσια 



.4 

.5 


χώρους ενδιαίτησης πληρώματος πλην εκείνων που 
αναφέρθηκαν στην παράγραφο 7.3.1.2 


οχετούς σε απ’ ευθείας επικοινωνία με τους ως άνω χώρους. 

Οι «Σταθμοί ελέγχου», που αναφέρονται στους πίνακες 7 4-1 και 7.4-2 
με το σύμβολο Ό. είναι όπως ορίζονται στην παραγραφο 1.4.15 


Οι «Σταθμοί εγκατάλειψης και εξωτερικές οδοί διαφυγής», που 
αναφέρονται στους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 με το σύμβολο Ε, 
περιλαμβάνουν τους εξής χώρους : 


εξωτερικές κλίμακες σε ανοικτά καταστρώματα που 
χρησιμοποιούνται ως οδοί διαφυγής 


σταθμούς συγκέντρωσης, εσωτερικούς και εξωτερικούς 


γώρους ανοικτών καταστρωμάτων και κλειστά καταστρώματα 
περιπάτου που αποτελούν σταθμούς επιβίβασης και 
καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων και σχεδίων 

την πλευρά του σκάφους μέχρι την ίσαλο στην πλέον άφορτη 
κατάσταση ταξιδιού και τις πλευρές των υπερκατασκευών και 
υπερστεγασμάτων που ευρίσκονται κάτω και παραπλευρως 
των περιοχών επιβίβασης σε σωσίβιες σχεδίες και ολισθητηρες 
εγκατάλειψης. 

6 Οι «Ανοικτοί Χώροι», που αναφέρονται στους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 
με το σύμβολο Ρ, περιλαμβάνουν τους εξής χώρους : 

περιοχές ανοικτών χώρων εκτός από τους σταθμούς 
εγκατάλειψης και τις εξωτερικές οδούς διαφυγής καθώς και 
τους σταθμούς ελέγχου. 


3 2 Κατά την έγκριση λεπτομερειών κατασκευαστικής πυροπροστασίας, η Αρχή 
ρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο μετάδοσης της θερμότητας στις τομές και στις 
,πολήξεις των απαιτουμένων θερμικών φραγμάτων. 
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Πίνακας 7.4-1 

Χρόνοι κατασκευαστικής πυροπροστασίας για διαχωριστικά διαφράγματα και 
καταστρώματα επιβατηγών σκαφών 
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Πίνακας 7.4-2 

Χρόνοι κατασκευαστικής πυροπροστασίας για διαχωριστικά διαφράγματα και 
καταστρώματα φορτηγών σκαφών 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Τα ψηφία σε κάθε πλευρά της διαγώνιου αντιπροσωπεύουν τον απαιτούμενο χρόνο 
κατασκευαστικής πυροπροστασίας για το σύστημα προστασίας επί της σχετικής 
πλευράς του χωρίσματος. Όταν χρησιμοποιείται χαλύβδινη κατασκευή και 
απαιτούνται για χώρισμα δύο διαφορετικοί χρόνοι κατασκευαστικής πυροπροστασίας 
στον πίνακα, μόνο ο μεγαλύτερος χρειάζεται να εφαρμοσθεί. 

Δεν χρειάζεται να μονώνεται η άνω πλευρά των χώρων ειδικής κατηγορίας, 
των χώρων γο-γο και των ανοικτών χώρων γο-γο. 

Όπου παρακείμενοι χώροι ευρίσκονται στην ίδια αλφαβητική κατηγορία και 
εμφανίζεται η σημείωση 2, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί διάφραγμα ή 
κατάστρωμα μεταξύ αυτών των χώρων, εφόσον θεωρηθεί μη αναγκαίο από 
την Αρχή. 

ΐ Γ /■ 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατασκευαστικής πυροπροστασίας· ωστόσο, 
απαιτείται καπνοστεγές χώρισμα από άκαυστο υλικό ή από υλικό 
περιοριστικό της φιοτιάς. 

Σταθμοί ελέγχου που επίσης είναι χώροι βοηθητικών μηχανημάτων πρέπει να 
εφοδιάζονται με κατασκευαστική πυροπροστασία 30 πιίη. 
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Όπου στους πίνακες εμφανίζεται μόνο μία παύλα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για υλικό ή για ακεραιότητα των οριακών χωρισμάτων. 

Ο χρόνος πυροπροστασίας είναι 0 ιηπι και ο χρόνος πρόληψης διέλευσης 
καπνού και φλόγας είναι 30 γπϊπ όπως καθορίζεται από τα πρώτα 30 ιηΐπ της 
πρότυπης δοκιμής πυρκαϊάς. 

Τα πυρίμαχα χωρίσματα δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 7.2.1.5. 

Όταν χρησιμοποιείται χαλύβδινη κατασκευή, τα παρακείμενα σε κενούς 
χώρους πυρίμαχα χωρίσματα δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 7.2.1.5. 

Ο χρόνος πυροπροστασίας μπορεί να μεκοθεί σε 0 ηιίη για εκείνα τα τμήματα 
των ανοικτών χώρων γο-γο που δεν είναι ουσιώδη τμήματα της κύριας 
φέρουσας κατασκευής του σκάφους, όπου δεν έχουν πρόσβαση οι επιβάτες 
και όπου το πλήριομα δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση προς αυτά κατά την 
διάρκεια οποιοσδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

Μ Σε σκάφη κατηγορίας Α, η τιμή αυτή μπορεί να μειωθεί σε 0 ιτιίη όπου το 
σκάφος διαθέτει μόνον ένα κοινόχρηστο χώρο (εξαιρούμενων τοιν χώρων 
υγιεινής) που προστατεύεται από σύστημα ραντισμού και ευρίσκεται 
παραπλεύρως του διαμερίσματος διακυβέρνησης. 

7,4 Κατασκευαστική πυροπροστασία 

7.4.1 Κύρια κατασκευή 

7.4.1.1 Οι κατωτέρω απαιτήσεις εφαρμόζονται σε όλα τα σκάφη, ανεξαρτήτως υλικού 
κατασκευής. Οι χρόνοι κατασκευαστικής πυροπροστασίας για διαχωριστικά 
διαφράγματα και καταστρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους πίνακες 7.4-1 και 
7.4-2 και οι χρόνοι κατασκευαστικής πυροπροστασίας βασίζονται όλοι στην παροχή 
προστασίας χρόνου 60 ηιϊη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.8.1. Εάν για σκάφη 
κατηγορίας Α και για φορτηγά σκάφη καθορίζεται από την παράγραφο 4.8.1 
οποιοσδήποτε μικρότερος χρόνος κατασκευαστικής πυροπροστασίας, τότε οι χρόνοι 
που δίδονται κατωτέρω στις παραγράφους 7.4.2.2 και 7.4.2.3 μπορούν να 
τροποποιηθούν κατ’ αναλογία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο χρόνος 
κατασκευαστικής πυροπροστασίας να είναι μικρότερος από 30 ουη. 

7.4.1.2 Κατά την χρήση των πινάκων 7.4-1 και 7.4-2 πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο 
τίτλος κάθε κατηγορίας επιδιώκεται να είναι μάλλον τυπικός παρά περιοριστικός. Για 
τον καθορισμό των καταλλήλων προτύπων ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς που 
πρόκειται να εφαρμοσθούν σε οριακά χωρίσματα μεταξύ παρακειμένων χώρων, όπου 
υπάρχει αμφιβολία ως προς την κατάταξή τους για τους σκοπούς του παρόντος 
μέρους, πρέπει να αντιμετωπισθούν ως χώροι εντός της σχετικής κατηγορίας που 
έχουν την πλέον αυστηρή απαίτηση οριακού χωρίσματος. 

7.4.1.3 Η γάστρα, η υπερκατασκευή, τα κατασκευαστικά διαφράγματα, τα 
καταστρώματα, τα υπερστεγάσματα και οι κίονες πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
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από εγκεκριμένα άκαυστα υλικά που διαθέτουν επαρκείς κατασκευαστικές ιδιότητες. 
Χρήση άλλων υλικών περιοριστικών της φωτιάς μπορεί να επιτραπεί υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και ότι τα υλικά 
συμμορφώνονται με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

7.4.2 Πυρίμαχα χωρίσματα 

7.4.2.1 Οι χώροι μεγάλου ή μεσαίου κινδύνου πυρκάΐάς πρέπει να περικλείονται με 
πυρίμαχα χωρίσματα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 
7.2.1, εκτός από την περίπτωση όπου η απουσία τέτοιου χωρίσματος δεν θα επηρέαζε 
την ασφάλεια του σκάφους. Οι απαιτήσεις αυτές δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται σε 
εκείνα τα τμήματα της κατασκευής που είναι σε επαφή με το νερό κατά την άφορτη 
κατάσταση, όμως πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην επίδραση της 
θερμοκρασίας της γάστρας που είναι σε επαφή με το νερό και στην μεταφορά 
θερμότητας από οποιαδήποτε μη μονωμένη κατασκευή που είναι σε επαφή με το νερό 
σε μονωμένη κατασκευή επάνω από το νερό. 

7.4.2.2 Τα πυρίμαχα διαφράγματα και καταστρώματα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί 
έτσι ώστε να αντέχουν στην έκθεση κατά την τυποποιημένη δοκιμή πυρκάΐάς για 
χρονική περίοδο 30 ηιίη προκειμένου για περιοχές μεσαίου κινδύνου πυρκάΐάς και 60 
ηιίη για περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκάΐάς, με την εξαίρεση των προβλεπομένων 
στην παράγραφο 7.4.1.1. 

7.4.2.3 Κατασκευές που υφίστανται την κύρια καταπόνηση από φορτίσεις μέσα σε 
χώρους μεγάλου και μεσαίου κινδύνου πυρκάΐάς και κατασκευές που στηρίζουν 
σταθμούς ελέγχου πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να κατανέμουν τις φορτίσεις 
κατά τρόπο που να μην επιτρέπει κατάρρευση της κατασκευής της γάστρας και της 
υπερκατασκευής όταν εκτεθούν σε πυρκάΐά για χρονική περίοδο που αντιστοιχεί με 
τον χρόνο πυροπροστασίας. Η υφιστάμενη καταπονήσεις από φορτίσεις κατασκευή 
πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 7.4.2.4 και 7.4.2.5. 

7.4.2.4 Εάν οι κατασκευές που ορίζονται στην παράγραφο 7.4.2.3 είναι 

κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου, πρέπει η εγκατάστασή τους να είναι κατά 
τρόπο ώστε η θερμοκρασία του πυρήνα να μην υψώνεται περισσότερο από 200°€ 
επάνω από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους χρόνους που 
δίδονται στις παραγράφους 7.4.1.1 και 7.4.2.2. 

7.4.2.5 Εάν οι κατασκευές που ορίζονται στην παράγραφο 7.4.2.3 είναι 

κατασκευασμένες από εύκαυστο υλικό, πρέπει η μόνωσή τους να είναι τέτοια ώστε οι 
θερμοκρασίες τους να μην υψώνονται σε επίπεδο όπου θα συμβεί αλλοκοση της 
συνοχής τους κατά την διάρκεια της έκθεσης στην τυποποιημένη δοκιμή πυρκάΐάς 
σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών μέχρι το όριο όπου θα υποστεί βλάβη 
η ικανότητα να υφίστανται φορτίσεις, σύμφωνα με τους χρόνους των παραγράφων 
7.4.1.1 και 7.4.2.3. 

7.4.2.6 Η κατασκευή όλων των θυρών και των πλαισίων τους σε πυρίμαχα 
χωρίσματα, μαζί με τα μέσα ασφάλισής τους όταν είναι κλειστές, πρέπει να παρέχουν 
αντοχή στην πυρκαϊά όπως και στη διέλευση καπνού και φλόγας ισοδύναμη προς 
εκείνη των διαφραγμάτων στα οποία ευρίσκονται. Οι υδατοστεγείς θύρες από χάλυβα 
δεν χρειάζεται να μονώνονται. Επίσης, όπου πυρίμαχο χώρισμα διαπερνάται από 
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σωλήνες, αγωγούς, ηλεκτρικά καλώδια κλπ., πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν καταστρέφεται η πυρίμαχη ακεραιότητα του χωρίσματος, και 
πρέπει να διεξάγεται η απαραίτητη δοκιμή σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων 
Δοκιμών. 

7.4.3 Περιορισμένη χρήση εύκαυστων υλικών 

7.4.3.1 Όλα τα χωρίσματα, οι οροφές ή οι επενδύσεις εφόσον δεν αποτελούν 
πυρίμαχα χωρίσματα, πρέπει να είναι από άκαυστα ή περιοριστικά της φωτιάς υλικά. 
Οι αεροφράκτες πρέπει να είναι από άκαυστο ή περιοριστικό της φωτιάς υλικό. 

7.4.3.2 Όπου εγκαθίσταται μόνωση σε χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να έλθει 
σε επαφή με οποιαδήποτε εύφλεκτα υγρά ή τους ατμούς τους, πρέπει να είναι 
αδιαπέραστη από αυτά τα εύφλεκτα υγρά ή τους ατμούς. 

7.4.3.3 Η επίπλωση στους κοινόχρηστους χώρους και στην ενδιαίτηση πληρώματος 
πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια : 

.1 όλοι οι σκελετοί της επίπλωσης να είναι κατασκευασμένοι εξ 
ολοκλήρου από εγκεκριμένα άκαυστα ή περιοριστικά της φωτιάς 
υλικά, με την εξαίρεση ότι μπορεί να χρησιμοποιείται επί της 
εκτεθειμένης επιφάνειας αυτών των αντικειμένων εύκαυστη 
επίστρωση με θερμογόνο τιμή που δεν υπερβαίνει τα 45 ΜΤ/ιη · 

.2 όλη η υπόλοιπη επίπλωση όπως καθίσματα, καναπέδες και τραπέζια, 
να είναι κατασκευασμένη με σκελετό από άκαυστα ή περιοριστικά της 
φωτιάς υλικά· 

.3 όλα τα παραπετάσματα, οι κουρτίνες και τα άλλα αναρτώ μένα 
υφασμάτινα υλικά να έχουν ιδιότητες αντίστασης στη διάδοση της 
φλόγας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων 
Δοκιμών 

.4 όλα τα ταπετσαρισμένα έπιπλα να έχουν ιδιότητες αντίστασης στην 
ανάφλεξη και διάδοση της φλόγας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών· 

.5 όλα τα υλικά κλινοστρωμνής να έχουν ιδιότητες αντίστασης στην 
ανάφλεξη και διάδοση της φλόγας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών· 

.6 όλα τα υλικά φινιρίσματος του καταστρώματος να πληρούν τον 
Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

7 4.3.4 Οι ακόλουθες επιφάνειες πρέπει, ως ελάχιστο κριτήριο, να είναι 
κατασκευασμένες από υλικά που έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας: 

.1 εκτεθειμένες επιφάνειες σε διαδρόμους και περιφράγματα 
κλιμακοστασίων καθώς επίσης και των διαφραγμάτων 
(περιλαμβανόμενων των παραθύρων), των τοιχωμάτων και των 
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επενδύσεων οροφής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, χώρους 
ενδιαίτησης πληρώματος, χώρους υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου και 
εσωτερικούς σταθμούς συγκέντρωσης και εγκατάλειψης· 

.2 επιφάνειες σε ερμητικά κλειστούς ή δυσπρόσιτους χώρους σε 
διαδρόμους και περιφράγματα κλιμακοστασίων, κοινόχρηστους 
χώρους, χώρους ενδιαίτησης πληρώματος, χώρους υπηρεσίας^ 
σταθμούς ελέγχου και εσωτερικούς σταθμούς συγκέντρωσης και 
εγκατάλειψης. 

7.4.3.5 Οποιαδήποτε θερμική και ακουστική μόνωση πρέπει να είναι από άκαυστο ή 
περιοριστικό της φωτιάς υλικό. Οι φράκτες ατμών και οι κόλλες που 
χρησιμοποιούνται μαζί με την μόνωση, καθώς επίσης και η μόνωση σωληνώσεων για 
συστήματα που λειτουργούν σε ψυχρή κατάσταση δεν χρειάζεται να είναι άκαυστα ή 
περιοριστικά της φωτιάς υλικά, όμως πρέπει να περιορίζονται στην ελάχιστη 
πρακτικώς δυνατή ποσότητα και οι εκτεθειμένες επιφάνειές τους πρέπει να έχουν 
χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας. ' 

7.4.3.6 Οι εκτεθειμένες επιφάνειες σε διαδρόμους και περιφράγματα κλιμακοστασίων 
καθώς επίσης και των διαφραγμάτων (περιλαμβανόμενων των παραθύρων), των 
τοιχωμάτων και των επενδύσεων οροφής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 
χώρους ενδιαίτησης πληρώματος, χώρους υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου και 
εσωτερικούς σταθμούς συγκέντρωσης και εγκατάλειψης πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από υλικά τα οποία όταν εκτεθούν στην φωτιά δεν είναι σε θέση να 
παράγουν υπερβολικές ποσότητες καπνού ή τοξικών προϊόντων, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

ι 

7.4.3.7 Κενά διαμερίσματα όπου χαμηλής πυκνότητας εύκαυστα υλικά 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν άντωση, πρέπει να προστατεύονται από 
παρακείμενους χοίρους που περικλείουν κίνδυνο πυρκαϊάς με πυρίμαχα χωρίσματα, 
σύμφωνα με τους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2. Επίσης, οι χοίροι και τα μέσα κλεισίματός 
τους πρέπει να είναι αεροστεγή, αλλά πρέπει και να εξαερίζονται στην ατμόσφαιρα. 

7.4.3.8 Σε διαμερίσματα όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, πρέπει να διατίθενται 
κατάλληλα άκαυστα σταχτοδοχεία. Σε διαμερίσματα όπου δεν επιτρέπεται το 
κάπνισμα, πρέπει να εκτίθενται κατάλληλες επιγραφές. 

7.4.3.9 Οι σωληνώσεις εξαγωγής αερίων πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη 
ώστε ο κίνδυνος πυρκαϊάς να περιορίζεται στο ελάχιστο. Προς τον σκοπό αυτό, το 
σύστημα εξαγωγής πρέπει να μονώνεται και όλα τα διαμερίσματα και οι κατασκευές 
που γειτονεύουν με το σύστημα εξαγωγής, ή εκείνα που μπορεί να επηρεαστούν από 
αυξημένες θερμοκρασίες που προκαλούνται από εξαγιογή αερίων κατά την 
λειτουργία υπό συνθήκες κανονικές ή έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά ή θωρακισμένα και μονωμένα με άκαυστα 
υλικά για προστασία από υψηλές θερμοκρασίες. 

7.4._>.10 Η σχεδίαση και η διάταξη των αγωγών εξαγωγής ή σωληνώσεων πρέπει να 
είναι κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ασφαλή εξαγωγή των καυσαερίων. 

7.4.4 Διάταξη 
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7.4.4.1 Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που συνδέουν μόνο δύο καταστρώματα 
μπορούν να κλείνονται μόνον στο ένα κατάστρωμα μέσω χωρισμάτων και 
αυτοκλειόμενων θυρών που έχουν χρόνο κατασκευαστικής πυροπροστασίας όπως 
απαιτείται από τους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 προκε’ιμένου περί χοτρισμάτων που 
διαχωρίζουν εκείνους τους χώρους που κάθε κλιμακοστάσιο εξυπηρετεί. Μπορούν να 
τοποθετούνται ανοικτές κλίμακες μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, υπό την προϋπόθεση 
ότι ευρίσκονται ολόκληρες μέσα σ αυτόν τον κοινόχρηστο χώρο. 

7.4.4.2 Τα φρεάτια των ανελκυστήρων πρέπει να εξοπλίζονται κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να προλαμβάνεται η διέλευση του καπνού και της φλόγας από το ένα 
κατάστρωμα στο άλλο και πρέπει να εφοδιάζονται με μέσα κλεισίματος σε τρόπο 
ώστε να επιτρέπουν τον έλεγχο του ελκυσμού και του καπνού. 

7.4.43 Σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους ενδιαίτησης πληρώματος, χώρους 
υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, οι κλειστοί χώροι 
πίσω από οροφές και οι επενδύσεις πρέπει να υποδιαιρούνται κατάλληλα με 
ερμητικούς αεροφράκτες σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 14 ηι. Σε σκάφη 
κατηγορίας Α που διαθέτουν έναν μόνον κοινόχρηστο χώρο, δεν χρειάζεται να 
διατίθενται αεροφράκτες μέσα στον χώρο αυτό. 

7,5 Δεξαμενές και συστήματα καυσίμου και άλλων εύφλεκτων υγρών 

7.5.1 Οι δεξαμενές που περιέχουν καύσιμα και άλλα εύφλεκτα υγρά πρέπει να 
διαχωρίζονται από διαμερίσματα επιβατών, πληρώματος και αποσκευών με 
περιφράγματα που να μην επιτρέπουν την διέλευση ατμών ή με διαχωριστικά κενά 
φρεάτια που να αερίζονται και να αποστραγγίζονται κατάλληλα. 

7.5.2 Οι δεξαμενές καυσίμου δεν πρέπει να ευρίσκονται μέσα σε οποιονδήποτε 
χώρο μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς ή να σχηματίζονται από. οποιοδήποτε 
κατασκευαστικό όριό τους. Ωστόσο, εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης όχι 
λιγότερο από 60°Ο επιτρέπεται να ευρίσκονται εντός τέτοιων χώρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο 
ισοδύναμο υλικό. 

7.5.3 Κάθε σωλήνωση καυσίμου η οποία αν υποστεί βλάβη θα μπορούσε να 
επιτρέψει την διαφυγή πετρελαίου από δεξαμενή αποθήκευσης, κατακάθισης ή 
ημερήσιας κατανάλωσης, πρέπει να εξοπλίζεται με δικλείδα ή επιστόμιο επί της ίδιας 
’Τζ δεξαμενής που σε περίπτωση πυρκαϊάς στο χώρο όπου ευρίσκονται αυτές οι 
δεςαμενές να μπορεί να κλείνεται από θέση έξω από τον εν λόγω χώρο. 

7.5.4 Οι σωληνώσεις, τα επιστόμια και οι συνδέσεις τους που μεταφέρουν εύφλεκτα 
υγρά πρέπει να είναι από χάλυβα ή τέτοιο εναλλακτικό υλικό που συμμορφώνεται με 
πρότυπο* από άποψη αντοχής και ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς, λαμβανομένων 
υπόψη των χώρων που εγκαθίστανται και της πίεσης λειτουργίας. 


Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την χρησιμοποίηση πλαστικών σωλήνων σε πλοία, που υιοθετήθηκε 
από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.753( 18). 
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7.5.5 Οι σωληνώσεις, τα επιστόμια και οι συνδέσεις τους που μεταφέρουν εύφλεκτα 
υγρά πρέπει να διατάσσονται όσο είναι πρακτικώς δυνατόν μακριά από θερμές 
επιφάνειες ή εισαγωγές αέρα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικές συσκευές και 
άλλες πηγές με πιθανότητα ανάφλεξης και πρέπει να τοποθετούνται η να 
θωρακίζονται κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα 
διαρρέοντος υγρού να έλθει σε επαφή με τέτοιες πηγές ανάφλεξης. 

7.5.6 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καύσιμο με σημείο ανάφλεξης κάτω των 35 
Ο. Σε κάθε σκάφος στο οποίο χρησιμοποιείται καύσιμο με σημείο ανάφλεξης κάτω 
των 43°(3, πρέπει οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρήση να είναι κατά 
τρόπο ώστε, με γνώμονα τον κίνδυνο πυρκαϊάς και έκρηξης που μπορεί να 
συνεπάγεται η χρήση τέτοιου καυσίμου, να προστατεύεται η ασφάλεια του σκάφους 
και των προσώπων που επιβαίνουν σ’ αυτό. Οι διατάξεις πρέπει να συμμορφώνονται, 
επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 7.5.1 έως 7.5.5, και με τα ακόλσυθα : 

] οι δεξαμενές για την αποθήκευση τέτοιου καυσίμου πρέπει να 
ευρίσκονται έξω από οποίονδήποτε χώρο μηχανή μάτων και σε 
απόσταση όχι μικρότερη από 760 ηιιυ από το εξωτερικό περίβλημα 
και τα ελάσματα του πυθμένα, καθώς και από τα καταστρώματα και τα 
διαφράγματα· 

.2 πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την πρόληψη υπερπίεσης σε 
οποιαδήποτε δεξαμενή καυσίμου ή σε οποιοδήποτε τμήμα του 
συστήματος καυσίμου, περιλαμβανόμενων των σωλήνων πλήριοσης. 
Οποιαδήποτε ανακουφιστικά επιστόμια και σωλήνες αερισμού ή 
υπερχείλισης πρέπει να εκβάλλουν σε θέση, που κατά την κρίση της 
Αρχής, είναι ασφαλής· 

.3 οι χώροι εντός των οποίων ευρίσκονται δεξαμενές καυσίμου πρέπει 
έχουν τεχνητό εξαερισμό, με την χρήση ανεμιστήρων εξαγωγής που να 
παρέχουν όχι λιγότερες από έςι εναλλαγές αέρα ανά ώρα. Οι 
ανεμιστήρες πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να αποφεύγεται η 
πιθανότητα ανάφλεξης των εύφλεκτων μιγμάτων αερίων - αέρα. 
Πρέπει επάνω στα ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αερισμού να 
τοποθετούνται κατάλληλα συρμάτινα προφυλακτικά πλέγματα. Οι 
αγωγοί αυτών των εξαγωγών πρέπει να εκβάλλουν σε θέση, που κατά 
την κρίση της Αρχής, είναι ασφαλής. Πρέπει να τίθενται επιγραφές 
«Μη καπνίζετε» στην είσοδο τέτοιων χώρων· 

.4 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γειωμένα ηλεκτρικά συστήματα 
διανομής, με την εξαίρεση γειωμένων ενδογενών κυκλωμάτων 

ασφαλείας· 

.5 πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος πιστοποιημένος ηλεκτρικός 
εξοπλισμός ασφαλούς τύπου* σε όλους τους χώρους όπου θα 
μπορούσε να συμβεί διαρροή καυσίμου, περιλαμβανόμενου του 
συστήματος αερισμού. Σε τέτοιους χώρους πρέπει να εγκαθίστανται 


* Γίνεται μνεία των Συστάσεων που δημοσιεύτηκαν από την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή και 
συγκεκριμένα την έκδοση 60092 — Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων. 
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μόνο ηλεκτρικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις βασικού, για 
λειτουργικούς σκοπούς, χαρακτήρα. 

σε κάθε χώρο δια του οποίου διέρχονται σωληνώσεις καυσίμου, πρέπει 
να εγκαθίσταται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης ατμών, με αναγγελίες 
που θα δίδονται στον συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου· 

κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει, όπου είναι απαραίτητο, να διαθέτει 
συλλέκτες ή αυλάκια που θα συλλέγουν το καύσιμο που μπορεί να 
διαρρεύσει από την δεξαμενή αυτή· 

πρέπει να διατίθενται ασφαλή και επαρκή μέσα εξακρίβωσης της 
ποσότητας του καυσίμου που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή. Οι 
μετρητικοί σωλήνες δεν πρέπει να τερματίζουν σε οποιονδήποτε χώρο 
όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί κίνδυνος ανάφλεξης από 
υπερχείλιση του μετρητικού σωλήνα. Ειδικότερα, δεν πρέπει να 
τερματίζουν μέσα σε χώρους επιβατών ή πληρώματος. Η χρήση 
κυλινδρικών γυάλινων σωλήνων μέτρησης απαγορεύεται, με εξαίρεση 
τα φορτηγά σκάφη όπου η χρήση μετρητών στάθμης πετρελαίου με 
επίπεδο γυαλί και με αυτόκλειστα επιστόμια μεταξύ των μετρητών και 
των δεξαμενών καυσίμου μπορεί να επιτραπεί από την Αρχή. 
Μπορούν να επιτρέπονται άλλα μέσα εξακρίβωσης της ποσότητας 
καυσίμου που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή, εφόσον αυτά τα 
μέσα δεν απαιτούν διάτρηση κάτω από την οροφή της δεξαμενής, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη τους ή η υπερχείλιση της δεξαμενής 
δεν θα επιτρέψουν την εκροή καυσίμου· 

κατά την διάρκεια λειτουργιών πετρέλευσης, δεν πρέπει να υπάρχει 
κανείς επιβάτης επί του σκάφους ή πλησίον του σταθμού πετρέλευσης, 
και πρέπει να τίθενται κατάλληλες επιγραφές «Μη καπνίζετε» και 
«Απαγορεύονται οι γυμνοί λαμπτήρες». Οι συνδέσεις καυσίμου 
σκάφους — ξηράς πρέπει να είναι κλειστού τύπου και κατάλληλα 
γειωμένες κατά την διάρκεια των λειτουργιών πετρέλευσης- 

ο εφοδιασμός με συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης των 
χώρων όπου ευρίσκονται μη αναπόσπαστες με το σκάφος δεξαμενές 
καυσίμου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 
7.7.1 έως 7.7.3· και 

ο ανεφοδιασμός του σκάφους με καύσιμα πρέπει να γίνεται στις 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού που αναλύονται στο 
λειτουργικό εγχειρίδιο διαδρομής, στις οποίες πρέπει να διατίθενται οι 
ακόλουθες διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς : 

.1 κατάλληλο σύστημα παραγωγής αφρού αποτελούμενο από 
εκτοξευτήρες και δίκτυο αφροπαραγωγών σωλήνων, ικανό να 
διανέμει διάλ.υμα αφρού με παροχή όχι λιγότερη από 500 //γπ 
σε διάστημα όχι λιγότερο των 10 ιηΐη. 
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.2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως συνολικής χωρητικότητας όχι 
λιγότερης των 50 1:μ· και 

.3 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα συνολικής 
χωρητικότητας όχι λιγότερης των 16 

7.6 Αερισμός 

7.6.1 Οι κύριες εισαγωγές και εξαγωγές όλων των συστημάτων αερισμού πρέπει να 
μπορούν να κλείνονται από θέση έξω από τους αεριζόμενους χώρους. Επιπλέον, 
τέτοια ανοίγματα προς χώρους μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς πρέπει να μπορούν να 
κλείνονται από συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. 

7.6.2 Όλοι οι ανεμιστήρες αερισμού πρέπει να μπορούν να σταματούν από θέση 
έξω από τους χώρους που εξυπηρετούν, καθώς και από θέση έξω από τους χώρους 
που είναι εγκατεστημένοι. Οι ανεμιστήρες αερισμού που εξυπηρετούν χώρους 
μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς πρέπει να μπορούν να ελέγχονται από συνεχώς 
επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. Τα διατιθέμενα μέσα για την διακοπή του τεχνητού 
αερισμού στον χώρο μηχανών πρέπει να διαχωρίζονται από τα διατιθέμενα μέσα για 
την διακοπή του αερισμού άλλων χώρων. 

7.6.3 Χώροι μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς και χώροι που χρησιμοποιούνται ως 
σταθμοί συγκέντρωσης πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητα συστήματα και αγωγούς 
αερισμού. Οι αγωγοί αερισμού για χώρους μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς δεν πρέπει να 
διέρχονται μέσα από άλλους χώρους, εκτός αν περιέχονται μέσα σε περίφραγμα ή σε 
προέκταση χώρου μηχανών ή σε στέγαστρο που είναι μονωμένο σύμφωνα με τους 
πίνακες 7.4-1 και 7.4-2- οι αγωγοί αερισμού άλλων χώρων δεν πρέπει να διέρχονται 
μέσα από χώρους μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς. Οι εξαγωγές αερισμού από χώρους 
μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς δεν πρέπει να τερματίζουν σε απόσταση λιγότερη του 1 
πι από οποιονδήποτε σταθμό ελέγχου, σταθμό εγκατάλειψης ή εξωτερική οδό 
διαφυγής. Επιπλέον, οι αγωγοί εξαγωγής από μαγειρεία πρέπει να εξοπλίζονται με : 

.1 λιποσυλλέκτη που να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό, εκτός αν 
εγκαθίσταται εναλλακτικό εγκεκριμένο σύστημα αφαίρεσης λιπών- 

.2 πυροφράκτη ευρισκόμενο στο χαμηλότερο άκρο του αγωγού που να 
λειτουργεί αυτόματα και με τηλεχειρισμό, και επιπλέον με 
τηλεχειριζόμενο πυροφράκτη ευρισκόμενο στο υψηλότερο άκρο του 
αγωγού- 

.3 μόνιμο μέσο κατάσβεσης πυρκαϊάς στο εσωτερικό του αγωγού- 

.4 διατάξεις τηλεχειρισμού για την διακοπή λειτουργίας όλων τα>ν 
ανεμιστήρων εξαγωγής και εισαγωγής, για τον χειρισμό των 
πυροφρακτών που αναφέρθηκαν στην παράγραφο .2 και για τον 
χειρισμό του συστήματος κατάσβεσης, οι οποίες πρέπει να 
τοποθετούνται σε θέση πλησίον της εισόδου στο μαγειρείο. Οπου 
εγκαθίσταται σύστημα με δίκτυο πολλαπλών διακλαδώσεων, πρέπει 
να διατίθενται μέσα για να κλείνονται όλοι οι κλάδοι που εξαερίζονται 
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μέσα από τον ίδιο κύριο αγωγό πριν την έκλυση του πυροσβεστικού 
μέσου μέσα στο σύστημα· και 

.5 κατάλληλα τοποθετημένα στόμια για επιθεώρηση και καθαρισμό. 

7.6.4 Όπου αγωγός αερισμού διέρχεται μέσα από πυρίμαχο χώρισμα, πρέπει να 
εγκαθίσταται παραπλεύρως του χωρίσματος ασφαλής έναντι βλάβης πυροφράκτης 
αυτομάτου κλεισίματος. Ο αγιογός μεταξύ του χωρίσματος και του πυροφράκτη 
πρέπει να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό και να φέρει μόνωση του ιδίου 
προτύπου όπως απαιτείται για το πυρίμαχο χώρισμα. Ο πυροφράκτης μπορεί να 
παραλείπεται όπου αγωγοί διέρχονται μέσα από χώρους που περικλείονται από 
πυρίμαχα χωρίσματα χωρίς να εξυπηρετούν τους χώρους αυτούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αγωγός έχει τον ίδιο χρόνο κατασκευαστικής πυροπροστασίας με 
το χώρισμα που διαπερνά. Οπου αγοιγός αερισμού διέρχεται μέσα από καπνοστεγές 
χώρισμα, πρέπει να τοποθετείται καπνοφράκτης στο σημείο διέλευσης, εκτός εάν ο 
αγιογός που διέρχεται μέσα από τον χώρο δεν τον εξυπηρετεί. 

7.6.5 Οπού συστήματα αερισμού διαπερνούν καταστρώματα, πρέπει οι διατάξεις να 
είναι κατά τρόπο ώστε να μην καταστρέφεται εξ αυτού η αποτελεσματικότητα του 
καταστρώματος όσον αφορά στην αντοχή έναντι πυρκάΐάς, και πρέπει να 
λαμβάνσνται προφυλάςεις για την μείωση της πιθανότητας διέλευσης καπνού και 
θερμών αερίων από χώρο ενός καταστρώματος σε άλλον μέσα από το σύστημα 
αερισμού. 

7.6.6 Ολοι οι πυροφράκτες που τοποθετούνται σε πυρίμαχα ή καπνοστεγή 
χωρίσματα πρέπει να μπορούν επίσης να χειρίζονται από την κάθε πλευρά του 
χωρίσματος στο οποίο τοποθετούνται, εκτός από τους πυροφράκτες εκείνους που 
τοποθετούνται σε αγωγούς που εξυπηρετούν χώρους που δεν είναι κανονικά 
κατειλημμένοι όπως αποθήκες και χώροι υγιεινής, οι οποίοι μπορούν να χειρίζονται 
χειροκίνητα μόνο από την εξωτερικοί πλευρά των εξυπηρετούμενων χώρων. Όλοι οι 
πυροφράκτες πρέπει επίσης να μπορούν να κλείνονται με τηλεχειρισμό από τον 
συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. 

7.6.7 Οι αγωγοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από άκαυστο ή περιοριστικό της 
φωτιάς υλικό. Ωστόσο, οι μικρού μήκους αγωγοί μπορούν να είναι από εύκαυστα 
υλικά υπό τους εξής όρους : 

.1 η διατομή τους να μην υπερβαίνει τα 0,02 σι 2 · 

.2 το μήκος τους να μην υπερβαίνει τα 2 ην 

.3 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο άκρο τερματισμού του 
δικτύου αερισμού· 

.4 δεν πρέπει να ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 600 ηυη από 
άνοιγμα σε πυρίμαχο ή περιοριστικό της φωτιάς χώρισμα· και 

.5 οι επιφάνειες τους να έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης της 
φλόγας. 
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7.7 Συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαϊάς 

7.7.1 Συστήματα ανίχνευσης πυρκαϊάς 

Χώροι μεγάλου και μεσαίου κινδύνου πυρκαϊάς και άλλοι περίκλειστοι μη 
κανονικά κατειλημμένοι χώροι μέσα σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους 
ενδιαίτησης πληρώματος, όπως χώροι υγιεινής, περιφράγματα κλιμακοστασίων, 
διάδρομοι και οδοί διαφυγής πρέπει να εφοδιάζονται με εγκεκριμένο αυτόματο 
σύστημα ανίχνευσης καπνού και χειροκίνητα σημεία κλήσης που να πληρούν τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 7.7.1.1 και 7.7.1.3 ώστε να δεικνύουν στον σταθμό 
ελέγχου την θέση έκρηξης πυρκαϊάς σε όλες τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. Στα μαγειρεία μπορούν να εγκαθίστανται ανιχνευτές που 
λειτουργούν με θερμότητα αντί του καπνού. Τα διαμερίσματα μηχανών κύριας 
πρόιοσης πρέπει επιπρόσθετα να διαθέτουν ανιχνευτές που ευαισθητοποιούνται 
διαφορετικά εκτός από καπνό και να επιτηρούνται με τηλεοπτική παρακολούθηση 
από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. Τα χειροκίνητα σημεία κλήσης πρέπει να 
εγκαθίστανται σε όλη την έκταση των κοινοχρήστων χώρων, των χώρων ενδιαίτησης 
πληρώματος, των διαδρόμων και των περιφραγμάτων των κλιμακοστασίων, των 
χώρων υπηρεσίας και όποτε είναι αναγκαίο των σταθμών ελέγχου. Από ένα 
χειροκίνητο σημείο κλήσης πρέπει να τοποθετείται σε κάθε έξοδο από τους ως άνω 
χώρους και από χώρους μεγάλου κινδύνου ττυρκαϊάς. 

7.7.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

. 1 Οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς με χειροκίνητα σημεία κλήσης πρέπει να είναι ικανό για 
άμεση λειτουργία ανά πάσα στιγμή. 

.2 Οι παροχές ενέργειας και τα ηλεκτρικά κυκλώματα που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία του συστήματος πρέπει να 
επιτηρούνται για απώλεια ενέργειας ή για καταστάσεις βλάβης, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

.3 Πρέπει να υπάρχουν όχι λιγότερες από δύο πηγές παροχής ενέργειας 
για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την λειτουργία 
του μονίμου συστήματος ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, μία 
από τις οποίες πρέπει να είναι πηγή ενέργειας ανάγκης. Η τροφοδοσία 
πρέπει να παρέχεται από ξεχωριστούς τροφοδοτικούς αγωγούς που 
διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Αυτοί οι τροφοδοτικοί 
αγωγοί πρέπει να οδηγούνται σε αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη που 
ευρίσκεται εντός ή παραπλεύρως του πίνακα ελέγχου του συστήματος 
πυρανίχνευσης. 

.4 Οι ανιχνευτές και τα χειροκίνητα σημεία κλήσης πρέπει να 
ομαδοποιούνται κατά τμήματα. Η ενεργοποίηση οποιουδήποτε 
ανιχνευτή ή χειροκίνητου σημείου κλήσης πρέπει να προξενεί οπτικό 
και ακουστικό σήμα πυρκαϊάς στον πίνακα ελέγχου και στις μονάδες 
ένδειξης. Εάν τα σήματα δεν γίνουν αντιληπτά εντός χρόνου δύο 
λεπτών, πρέπει να ηχήσει αυτόματα ακουστικός συναγερμός σε όλη 
την έκταση των χώρων ενδιαίτησης πληρώματος και υπηρεσίας, στους 
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σταθμούς ελέγχου και τους χώρους μηχανών. Όταν όλοι οι σταθμοί 
ελέγχου είναι μη επανδρωμένοι, δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου 
χρονοκαθυστέρηση για τους ακουστικούς συναγερμούς στους χώρους 
πληρώματος. Το σύστημα ηχητικού συναγερμού δεν χρειάζεται να 
είναι αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ανίχνευσης. 

0 πίνακας ελέγχου πρέπει να ευρίσκεται στο διαμέρισμα 
διακυβέρνησης ή στον κύριο σταθμό ελέγχου πυρκαϊάς. 

Οι μονάδες ένδειξης πρέπει κατ’ ελάχιστον να εμφανίζουν το τμήμα 
στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί ανιχνευτής ή χειροκίνητο σημείο 
κλήσης. Τουλάχιστον μία μονάδα πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά 
τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσιτή από υπεύθυνα μέλη του 
πληρώματος ανά πάσα στιγμή, στη θάλασσα ή στο λιμάνι, εκτός εάν 
το σκάφος ευρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Εάν ο πίνακας ελέγχου 
ευρίσκεται σε άλλο πλην του διαμερίσματος διακυβέρνησης χώρο, 
πρέπει να ευρίσκεται μία μονάδα ένδειξης μέσα στο διαμέρισμα αυτό. 


Πρέπει να παρέχονται σαφείς πληροφορίες επί ή παραπλεύρως κάθε 
μονάδας ένδειξης περί των καλυπτόμενων χώρων και των θέσεων των 
τμημάτων. 

Όπου το σύστημα πυρανίχνευσης δεν περιλαμβάνει μέσα εντοπισμού 
εξ αποστάσεως του κάθε μεμονωμένου ανιχνευτή, δεν πρέπει να 
επιτρέπεται υπό κανονικές συνθήκες κανένα τμήμα να καλύπτει 
περισσότερα του ενός καταστρώματος μέσα σε κοινόχρηστους 
χώρους, χώρους ενδιαίτησης πληρώματος, διαδρόμους, χώρους 
υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου, εκτός από την περίπτωση τμήματος 
που καλύπτει περίκλειστο κλιμακοστάσιο. Προς τον σκοπό της 
αποφυγής καθυστέρησης στον εντοπισμό της πηγής της πυρκαϊάς, ο 
αριθμός των κλειστών χώρων που περιλαμβάνεται σε κάθε τμήμα 
πρέπει να περιορίζεται κατά τρόπο που θα καθορισθεί από την Αρχή. 

οποιοδήποτε τμήμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπονται 
περισσότεροι από 50 κλειστοί χώροι. Εάν το σύστημα ανίχνευσης 
είναι εξοπλισμένο με ανιχνευτές που εντοπίζονται εξ αποστάσεως και 
χωριστά, τα τμήματα μπορούν να καλύπτουν πολλά καταστρώματα 
και να εξυπηρετούν οποιονδήποτε αριθμό κλειστών χώρων. 

Σε επιβατηγό σκάφη, εάν δεν διατίθεται σύστημα πυρανίχνευσης 
ικανό για εντοπισμό εξ αποστάσεως του κάθε μεμονωμένου ανιχνευτή, 
δεν πρέπει τμήμα ανιχνευτών να εξυπηρετεί χώρους που ευρίσκονται 
και στις δύο πλευρές του σκάφους ούτε σε περισσότερα του ενός 
καταστρώματα και επίσης δεν πρέπει να ευρίσκεται σε περισσότερες 
της μιας ζώνες σύμφωνα με την παράγραφο 7.11.1, εκτός εάν η Αρχή 
μπορεί να επιτρέπει τέτοιο τμήμα ανιχνευτών να εξυπηρετεί και τις 
δύο πλευρές του σκάφους και περισσότερα του ενός καταστρώματα 
εφόσον ικανοποιείται ότι με τον τρόπο αυτό δεν μειώνεται η 
προστασία του σκάφους έναντι πυρκαϊάς. Σε επιβατηγό σκάφη 
εξοπλισμένα με ανιχνευτές πυρκαϊάς εντοπιζόμενους εξ αποστάσεως 
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και χοορισχά. τμήμα ανιχνευτών μπορεί να εξυπηρετεί χώρους και στις 
δύο πλευρές του σκάφους και σε πολλά καταστρώματα. 

.10 Τμήμα ανιχνευτών πυρκαϊάς που καλύπτει σταθμό ελέγχου, χώρο 
υπηρεσίας, κοινόχρηστο χώρο, χώρο ενδιαίτησης πληρώματος, 
διάδρομο ή περίφραγμα κλιμακοστασίου, δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
χώρο μηχανών μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς. 

.11 Οι ανιχνευτές πρέπει να λειτουργούν από την επίδραση θερμότητας, 
καπνού ή άλλων προϊόντων καύσης, φλόγας, ή από οποιονδήποτε 
συνδυασμό αυτών των παραγόντων. Ανιχνευτές που λειτουργούν από 
την επίδραση άλλων παραγόντων ενδεικτικών αρχομένων πυρκαϊών 
μπορούν να εξετάζονται από την Αρχή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι λιγότερο ευαίσθητοι από εκείνους τους ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές 
φλόγας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον επιπρόσθετα των 
ανιχνευτών καπνού ή θερμότητας. 

.12 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλες οδηγίες και ανταλλακτικά 
εξαρτήματα για δοκιμή και συντήρηση. 

.13 Η λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης πρέπει να δοκιμάζεται 
περιοδικά μέσω εξοπλισμού που παράγει θερμό αέρα στην κατάλληλη 
θερμοκρασία, ή καπνό ή σταγονίδια αεροζόλ που έχουν την 
κατάλληλη πυκνότητα ή μέγεθος σταγονιδίων, ή άλλα φαινόμενα 
σχετιζόμενα με αρχόμενες πυρκαϊές για τις οποίες ο ανιχνευτής είναι 
σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται. Ολοι οι ανιχνευτές πρέπει να είναι 
τέτοιου τύπου ώστε να μπορούν να δοκιμάςονται για ορθή λειτουργία 
και να επανέρχονται σε κατάσταση κανονικής επιτήρησης χωρίς την 
ανανέωση οποιοσδήποτε εξαρτήματος. 

.14 Το σύστημα πυρανίχνευσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, με την εξαίρεση ότι μπορεί να επιτρέπεται 
στον πίνακα ελέγχου το κλείσιμο των θυρών πυρασφαλείας και 
παρόμοιες λειτουργίες. 

.15 Τα συστήματα πυρανίχνευσης με δυνατότητα εντοπισμού κατά ζώνες 
πρέπει να έχει τέτοια διάταξη ώστε : 

. 1 να μην είναι δυνατόν βρόχος να υποστεί βλάβη σε περισσότερα 
του ενός σημεία από πυρκαϊά- 

.2 να διατίθενται μέσα δια των οποίων να εξασφαλίζεται ότι 
οποιοδήποτε σφάλμα (π.χ. διακοπή παροχής ενέργειας, 
βραχυκύκλωμα, γείωση) που θα συμβεί σε βρόχο δεν πρέπει να 
καταστήσει αναποτελεσματικό ολόκληρο τον βρόχο· 

.3 να έχουν γίνει όλες οι ρυθμίσεις για να μπορεί να 
αποκαθίσταται η αρχική διαμόρφωση του συστήματος σε 
περίπτωση βλάβης (ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, πληροφορικής)· 


και 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4195 


.4 η πρώτη ενεργοποίηση αναγγελίας πυρκαϊάς δεν πρέπει να 
εμποδίζει οποιονδήποτε άλλον ανιχνευτή να ενεργοποιήσει 
περαιτέρω αναγγελίες πυρκαϊάς. 

7.7.1.2 Απαιτήσεις εγκατάστασης 

. 1 Επιπλέον της παραγράφου 7.7.1, πρέπει χειροκίνητα σημεία κλήσης να 
είναι άμεσα προσιτά στους διαδρόμους κάθε καταστρώματος, σε 
τρόπο ώστε κανένα τμήμα του διαδρόμου να μην απέχει πλέον των 20 
ιτι από χειροκίνητο σημείο κλήσης. 

.2 Όπου απαιτείται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
για την προστασία χώρων πλην κλιμακοστασίων, διαδρόμων και οδών 
διαφυγής, πρέπει σε κάθε τέτοιο χώρο να εγκαθίσταται τουλάχιστον 
ένας ανιχνευτής που να συμμορφώνεται με την παράγραφο 7.7.1.1.11. 

.3 Οι ανιχνευτές πρέπει να τοποθετούνται με γνώμονα την βέλτιστη 
λειτουργία. Θέσεις πλησίον δοκών και αγωγών αερισμού ή άλλες 
θέσεις όπου η φορά της ροής του αέρα θα μπορούσε να επηρεάσει 
δυσμενώς την λειτουργία τους και θέσεις όπου είναι δυνατόν να 
συμβεί κτύπημα ή φυσική βλάβη, πρέπει να αποφεύγονται. Σε γενικές 
γραμμές, οι ανιχνευτές που ευρίσκονται στην οροφή πρέπει να έχουν 
ελάχιστη απόσταση 0,5 ηι από τα διαφράγματα. 

.4 Οι μέγιστες αποστάσεις κατανομής των ανιχνευτών πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα : 


Τύπος 

ανιχνευτή 

Μεγίστη επιφάνεια 
δαπέδου ανά 
ανιχνευτή 

Μεγίστη 

απόσταση μεταξύ 
των κέντρων τους 



37 ηι 2 

9 ιη 

4,5 ηι 

Καπνού 

74η? 

11 ιη 

5,5 ιη 


Η Αρχή μπορεί να απαιτεί ή να επιτρέπει διαφορετικές αποστάσεις, 
που βασίζονται σε στοιχεία δοκιμών που καταδεικνύουν τα 
χαρακτηριστικά των ανιχνευτών. 

.5 Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που αποτελούν τμήματα του συστήματος 
πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αποφεύγουν χώρους μηχανών 
μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς και άλλους κλειστούς χώρους μεγάλου 
κινδύνου πυρκαϊάς. εκτός από όπου είναι απαραίτητη η διέλευσή τους 
για την ανίχνευση ή την αναγγελία πυρκαϊάς μέσα στους χώρους 
αυτούς ή για την σύνδεση με την κατάλληλη τροφοδοσία ενέργειας. 

7.7.1.3 Απαιτήσεις σχέδιασμού 

. 1 Το σύστημα και ο εξοπλισμός πρέπει να έχουν κατάλληλα σχεδιαστεί 

ώστε να ανθίστανται σε μεταβολές της τάσης τροφοδοσίας και στα 
μεταβατικά φαινόμενα, στις αλλαγές της θερμοκρασίας του 
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περιβάλλοντος, στους κραδασμούς, στην υγρασία, στις κρούσεις, στα 
κτυπήματα και στην διάβρωση που κανονικά συναντώνται στα πλοία. 

.2 Οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να πιστοποιείται ότι λειτουργούν πριν η 
πυκνότητα του καπνού υπερβεί ποσοστό 12,5 % σκίασης ανά μέτρο, 
αλλά όχι πριν να υπερβεί ποσοστό 2 % σκίασης ανά μέτρο. Οι 
ανιχνευτές καπνού που πρόκειται να εγκατασταθούν σε άλλους 
χώρους πρέπει να λειτουργούν μέσα σε όρια ευαισθησίας που να είναι 
σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής λαμβανομένης υπόψη της 
αποφυγής έλλειψης ευαισθησίας ή υπερευαισθησίας του ανιχνευτή. 

.3 Οι ανιχνευτές θερμότητας πρέπει να πιστοποιείται ότι λειτουργούν 
πριν η θερμοκρασία υπερβεί τους 78°0 αλλά όχι πριν υπερβεί τους 
54°0, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται μέχρι αυτά τα όρια με ρυθμό 
χαμηλότερο του 1°0 ανά λεπτό. Σε υψηλότερους ρυθμούς αύξησης 
της θερμοκρασίας, ο ανιχνευτής θερμότητας πρέπει να λειτουργεί 
μέσα σε όρια θερμοκρασίας με γνώμονα την αποφυγή υποευαισθησίας 
ή υπερευαισθησίας του ανιχνευτή. 

.4 Σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια της Αρχής, η επιτρεπτή 
θερμοκρασία λειτουργίας των ανιχνευτών θερμότητας μπορεί να 
αυξηθεί μέχρι τους 3()°0 επάνω από την μεγίστη θερμοκρασία οροφής 
σε διαμερίσματα στεγνωτηρίιον και παρόμοιους χώρους με κανονικά 
υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

.5 Οι ανιχνευτές φλόγας που αντιστοιχούν στην παράγραφο 7.7.1.1.11 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή ευαισθησία ώστε να προσδιορίζουν την 
φλόγα έναντι χοίρου με φωτισμένο υπόβαθρο και σύστημα 
αναγνώρισης εσφαλμένου σήματος. 

7.7.2 Ανίχνευση πυρκαϊάς για περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχανών 

Το μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς για περιοδικά μη 
επανδρωμένους χώρους μηχανών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

.1 Το σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο και οι 
ανιχνευτές έτσι τοποθετημένοι ώστε να ανιχνεύεται γρήγορα η 
εκδήλωση πυρκαϊάς σε οποιοδήποτε τμήμα των χώρων αυτών και 
κάτω από οποιεσδήποτε κανονικές συνθήκες λειτουργίας των μηχανών 
και τις διακυμάνσεις του αερισμού, όπως θα απαιτηθεί από την πιθανή 
περιοχή τιμών της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Συστήματα 
ανίχνευσης που χρησιμοποιούν μόνο θερμικούς ανιχνευτές δεν πρέπει 
να επιτρέπονται, εκτός από χώρους περιορισμένου ύψους και όπου η 
χρήση τους είναι ειδικά ενδεδειγμένη. Το σύστημα ανίχνευσης πρέπει 
να προξενεί σήματα ακουστικής και οπτικής αναγγελίας, που να 
ξεχωρίζουν και στις δύο περιπτώσεις από σήματα αναγγελίας 
οποιοσδήποτε άλλου συστήματος που δεν παρέχει ένδειξη πυρκαϊάς, 
σε επαρκείς θέσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σήματα αναγγελιών 
ακούγονται και παρατηρούνται στην γέφυρα ναυσιπλοΐας και από 
υπεύθυνο αξιωματικό μηχανής. Όταν το διαμέρισμα διακυβέρνησης 
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είναι μη επανδρωμένο, το σήμα αναγγελίας πρέπει να ηχήσει σε θέση 
όπου εκτελεί υπηρεσία αρμόδιο μέλος του πληρώματος. 

.2 Μετά την εγκατάσταση, το σύστημα πρέπει να δοκιμαστεί κάτω από 
κυμαινόμενες συνθήκες λειτουργίας των μηχανών και του αερισμού. 

7.7.3 Μόνηια συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

7.7.3.1 Οι χώροι μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς πρέπει να προστατεύονται από 
εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς, που να μπορεί να ελέγχεται από 
την θέση ελέγχου και το οποίο να είναι επαρκές για τον κίνδυνο πυρκαϊάς που μπορεί 
να υπάρξει. Το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τα περιεχόμενα των 
παραγράφων 7.7.3.2 και 7.7.3.3 ή με εγκεκριμένες από την Αρχή εναλλακτικές 
ρυθμίσεις με γνώμονα τις συστάσεις και οδηγίες που συντάχθηκαν από τον 
Οργανισμό* και να είναι σε θέση για τοπικό χειροκίνητο χειρισμό και για εξ 
αποστάσεως χειρισμό από τους συνεχώς επανδρωμένους σταθμούς ελέγχου. 

7.7.3.2 Γενικές απαιτήσεις 

.1 Σε όλα τα σκάφη όπου χρησιμοποιείται αέριο ως μέσο κατάσβεσης, η 
ποσότητα του αερίου πρέπει να είναι επαρκής για να παρέχει δύο 
ανεξάρτητες διοχετεύσεις. Η δεύτερη διοχέτευση εντός του χώρου 
πρέπει να ενεργοποιείται μόνο χειροκίνητα από θέση έξω από τον 
προστατευόμενο χώρο. Όπου ο χώρος διαθέτει εγκατεστημένο τοπικό 
σύστημα καταστολής της πυρκαϊάς, βασιζόμενο στις οδηγίες που 
έχουν συνταχθεί από τον Οργανισμό**, για την προστασία καυσίμου 
πετρελαίου, ελαίου λιπάνσεως και ελαίου υδραυλικών εφαρμογών 
ευρισκόμενο πλησίον αγωγών εξαγωγής, στροβιλοσυμπιεστών ή 
παρομοίων θερμών επιφανειών σε κύριες ή βοηθητικές μηχανές 
εσωτερικής καύσης, δεν είναι ανάγκη να απαιτείται δεύτερη 
διοχέτευση. 

.2 Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μέσου πυρόσβεσης το οποίο, κατά 
την κρίση της Αρχής, είτε από μόνο του είτε κάτω από αναμενόμενες 
συνθήκες χρήσης θα επηρεάσει δυσμενώς την στιβάδα του όζοντος της 
γης και / ή αναδίδει τοξικά αέρια σε ποσότητες τέτοιες ώστε να θέσει 
πρόσωπα σε κίνδυνο. 

.3 Οι απαραίτητες σωληνώσεις για την διοχέτευση του μέσου 
πυρόσβεσης μέσα σε προστατευόμενους χώρους πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με επιστόμια ελέγχου που να έχουν σήμανση τέτοια. 


* Γίνεται μνεία της εγκυκλίου Μ$0'αΐΌ.668 - Εναλλακτικές διατάξεις για συστήματα κατάσβεσης 
πυρκαϊάς με αλογονωμένους υδρογονάνθρακες σε χώρους μηχανών και αντλιοστάσιο, και 
τροποποιήσεις αυτής που περιέχονται στην εγκύκλιο Μ$ΟΌίιτ.728 - Αναθεωρημένη μέθοδος δοκιμής 
για ισοδύναμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς με βάση το νερό για χώρους μηχανών κατηγορίας Α 
και αντλιοστάσια που περιέχονται στην εγκύκλιο Μ50'€ιγο.668· και της εγκυκλίου Μ8€/Οϊγο.848 - 
Αναθεωρημένες Οδηγίες για την έγκριση ισοδυνάμων μονίμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς με 
αέριο, όπως αναψέρονται στην Δ.Σ. 50ΕΑ8 74, για χώρους μηχανών και αντλιοστάσια φορτίου. 

** Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την έγκριση μονίμων συστημάτων καταστολής τη, πυρκαϊάς τοπικής 
εφαρμογής με βάση το νερό, που πρόκειται να συνταχθούν από τον Οργανισμό. 
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ώστε να δεικνύουν σαφώς τους χώρους προς τους οποίους οδηγούνται 
οι σωληνώσεις. Πρέπει να εγκαθίστανται ανεπίστροφα επιστόμια στις 
γραμμές εκροής μεταξύ των κυλινδρικών δοχείων και των αγωγών. 
Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της εξ 
απροσεξίας εισαγωγής του μέσου σε οποιονδήποτε χώρο. 

Οι σωληνώσεις για την διανομή του μέσου κατάσβεσης πρέπει να 
διατάσσονται και τα ακροφύσια εκροής να τοποθετούνται κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του. 

Πρέπει να διατίθενται μέσα για το κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που 
θα μπορούσαν να επιτρέψουν την είσοδο αέρα προς χώρο που 
προστατεύεται ή να επιτρέψουν την διαφυγή του αερίου από αυτόν. 

Όπου ο όγκος του ελεύθερου αέρα που περιέχεται σε αεροφιάλες σε 
οποιονδήποτε χώρο είναι τέτοιος ώστε εάν απελευθερωθεί στον χώρο 
αυτό σε περίπτωση πυρκαϊάς η απελευθέρωση αυτή του αέρα μέσα 
στο χώρο θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την αποτελεσματικότητα 
του μονίμου συστήματος πυρόσβεσης, η Αρχή πρέπει να απαιτεί την 
διάθεση πρόσθετης ποσότητας του μέσου πυρόσβεσης. 

Πρέπει να διατίθενται μέσα για την αυτόματη παροχή ακουστικής 
προειδοποίησης για την απελευθέρωση του μέσου πυρόσβεσης μέσα 
σε οποιονδήποτε χώρο στον οποίο εργάζεται κανονικά προσωπικό ή 
προς τον οποίο έχει πρόσβαση. Ο συναγερμός πρέπει να λειτουργεί για 
κατάλληλη χρονική περίοδο πριν την απελευθέρωση του μέσου, αλλά 
όχι για λιγότερη των 20 5. Πρέπει να διατίθεται και οπτική αναγγελία 
επιπλέον του ακουστικού συναγερμού. 

Τα μέσα ελέγχου οποιουδήποτε μονίμου συστήματος κατάσβεσης 
πυρκαϊάς με αέριο πρέπει να είναι άμεσης πρόσβασης και εύκολα στον 
χειρισμό και πρέπει να ομαδοποιούνται σε όσο το δυνατόν λιγότερες 
θέσεις, σε σημεία που να μην είναι πιθανόν να αποκοπούν εύκολοι από 
πυρκαϊά μέσα στον προστατευόμενο χώρο. Σε κάθε θέση πρέπει να 
υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του συστήματος, με 
γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού. 

Δεν πρέπει να επιτρέπεται αυτόματη απελευθέρωση του μέσου 
πυρόσβεσης. 

Οπου η ποσότητα του μέσου πυρόσβεσης απαιτείται να προστατεύει 
περισσότερους του ενός χώρους, η ποσότητα του διατιθέμενου μέσου 
δεν χρειάζεται να είναι περισσότερη από την μέγιστη ποσότητα που 
απαιτείται για οποιονδήποτε χώρο που προστατεύεται με αυτόν τον 
τρόπο. 

Τα δοχεία υπό πίεση που απαιτούνται για την αποθήκευση του μέσου 
πυρόσβεσης πρέπει να ευρίσκονται έξω από τους προστατευόμενους 
χώρους σύμφωνα με την παράγραφο 7.7.3.2.14. Τα δοχεία υπό πίεση 
μπορούν να ευρίσκονται μέσα στον χώρο που πρόκειται να 
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προστατευθεί εάν στην περίπτωση ακούσιας απελευθέρωσης δεν θα 
εκτεθούν πρόσωπα σε κίνδυνο. 

.12 Πρέπει να διατίθενται μέσα ώστε να μπορεί το πλήρωμα να ελέγχει 
ασφαλώς την ποσότητα του μέσου στα δοχεία. 

.13 Τα δοχεία για την αποθήκευση του μέσου πυρόσβεσης και τα 
συσχετιζόμενα εξαρτήματα υπό πίεση πρέπει να σχεδιάζονται με 
γνώμονα τα σημεία τοποθέτησής τους και τις μέγιστες θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος που αναμένονται κατά την υπηρεσία. 

. 14 Όταν το μέσο πυρόσβεσης αποθηκεύεται έξω από τον προστατευόμενο 
χώρο, πρέπει να αποθηκεύεται σε διαμέρισμα που να ευρίσκεται σε 
ασφαλή και εύκολα προσιτή θέση και πρέπει να αερίζεται 
αποτελεσματικά. Οποιαδήποτε είσοδος σε τέτοιο διαμέρισμα 
αποθήκευσης πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση από το ανοικτό 
κατάστρωμα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από 
τον προστατευόμενο χώρο. Οι θύρες πρόσβασης πρέπει να ανοίγουν 
προς τα έξω, και τα διαφράγματα και καταστρώματα, 
περιλαμβανόμενων τοιν θυρών και των άλλων μέσων για το κλείσιμο 
οποιουδήποτε ανοίγματος τους, τα οποία σχηματίζουν τα 
κατασκευαστικά όρια μεταξύ τέτοιων διαμερισμάτων και των 
παρακειμένων κλειστών χώρων, πρέπει να είναι αεροστεγή. 

.15 Πρέπει μέσα στο σκάφος ή σε λιμένα βάσης να φυλάσσονται 
ανταλλακτικά εξαρτήματα για το σύστημα. 

.16 Εάν η απελευθέρωση μέσου κατάσβεσης πυρκαϊάς δημιουργεί 
σημαντική υπερπίεση ή υποπίεση μέσα στον προστατευόμενο χώρο, 
πρέπει να διατίθενται μέσα για να περιορίζονται οι εξαναγκασμένες 
πιέσεις σε αποδεκτά όρια, ώστε να αποφεύγεται κατασκευαστική 
βλάβη. 

7.7.3.3 Συστήματα διοξειδίου του άνθρακα 

. 1 Προκειμένου για χώρους φορτίου, η διαθέσιμη ποσότητα του 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, να 
είναι επαρκής για να παρέχει ελάχιστο όγκο ελευθέρου αερίου ίσο 
προς το 30 % του ολικού όγκου του μεγαλυτέρου χώρου φορτίου που 
προστατεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο σκάφος. 

.2 Προκειμένου για χώρους μηχανών, η μεταφερόμενη ποσότητα του 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι επαρκής για να παρέχει 
ελάχιστο όγκο ελευθέρου αερίου ίσο προς τον μεγαλύτερο των 
ακολούθων όγκων, είτε : 

.2.1 του 40 % του συνολικού όγκου του μέγιστου χώρου μηχανών 
που προστατεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξαιρούμενου του 
όγκου του τμήματος του φωταγωγού επάνο) από το επίπεδο στο 
οποίο η οριζόντια επιφάνεια του φωταγωγού είναι το 40 % ή 
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λιγότερο της οριζόντιας επιφάνειας του εν λόγω χώρου που 
ελήφθη στο μέσο της απόστασης μεταξύ της οροφής του 
διπυθμένου και του κατώτερου (.ιερούς του φωταγωγού· είτε 

.2.2 του 35 % του συνολικού όγκου του μεγίστου χώρου μηχανών 
που προστατεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένου του φωταγωγού· 

λαμβανομένου υπόψη ότι τα ως άνω ποσοστά μπορούν να μειωθούν σε 35 % 
και 30 % αντίστοιχα προκειμένου περί φορτηγών σκαφών ολικής 
χωρητικότητας κάτω των 2000· και λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι εάν δύο 
ή περισσότεροι χώροι μηχανών δεν είναι εντελώς ξεχωριστοί, πρέπει να 
θεωρούνται ότι αποτελούν έναν χώρο. 

.3 Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, ο όγκος του ελευθέρου 

διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να υπολογίζεται σε 0,56 ηι 3 /1ί£. 

.4 Προκειμένου για χώρους μηχανών, το μόνιμο σύστημα σωληνώσεων 
πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε να μπορεί το 85 % του αερίου να 
εκλύεται στον χώρο εντός χρόνου 2 ιηίη. 

.5 Για την απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε 
προστατευόμενο χώρο και για να εξασφαλίζεται η ενεργοποίηση του 
σήματος συναγερμού, πρέπει να διατίθενται δύο χωριστά μέσα 
χειρισμού. Το ένα μέσο χειρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται για να 
εκρέει το αέριο από τα δοχεία αποθήκευσής του. Δεύτερο μέσο 
χειρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του επιστομίου 
της σωλήνωσης που οδηγεί το αέριο μέσα στους προστατευόμενους 
χώρους. 

.6 Τα δύο μέσα χειρισμού πρέπει να ευρίσκονται μέσα σε κιβώτιο 
απελευθέρωσης που να σημαίνεται σαφώς για τον συγκεκριμένο χώρο. 
Εάν το κιβώτιο που περιέχει τα χειριστήρια πρόκειται να είναι 
κλειδωμένο, πρέπει μέσα σε εμφανώς τοποθετημένο παραπλεύρως του 
κιβωτίου περίβλημα με γυαλί που μπορεί να θραυσθεί, να υπάρχει 
κλειδί για το κιβώτιο. 

7.7.4 Φορητοί πυροσβεστήρες 

Οι σταθμοί ελέγχου, οι κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι ενδιαίτησης 
πληρώματος οι διάδρομοι και οι χώροι υπηρεσίας πρέπει να εφοδιάζονται με 
φορητούς πυροσβεστήρες εγκεκριμένου τύπου και σχεδιασμού. Πρέπει να διατίθενται 
τουλάχιστον πέντε φορητοί πυροσβεστήρες και να έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμοι και για άμεση χρήση. Επιπλέον, τουλάχιστον 
ένας πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαϊές χώρων μηχανών πρέπει να 
τοποθετείται έξω από κάθε είσοδο χώρου μηχανών. 

7.7.5 Αντλίες πυρκαϊάς, κύρια δίκτυα πυρκαϊάς. λήψεις και ακροσωλήνια 
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Οι αντλίες πυρκαϊάς και ο κατάλληλος συσχετιζόμενος εξοπλισμός, ή τα 
εναλλακτικά αποτελεσματικά συστήματα πυρόσβεσης πρέπει να εγκαθίστανται ως 

εξής: 

. 1 Πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον δύο αντλίες πυρκαϊάς 
ανεξάρτητης κίνησης. Η κάθε αντλία πρέπει να διαθέτει κατά τα δύο 
τρίτα τουλάχιστον την ικανότητα παροχής της αντλίας κυτών όπως 
καθορίζεται από τις παραγράφους 10.3.5 και 10.3.6, αλλά όχι 
μικρότερη από 25 πγ/Η. Η κάθε αντλία πυρκαϊάς πρέπει να είναι σε 
θέση να διοχετεύει νερό σε επαρκή ποσότητα και πίεση για την 
ταυτόχρονη λειτουργία των λήψεων, όπως απαιτείται από την 
υποπαράγραφο .4. 

.2 Η διάταξη των αντλιών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτιοση 
πυρκαϊάς σε οποιοδήποτε διαμέρισμα να μην τεθούν εκτός λειτουργίας 
όλες οι αντλίες πυρκαϊάς. 

.3 Πρέπει να εγκαθίστανται απομονωτικά επιστόμια σε εύκολα προσιτή 
και προφυλαγμένη θέση έξω από τους χώρους μηχανών για να 
απομονώνουν το τμήμα του εντός του χώρου μηχανών κυρίου δικτύου 
πυρκαϊάς, που περιέχει την ή τις κύριες αντλίες πυρκαϊάς. από το 
υπόλοιπο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς. Το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς πρέπει να 
έχει τέτοια διάταξη ώστε όταν τα απομονωτικά επιστόμια είναι 
κλειστά να μπορούν όλες οι λήψεις του σκάφους, εκτός από εκείνες 
που ευρίσκονται στον ως άνω χώρο μηχανών, να τροφοδοτούνται με 
νερό από αντλία πυρκαϊάς που δεν ευρίσκεται στο χώρο μηχανών 
μέσω σωλήνων που δεν εισέρχονται μέσα σ* αυτόν. Τα βάκτρα των 
επιστομίων χειροκίνητου χειρισμού πρέπει να είναι άμεσα προσιτά, 
και όλα τα επιστόμια πρέπει να φέρουν σαφή σήμανσή. 

.4 Οι λήψεις πρέπει να έχουν διάταξη τέτοια, ώστε προβολές νερού, μία 
από τις οποίες από απλό μήκος σωλήνα, από δύο εύκαμπτους σωλήνες 
και από δύο διαφορετικές λήψεις, να μπορούν να φθάνουν σε 
οποιαδήποτε θέση στο σκάφος. Οι λήψεις στους χώρους γο-γο πρέπει 
να τοποθετούνται έτσι, ώστε δύο προβολές νερού από δύο 
διαφορετικές λήψεις, κάθε μία από τις οποίες από απλό μήκος σωλήνα, 
να μπορούν να φθάσουν σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο χώρο. 

.5 Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να είναι από άφθαρτο υλικό και να 
έχει μέγιστο μήκος εγκεκριμένο από την Αρχή. Οι εύκαμπτοι σωλήνες, 
μαζί με τα οποιαδήποτε εξαρτήματα και εργαλεία πρέπει να 
φυλάσσονται έτοιμοι για χρήση σε εμφανείς θέσεις πλησίον των 
λήψεων. Όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες σε εσωτερικές θέσεις, πρέπει ανά 
πάσα στιγμή να είναι συνδεδε^ιένοι με τις λήψεις. Πρέπει να διατίθεται 
ένας εύκαμπτος σωλήνας για κάθε λήψη όπως απαιτείται από την 
υποπαράγραφο .4. 

.6 Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να διαθέτει ακροσωλήνιο 
εγκεκριμένου τύπου διπλής χρήσης (δηλ. τύπου προβολής / 
ψεκασμού), περιλαμβανόμενου διακόπτη κλεισίματος. 
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7.7.6 Προστασία εξοπλισμού μαγειρέματος με λίπη και έλαια 

Όπου εγκαθίσταται εξοπλισμός μαγειρέματος με λίπη και έλαια, όλες οι 
εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εξοπλίζονται με : 

. 1 αυτόματο ή χειροκίνητο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

δοκιμασμένο σύμφωνα με αποδεκτό από τον Οργανισμό* κατάλληλο 
πρότυπο· 

.2 πρωτεύοντα και εφεδρικό θερμοστάτη με σήμα συναγερμού που να 
ειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση βλάβης οποιοσδήποτε από τους 
δύο θερμοστάτες· 

.3 διατάξεις για αυτόματη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
προς τον εξοπλισμό μαγειρέματος με λίπη και έλαια, με την 
ενεργοποίηση του κατασβεστικού συστήματος· 

.4 σήμα συναγερμού για να παρέχεται ένδειξη λειτουργίας του 
συστήματος κατάσβεσης στο μαγειρείο όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξοπλισμός- 

.5 χειριστήρια για χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος .κατάσβεσης 
με ευκρινή σήμανση για άμεση χρήση από το πλήρωμα. 

7.8 Προστασία χώρων ειδικής κατηγορίας και χώροιν γο-γο 

7.8.1 Κατασκευαστική προστασία 

7.8.1.1 Τα κατασκευαστικά όρια των χώρων ειδικής κατηγορίας πρέπει να 
μονώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2. Το σταθερό κατάστρωμα 
χώρου ειδικής κατηγορίας ή χώρου γο-γο χρειάζεται να μονώνεται μόνον από την 
κάτω όψη του, εφόσον απαιτείται. 

7 8.1.2 Πρέπει να διατίθενται ενδείκτες στην γέφυρα ναυσιπλοΐας που να δεικνύουν 
πότε είναι κλειστή οποιαδήποτε θύρα που οδηγεί από ή προς τον χώρο ειδικής 
κατηγορίας ή τον χώρο γο-γο. 

7.8.1.3 Οι θύρες πυρασφαλείας στα κατασκευαστικά όρια των χώρων ειδικής 
κατηγορίας που οδηγούν προς χώρους κάτω από το κατάστροιμα οχημάτων πρέπει να 
εφοδιάζονται με κατώφλια ύψους τουλάχιστον 100 ηιηι. 

7.8.2 Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

Κάθε χώρος ειδικής κατηγορίας και χώρος γο-γο πρέπει να εξοπλίζεται με 
εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα ραντισμού νερού υπό πίεση για χειροκίνητη λειτουργία, 
το οποίο πρέπει να προστατεύει όλα τα μέρη οποιουδήποτε καταστρώματος και 


Γίνεται μνεία του προτύπου 150 15371 - Πλοία και ναυτική τεχνολογία - Συστήματα πυρόσβεσης 
για εξοπλισμό μαγειρέματος σε μαγειρεία με λίπη και έλαια — Δοκιμές πυρκαϊάς. 
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ροη βενζίνης στο χώρο, οτι δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό από πλευράς ελέγχου 
πυρκαιων που είναι πιθανόν να συμβούν σε τέτοιο χώρο. ™ 

7.8.3 Περιπολίες και ανίχνευση 


.8.3.1 Πρεπει να τηρείται συνεχής περιπολία πυρκαϊάς σε χώρους ειδικής 
κατηγορίας και χοίρους γο-γο, εκτός εάν διατίθεται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης καί 
αναγγελίας πυρκαιας που να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.7.1 καθώς και 
σύστημα τηλεοπτικής επιτήρησης. Το μόνιμο σύστημα ανίχνευσης πυρκαϊάς πρέπει 
να είναι σε θέση να ανιχνευει γρήγορα την έναρξη πυρκαϊάς. Πρέπει να δοκιμάζεται η 
κατανομή και τοποθέτηση των ανιχνευτών λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του 
αερισμού και άλλων σχετικών παραγόντων. 

7.8.3 2 Πρεπει να διατίθενται χειροκίνητα σημεία κλήσης κατάλληλα τοποθετημένα 
σε ολη την έκταση των χώρων ειδικής κατηγορίας και γο-γο, ένα των οποίων πρέπει 
να τοποθετείται πλησίον κάθε εξόδου από αυτούς τους χώρους. Τα χειροκίνητα 
σημεία κλήσής πρεπει να κατανέμονται έτσι ώστε κανένα τμήμα του χώρου να ιιην 

απεχει περισσότερο από 20 ηι από χειροκίνητο σημείο κλήσης. 

7.8.4 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 


7.8.4.1 Σε κάθε χώρο ειδικής κατηγορίας και χώρο γο-γο πρέπει να διατίθενται: 

. 1 τουλάχιστον τρεις συσκευές παραγωγής ομίχλης νερού- 

.2 μια φορητή συσκευή παραγωγής αφρού που αποτελείται από 
ακροσωλήνιο αφρού τύπου ελκυσμού που να μπορεί να συνδέεται με 
το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς μέσοι εύκαμπτου σωλήνα, μαζί με φορητό 
δοχείο που περιέχει 20 / αφροπαραγωγού υγρού και μαζί με ένα 
εφεδρικό δοχείο. Το ακροσωλήνιο πρέπει να είναι σε θέση να παράγει 
αποτελεσματικό αφρό κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαϊάς 
πετρελαίου, της τάξεως τουλάχιστον των 1,5 ηι 3 /Γηΐη. Στο σκάφος 
πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον δύο φορητές συσκευές παραγωγής 
αφρού για χρήση σε τέτοιους χώρους-και 

.3 φορητοί πυροσβεστήρες εγκεκριμένου τύπου και σχεδιασμού, που 
πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε κανένα σημείο του χώρου 
να μην απέχει περισσότερο από 1 5 γπ περίπου σε απόσταση 
βηματισμού από φορητό πυροσβεστήρα, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον 
ένας φορητός πυροσβεστήρας θα ευρίσκεται σε κάθε σημείο 
πρόσβασης προς τέτοιο χώρο. 


7.8.5 Σύστημα αερισμού 


7.8.5.1 Πρέπει να διατίθεται αποτελεσματικό μηχανοκίνητο σύστημα αερισμού για 
τους χώρους ειδικής κατηγορίας και χώρους γο-γο, επαρκές να παρέχει τουλάχιστον 
10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα με το σκάφος να ταξιδεύει και 20 εναλλαγές αέρα ανά 




ώρα με το σκάφος στην προβλήτα κατά την διάρκεια χειρισμών φορτωσης και 
εκφόρτωσης οχημάτων. Το σύστημα για τους χώρους αυτους πρεπει να είναι εντελώς 
ξεχωριστό από άλλα συστήματα αερισμού και πρέπει να λειτουργεί ανα πασα στιγμή, 
όσο ευρίσκονται οχήμιατα μέσα σ’ αυτούς. Οι αγο>γοί αερισμού που εξυπηρετούν 
χώρους ειδικής κατηγορίας και χώρους γο-γο που είναι σε θέση να σφραγίζονται 
αποτελεσματικά, πρέπει να είναι ξεχωριστοί για κάθε έναν τέτοιο χώρο. Το σύστημα 
πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται από θέση έξω από τέτοιους χώρους. 


7.8.5.2 Ο αερισμός πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εμποδίζεται η 
στρωματοποίηση του αέρα και ο σχηματισμός αεροθυλάκων. 


7.8.5.3 Πρέπει να διατίθενται μέσα που να παρέχουν ένδειξη στο διαμέρισμα 
διακυβέρνησης οποιασδήποτε απώλειας ή μείωσης της απαιτούμενης ικανότητας 

αερισμού. 


7.8.5.4 Πρέπει να διατίθενται διατάξεις που να επιτρέπουν την γρήγορη διακοπή και 
το αποτελεσματικό κλείσιμο του συστήματος αερισμού σε περίπτωση πυρκαιάς, 
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του καιρού και της θάλασσας. 

7 8 5 5 Οι αγωγοί αερισμού, περιλαμβανόμενων των πυροφρακτών, πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Οι αγωγοί που ευρίσκονται 
μέσα στον εξυπηρετούμενο χώρο μπορούν να είναι κατασκευασμένοι απο ακαυστο η 
περιοριστικό της φωτιάς υλικό. 


7.8.6 Ευδίαιοι (μπούνια), απάντληση κυτών και αποστράγγιση 

7.8.6. ί Λαμβανομένης υπόψη της σοβαρής απώλειας ευστάθειας που θα μπορούσε να 
εμφανισθεί εξ αιτίας της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού στο κατάστρωμα 
ή στα καταστρώματα ως επακόλουθο της λειτουργίας του μονίμου συστήματος 
ραντισμού νερού υπό πίεση, πρέπει να τοποθετούνται ευδίαιοι κατά τέτοιον τροπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νερό αυτό εκρέει γρήγορα κατευθείαν έξω απο το 
σκάφος. Εναλλακτικά, πρέπει να διατίθεται εξοπλισμός απάντλησης και 
αποστράγγισης, επιπρόσθετα των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 10. Όταν απαιτείται η 
διατήρηση υδατοστεγούς ή καιροστεγούς ακεραιότητας, ανάλογα με την περίπτωση, 
οι ευδίαιοι πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται έξω 
από τον προστατευόμενο χώρο. 


7.8.7 Προφυλάξεις έναντι ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών ή υγρών 

7.8,7.1 Επάνω σε οποιοδήποτε κατάστρωμα, ή δάπεδο εφόσον έχει τοποθετηθεί, επί 
του οποίου φέρονται οχήματα και επί του οποίου θα μπορούσαν να συσσωρευθούν 
ατμοί που περικλείουν κίνδυνο έκρηξης, εκτός από δάπεδα με ανοίγματα επαρκούς 
μεγέθους που επιτρέπο\>ν την διέλευση των αερίων βενζίνης προς τα κάτω, ο 
εξοπλισμός ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών 
και ειδικότερα ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις πρέπει να εγκαθίστανται 
σε απόσταση τουλάχιστον 450 πιτυ επάνω από το κατάστρωμα ή το δάπεδο. Ο 
ηλεκτρικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται σε απόσταση μεγαλύτερη από 450 ηυη 
επάνω από το κατάστρωμα ή το δάπεδο πρέπει να είναι του τύπου που είναι σε τέτοιο 
βαθμό περίκλειστος και προφυλαγμένος ώστε να προλαμβάνεται η διαφυγή 
σπινθήρων. Ωστόσο, εάν η εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των 



καλωδιώσεων σε απόσταση μικρότερη από 450 πυη από το κατάστρωμα ή το δάπεδο 
είναι αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους, τότε μπορεί να εγκατασταθεί 
αυτός ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
εγκεκριμένου τύπου για χρήση σε εκρηκτικό μίγμα βενζίνης και αέρα. 


7.8.7.2 Εφόσον εγκαθίστανται ηλεκτρικός εξοπλισμός και καλωδιώσεις μέσα σε 
αγωγό εςαερισμου, πρεπει να είναι εγκεκριμένου τύπου για χρήση σε εκρηκτικά 
μίγματα βενζίνης και αέρα, η δε απόληξη από οποιονδήποτε αγωγό εξαερισμού 
πρεπει να τοποθετείται σε ασφαλή θέση, λαμβάνοντας υπόψη άλλες πιθανές πηγές 


7.8.7.3 Εάν διατίθενται διατάξεις απάντλησης και αποστράγγισης 
εξασφαλίζεται ότι: 


πρέπει να 


.1 δεν θα διοχετευθεί προς χώρους μηχανών ή άλλους χώρους όπου 
μπορεί να παρουσιαστούν πηγές ανάφλεξης, νερό αναμεμιγμένο με 
βενζίνη ή με άλλες εύφλεκτες ουσίες- 

.2 ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που τοποθετείται σε δεξαμενές ή άλλα 
εξαρτήματα του συστήματος αποστράγγισης πρέπει να είναι τύπου 
κατάλληλου για χρήση σε εκρηκτικά μίγματα βενζίνης / αέρα. 

7.8.8 Ανοικτοί χώροι γο-γο 

7.8.8.1 Οι ανοικτοί χώροι γο-γο πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 

εκτίθενται στις παραγράφους 7.8.1.1,7.8.2, 7.8.3, 7.8.4 και 7.8.6. ' 

7.8.8.2 Προκειμένου για εκείνα τα τμήματα χώρου γο-γο τα οποία είναι εντελώς 
ανοικτα από επάνω, δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
εκτίθενται στις παραγράφους 7,8.2, 7.8.3.1 και 7.8.6. Ωστόσο, πρέπει να τηρείται 
συνεχής περιπολία πυρκαϊάς ή σύστημα τηλεοπτικής επιτήρησης. 

7.9 Διάφορα 

7.9.1 Πρέπει για την καθοδήγηση του πλοιάρχου και των αξιωματικών του σκάφους 
να υπάρχουν μονίμως εκτεθειμένα σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς που να δεικνύουν 
ευκρινώς για κάθε κατάστρωμα τις εξής θέσεις : τους σταθμούς ελέγχου, τα τμήματα 
του σκάφους που έχουν κλεισθεί με πυρίμαχα χωρίσματα μαζί με στοιχεία των 
αναγγελιών πυρκαϊάς και των συστημάτων πυρανίχνευσης, τις εγκαταστάσεις 
ραντισμού, τις μόνιμες και φορητές διατάξεις πυρόσβεσης, τα μέσα πρόσβασης προς 
τα διάφορά διαμερίσματα και καταστρώματα του σκάφους, το σύστημα αερισμού 
(περιλαμβανόμενων στοιχείων των κύριων μέσων χειρισμού των ανεμιστήρων, των 
θέσειον των πυροφρακτών και των αριθμών ταυτότητας των ανεμιστήρων αερισμού 
που εξυπηρετούν κάθε τμήμα του σκάφους), τις θέσεις του διεθνούς συνδέσμου 
^Ρας εφόσον έχει τοποθετηθεί, και την θέση όλων των μέσων ελέγχου που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7.5.3, 7.6.2, 7.7.1 και 7.7.3.1. Το κείμενο αυτών των 
σχεδίων πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα του κράτους της σημαίας. Ωστόσο, 

Γίνεται μνεία των Γραφικών Συμβόλων για Σχέδια Ελέγχου Πυρκαϊάς. που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την Απόφαση Α.654( 16). 
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εάν η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Ισπανική, πρέπει να 
περιλαμβάνεται μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές. 

7.9.2 Μέσα σε φέρον εμφανή σήμανση υδατοστεγές περίβλημα έξω από το 
υπερστέγασμα πρέπει να φυλάσσεται σε μόνιμη βάση αντίγραφο της σειράς των 
σχεδίων ελέγχου πυρκαϊάς ή εγχειρίδιο που περιέχει αυτά τα σχέδια, για την 
υποβοήθηση του προσωπικού κατάσβεσης πυρκαϊάς της ακτής. 

7.9.3 Ανοίγματα σε πυρίμαχα χωρίσματα 

7.9.3.1 Με την εξαίρεση των οποιωνδήποτε στομίων μεταξύ χώρων φορτίου, ειδικής 
κατηγορίας, γο-γο, αποθήκευσης και αποσκευών, καθώς και μεταξύ τέτοιων χώρων 
και ανοικτών στον καιρό καταστρωμάτων, όλα τα ανοίγματα πρέπει να εφοδιάζονται 
με μόνιμα προσαρμοσμένα μέσα κλεισίματος τα οποία πρέπει να είναι τόσο 
αποτελεσματικά καθόσον αφορά την αντοχή τους στη φωτιά, όσο τουλάχιστον είναι 
και τα χωρίσματα επί των οποίοιν τοποθετούνται. 

7.9.3.2 Πρέπει η κάθε θύρα να μπορεί να ανοίγεται και να κλείνεται από κάθε πλευρά 
του διαφράγματος από ένα μόνον πρόσωπο. 

7.9.3.3 Οι θύρες πυρασφαλείας που αποτελούν κατασκευαστικά όρια χώρων μεγάλου 
κινδύνου πυρκαϊάς και περιφραγμάτων κλιμακοστασίων πρέπει να ικανοποιούν- τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

.1 Οι θύρες πρέπει να είναι αυτοκλειόμενες και να μπορούν να 
κλείνονται με γωνία αντίθετης προς το κλείσιμο κλίσης μέχρι 3,5 . Ο 
κατά προσέγγιση χρόνος κλεισίματος προκειμένου για γιγγλυμωτές 
θύρες πυρασφαλείας, πρέπει να είναι όχι περισσότερος από 40 5 και 
όχι λιγότερος από 10 5, από την έναρξη της κίνησής τους, με το 
σκάφος στην οριζόντια θέση. Η κατά προσέγγιση ομοιόμορφη 
ταχύτητα κλεισίματος προκειμένου για ολισθαίνουσες θύρες 
πυρασφαλείας, πρέπει να είναι οχι μεγαλύτερη από 0,2 πι/5 και όχι 
μικρότερη από 0.1 γπ/5, με το σκάφος στην οριςόντια θέση. 

.2 Οι απελευθερούμενες εξ αποστάσεως ολισθαίνουσες ή μηχανοκίνητες 
θύρες πρέπει να εφοδιάζονται με σήμα αναγγελίας, το οποίο να ηχεί 
για τουλάχιστον 5 8 αλλά όχι περισσότερο από 10 8 μετά την 
απελευθέρωση της Ούρας από τον συνεχώς επανδρωμένο σταθμό 
ελέγχου και πριν αυτή αρχίσει να κινείται και που να εξακολουθεί να 
ηχεί μέχρι η θύρα να κλείσει εντελώς. Οι θύρες που έχουν σχεδιαστεί 
να ξανανοίγουν ερχόμενες σε επαφή με αντικείμενο κατά την 
διαδρομή τους, πρέπει να ξανανοίγουν για όχι περισσότερο από 1 ηι 
από το σημείο επαφής.. 

.3 Όλες οι θύρες πρέπει να είναι σε θέση να απελευθερώνονται εξ 
αποστάσεως από συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, 
είτε ταυτόχρονα είτε καθ’ ομάδες, και πρέπει να είναι σε θέση επίσης 
να απελευθερώνονται ανά μία ξεχωριστά από θέσεις που ευρίσκονται 
σε αμφότερες τις πλευρές τους. Πρέπει να διατίθεται ένδειξη στον 
πίνακα ενδείξεων θυρών πυρασφαλειας στον συνεχώς επανδρωμένο 



ελέ?χθυ ' 71(1 , τ0 εάν είναΐ ^ ιστϊ ί κάθε μία από τις 
απελευθερουμενες εξ αποστάσεως θύρες. Ο μηγανισιιός 

απελευθέρωσης πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε η θυρα να κλείνεται αυτόματα σε περίπτωση βλάβης του 
συστήματος ελεγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
διακόπτες απελευθέρωσης πρέπει να είναι τύπου «ανοικτού- 
κλειστου» (ΟΝ-ΟΡΡ), ώστε να αποφεύγεται η αυτόματη αναδιάταξη 
του συστήματος. Άγκιστρα συγκράτησης που δεν απελευθερώνονται 
απο συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου απαγορεύονται. 

Θυρα που έκλεισε εξ αποστάσεως από τον συνεχώς επανδρωμένο 
σταθμό ελεγχου πρεπει να είναι εφικτό να ξανανθίζει με τοπικό 
χειρισμό και απο τις δύο πλευρές της. Μετά από αυτό το τοπικό 
άνοιγμά, πρεπει η Ούρα να κλείσει πάλι αυτόματα. 

Πρεπει να διατίθενται, προκειμένου για μηχανοκίνητες θύρες. τοπικοί 
συσσωρευτές παροχής ενέργειας πλησίον των θυρών που να 
επιτρέπουν τον χειρισμό τους μετά από βλάβη του συστήματος 
ελεγχου η της κυρίας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας για τουλάχιστον 

δέκα φορές (πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο) με χρήση των τοπικών 
χειριστηρίων. 

Βλάβη του συστήματος ελέγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής 

ενεργειας σε μια θυρα δεν πρέπει να επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία 
το>ν άλλων θυρών. ' 


Δίφυλλες θύρες εφοδιασμένες με μάνδαλο απαραίτητο για την 
ακεραιοτητα τους έναντι πυρκαϊάς πρέπει να έχουν διάταξη 
μανόαλωσης που να ενεργοποιείται αυτόματα με την λειτουργία των 
θυρων όταν απελευθερώνονται μέσω του συστήματος. 

Θύρες οι οποίες παρέχουν απευθείας πρόσβαση σε χώρους ειδικής 
κατηγορίας και ^ είναι μηχανοκίνητες και αυτοκλειόμενες δεν 
χρειάζεται να εφοδιάζονται με σήματα αναγγελίας και μηχανισμούς εξ 
αποστάσεως απελευθέρωσης που απαιτούνται από τις 
υποπαραγράφους .2 και .3. 

Τα εξαρτήματα του τοπικού συστήματος ελέγχου πρέπει να είναι 
προσιτά για συντήρηση και ρύθμιση. 

Οι μηχανοκίνητες θύρες πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα ελέγχου 
εγκεκριμένου τύπου το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί σε 
περίπτωση πυρκαϊάς, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα 
Πυρίμαχων Δοκιμών. Το σύστημα αυτό πρέπει να ικανοποιεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

■ 1 το σύστημα ελέγχου πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί σε 

θερμοκρασία 200°0 για τουλάχιστον 60 ηύη, εξυπηρετούμενο 
από την πηγή ενέργειας· 



2 δεν πρέπει να βλάπτεται η παροχή ενέργειας προς όλες τις 
άλλες θύρες που δεν είναι εκτεθειμένες σε πυρκαϊά- και 

3 σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 200°0 το σύστημα 
ελέγχου πρέπει να απομονώνεται αυτόματα από την παροχή 
ενέργειας και πρέπει να είναι ικανό να διατηρεί κλειστή την 
θύρα μέχρι τουλάχιστον τους 945°€. 


7 9 3 4 Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα των πυριμάχων χωρισμάτων των εξωτερικών 
κατασκευαστικών ορίων που αντικρίζουν ανοικτούς χώρους του σκάφους δεν πρεπει 
να εφαρμόζονται στα γυάλινα τμήματα, στα παραθυρα και στις ™ραφοιτιδες. 
Ομοίως οι απαιτήσεις για ακεραιότητα των πυριμάχων χωρισμάτων που αντικρ^ο 
ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε εξωτερικές θυρες 
υπερκατασκευές και υπερστεγάσματα. 


7 9 3 5 Οι θύρες σε καπνοστεγή χωρίσματα πρέπει να είναι αυτοκλειόμενες. Οι θύρες 
που κανονικά παραμένουν ανοικτές πρέπει να κλείνονται αυτόματα η με χειρισμό εξ 
αποστάσεως από συνεχώς επανδριομένο σταθμό ελέγχου. 


7.10 Εξαρτύσεις πυροσβέστη 

7 10 1 Όλα τα σκάφη πλην των επιβατηγών σκαφών κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν 
τουλάχιστον δύο εξαρτύσεις πυροσβέστη που να πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.10.3. 

7.10.1.1 Επιπρόσθετα, σε σκάφη κατηγορίας Β πρέπει να διατίθενται για κάθε 80 τη ή 
μέρος αυτών, του συνολικού μήκους όλων των χώρων επιβατών και υπηρεσίας επι 
του καταστρώματος που φέρει τέτοιους χώρους, ή εφόσον υπαρχουν περισσότερα του 
ενός τέτοια καταστρώματα επί του καταστρώματος που εχει το μεγαλύτερο συνολικά 
τέτοιο μήκος, δύο εξαρτύσεις πυροσβέστη και δύο σύνολα ατομικού εξοπλισμού, 
καθένα από τα οποία να αποτελείται από τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 

7.10.3.1.1 έως 7.10.3.1.3. 

7.10.1.2 Σε επιβατηγό σκάφη κατηγορίας Β, για κάθε ζεύγος αναπνευστικών 
συσκευών πρέπει να διατίθεται μια συσκευή παραγωγής ομίχλης νερού, η οποία 
πρέπει να φυλάσσεται παραπλεύρως των αναπνευστικών συσκευών. 

7 ιο 1 3 Η Αρχή δύναται να απαιτεί επιπλέον σύνολα ατομικού εξοπλισμού και 
αναπνευστικών συσκευών, με γνώμονα το μέγεθος και τον τύπο του σκάφους. 

7.10.2 Οι εξαρτύσεις πυροσβέστη ή τα σύνολα ατομικού εξοπλισμού πρεπει να 
αποθηκεύονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι άμεσα προσιτά και έτοιμα για 
γρήση και, όπου φέρονται περισσότερες της μιας εξαρτύσεις πυροσβέστη η 
περισσότερα του ενός σύνολα ατομικού εξοπλισμού, πρεπει να αποθηκεύονται σε 
απομακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις. 


7.10.3 Η εξάρτυση πυροσβέστη πρέπει να αποτελείται από . 
. 1 Ατομικό εξοπλισμό που αποτελείται από : 
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.1.1 προστατευτική ενδυμασία από υλικό ικανό για την προστασία 
του δέρματος από την θερμότητα που ακτινοβολείται από την 
πυρκαϊά καθώς και από εγκαύματα και ζεμάτισμα από ατμό ή 
αέρια. Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι ανθεκτική στο 
νερό· 

.1.2 μπότες και γάντια από ελαστικό ή άλλο υλικό μη ηλεκτρικά 
αγώγιμο· 

.1.3 άκαμπτο κράνος που να παρέχει αποτελεσματική προστασία 
από πρόσκρουση· 

. 1.4 ηλεκτρική λυχνία ασφαλείας (φανό χειρός) εγκεκριμένου 

τύπου με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας 3 ωρών· και 

.1.5 πέλεκυ 

.2 Αναπνευστική συσκευή εγκεκριμένου τύπου που μπορεί να είναι είτε : 

.2.1 κράνος καπνού ή προσωπίδα καπνού, που πρέπει να διατίθεται 
μαζί με κατάλληλη αεραντλία και εύκαμπτο σωλήνα αέρα 
επαρκούς μήκους ώστε να φθάνει από το ανοικτό κατάστρωμα 
ή από άνοιγμα κύτους ή θύρας σε οποιοδήποτε μέρος των 
κυτών ή των χώρων μηχανών. Εάν για σκοπούς συμμόρφωσης 
με την παρούσα υποπαράγραφο θα ήταν αναγκαίος εύκαμπτος 
αεροσωλήνας που υπερβαίνει τα 36 γπ μήκος, πρέπει σε 
αντικατάσταση ή επιπρόσθετα να διατίθεται αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή, όπως θα καθορισθεί από την Αρχή· ή 

.2.2 αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα για την 
οποία ο όγκος του περιεχομένου αέρα στις φιάλες πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1200 /, ή άλλη αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή, που είναι ικανή να λειτουργεί για τουλάχιστον 30 
ηιίη. Πρέπει να διατίθενται επί του σκάφους ικανός αριθμός 
αμοιβών γομώσεων, κατάλληλων για χρήση με τις διατιθέμενες 
συσκευές. 

.3 Για κάθε αναπνευστική συσκευή πρέπει να διατίθεται πυράντοχο 
σωσίβιο σχοινί επαρκούς μήκους και αντοχής, ικανό να προσαρτάται 
μέσω γάντζου αγκίστρωσης πάνω στους ιμάντες ζεύξης της συσκευής 
ή πάνω σε ξεχωριστό ιμάντα, ώστε να μην αποσυνδέεται η 
αναπνευστική συσκευή όταν χρησιμοποιείται το σωσίβιο σχοινί. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

7.11 Διάταξη 

7.11.1 Προκειμένου για σκάφη κατηγορίας Β, οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να 
υποδιαιρούνται σε ζώνες, σύμφωνα με τα ακόλουθα : 
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.1 Το σκάφος πρέπει να υποδιαιρείται σε τουλάχιστον δύο ζώνες. Το 
μέσο μήκος κάθε ζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 ηι. 

.2 Για τους επιβαίνοντες της κάθε ζώνης πρέπει να υπάρχει ένας 
εναλλακτικός ασφαλής χώρος προς τον οποίο να υπάρχει δυνατότητα 
διαφυγής σε~ περίπτωση πυρκαϊάς. Ο εναλλακτικός ασφαλής χώρος 
πρέπει να υποδιαιρείται από τις άλλες ζώνες επιβατών με καπνοστεγή 
χωρίσματα από άκαυστα ή περιοριστικά της φωτιάς υλικά που να 
εκτείνονται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα. Ο εναλλακτικός 
ασφαλής χώρος μπορεί να είναι μια άλλη ζώνη επιβατών. Οι 
εναλλακτικοί ασφαλείς χώροι πρέπει να υπολογίζονται με γνώμονα 
ένα άτομο ανά κάθισμα και 0,35 ιτΓ του καθαρού εναπομένοντος 
χώρου ανά άτομο, με βάση τον μέγιστο αριθμό ατόμων που θα 
κληθούν να καταλάβουν τον χώρο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

.3 Ο εναλλακτικός ασφαλής χώρος πρέπει, όσο αυτό είναι πρακτικώς 
δυνατόν, να ευρίσκεται παραπλεύρως της ζώνης επιβατών την οποία 
προορίζεται να εξυπηρετεί. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
έξοδοι από κάθε ζώνη επιβατών, που να ευρίσκονται σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη μεταξύ τους απόσταση, και να οδηγούν προς τον 
εναλλακτικό ασφαλή χώρο. Πρέπει να διατίθενται οδοί διαφυγής που 
να καθιστούν εφικτή την ασφαλή εγκατάλειψη όλων των επιβατών και 
του πληρώματος από τον εναλλακτικό ασφαλή χώρο. 

7.11.2 Τα σκάφη κατηγορίας Α δεν χρειάζεται να υποδιαιρούνται σε ζώνες. 

7.11.3 Οι σταθμοί ελέγχου, οι θέσεις στοιβασίας των σωστικών μέσων, οι οδοί 
διαφυγής και τα σημεία επιβίβασης σε σωστικά σκάφη δεν πρέπει, όσο αυτό είναι 
πρακτικώς δυνατόν, να ευρίσκονται παραπλεύρως οποιουδήποτε χώρου μεγάλου ή 
μεσαίου κινδύνου πυρκαϊάς. 

7.12 Αερισμός 

Κάθε ασφαλής ζώνη μέσα σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να εξυπηρετείται από 
σύστημα αερισμού, ανεξάρτητο του συστήματος αερισμού άλλης ζώνης. Οι 
ανεμιστήρες αερισμού κάθε ζώνης μέσα στους κοινόχρηστους χώρους πρέπει επίσης 
να είναι σε θέση να ελέγχονται ανεξάρτητα από συνεχώς επανδριομένο σταθμό 
ελέγχου. 

7.13 Μόνιμο σύστημα ραντισμού 

7.13.1 Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι υπηρεσίας, οι χώροι ενδιαίτησης 
πληρώματος όπου διατίθενται κλίνες ύπνου, τα διαμερίσματα αποθήκευσης πλην 
εκείνων που περιέχουν εύφλεκτα υγρά και άλλοι παρόμοιοι χοίροι πρέπει να 
προστατεύονται από μόνιμο σύστημα ραντισμού βασιζόμενο στα πρότυπα που έχουν 
συνταχθεί από τον Οργανισμό . Τα χειροκίνητα συστήματα ραντισμού πρέπει να 
υποδιαιρούνται σε τμήματα καταλλήλου μεγέθους και τα επιστόμια για κάθε τμήμα, η 


* Γίνεται μνεία των προτύπων για μόνιμα συστήματα ραντισμού για ταχύπλοα σκάφη, που 
υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.44(65), όπως μπορεί να τροποποιηθεί. 
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εκκίνηση της αντλίας (ή των αντλιών) ραντισμού και τα σήματα αναγγελίας πρέπει να 
είναι σε θέση να χειρίζονται από δύο θέσεις, που να απέχουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, η μία από τις οποίες πρέπει να είναι συνεχώς 
επανδρωμένος σταθμός ελέγχου. Σε σκάφη κατηγορίας Β, κανένα τμήμα του 
συστήματος δεν πρέπει να εξυπηρετεί περισσότερες της μιας από τις ζώνες που 
απαιτούνται από την παράγραφο 7.11. 

7.13.2 Σε κάθε σταθμό χειρισμού πρέπει να εκτίθενται σχέδια του συστήματος. 
Πρέπει να διατίθενται κατάλληλες διατάξεις για την αποστράγγιση του νερού που 
εκρέει όταν ενεργοποιείται το σύστημα. 

7.13.3 Τα σκάφη κατηγορίας Α δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
των παραγράφων 7.13.1 και 7.13.2, υπό την προϋπόθεση ότι: 

. 1 δεν επιτρέπεται το κάπνισμα· 

.2 δεν έχουν εγκατασταθεί καταστήματα πωλήσεων, μαγειρεία, χώροι 
υπηρεσίας, χώροι γο-γο και χώροι φορτίου· 

.3 ο μέγιστος αριθμός των μεταφερομένων επιβατών δεν υπερβαίνει τους 
200· και 

.4 η διάρκεια του ταξιδιού με υπηρεσιακή ταχύτητα από τον λιμένα 
αναχώρησης μέχρι τον προορισμό και σε κατάσταση πλήρους 
φόρτωσης δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες. 

ΜΕΡΟΣ Ο - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

7.14 Σταθμοί ελέγχου 

Οι σταθμοί ελέγχου, οι θέσεις στοιβασίας των σωστικών μέσων, οι οδοί διαφυγής και 
τα σημεία επιβίβασης σε σωστικά σκάφη δεν πρέπει να ευρίσκσνται παραπλεύρως 
των χώρων ενδιαίτησης του πληρώματος. 

7.15 Χώροι φορτίου 

Οι χώροι φορτίου, εκτός από τους χώρους ανοικτών καταστρωμάτων ή τα 
κατεψυγμένα κύτη, πρέπει να εφοδιάζονται με εγκεκριμένο αυτόματο σύστημα 
ανίχνευσης καπνού που συμμορφώνεται με την παράγραφο 7.7.1, που να δεικνύει 
στον σταθμό ελέγχου την θέση έναρξης πυρκαϊάς σε όλες τις κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και πρέπει να προστατεύονται από εγκεκριμένο 
μόνιμο ταχείας ενεργοποίησης σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που συμμορφώνεται 
με την παράγραφο 7 . 73.2 που να χειρίζεται από τον σταθμό ελέγχου. 

7.16 Μόνιμο σύστημα ραντισμού 

7.16.1 Οι χώροι ενδιαίτησης του πληρώματος όπου διατίθενται κλίνες ύπνου και που 
έχουν συνολική επιφάνεια καταστρώματος μεγαλύτερη των 50 ιυ 2 
(περιλαμβανόμενων των διαδρόμων που εξυπηρετούν αυτούς τους χώρους 
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ενδιαίτησης), πρέπει να προστατεύονται από μόνιμο σύστημα ραντισμού βασιζόμενο 
στα πρότυπα που έχουν συνταχθεί από τον Οργανισμό*. 

7.16.2 Σε κάθε σταθμό χειρισμού πρέπει να εκτίθενται σχέδια του συστήματος. 
Πρέπει να διατίθενται κατάλληλες διατάξεις για την αποστράγγιση του νερού που 
εκρέει όταν ενεργοποιείται το σύστημα. 

ΜΕΡΟΣ Ό - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ** 

7.17 Γενικά 

7.17.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.15 για 
φορτηγά σκάφη και προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.8 τόσο για επιβατηγά όσο 
και για φορτηγά σκάφη ανάλογα με την περίπτωση, οι τύποι των σκαφών και οι 
χώροι φορτίου που αναφέρονται στην παράγραφο 7.17.2 που προορίζονται για την 
μεταφορά επικινδύνων φορτίων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσης 
παραγράφου, ανάλογα με την περίπτοκτη, με την εξαίρεση της μεταφοράς 
επικίνδυνων φορτίων σε περιορισμένες ποσότητες , έκτος εαν τετοιες απαιτήσεις 
έχουν ήδη ικανοποιηθεί με συμμόρφωση προς απαιτήσεις που αναφέρονται σε άλλο 
σημείο του παρόντος Κεφαλαίου. Οι τύποι σκαφών και οι τρόποι μεταφοράς 
επικινδύνων φορτίων αναφέρονται στην παράγραφο 7.17.2 και στον πίνακα 7.17-1, 
όπου οι αριθμοί που εμφανίζονται στην παράγραφο 7.17.2 αναφέρονται στην γραμμή 
επικεφαλίδας. Τα φορτηγά σκάφη ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 500 που 
κατασκευάστηκαν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2002 πρέπει να συμμορφώνονται με την 
παρούσα παράγραφο, ωστόσο η Αρχή του Κράτους του οποίου την σημαία 
δικαιούται να φέρει το σκάφος μπορεί, σε συνεννόηση με το Κράτος του λιμένα, να 
μειώνει τις απαιτήσεις, αυτές δε οι μειωμένες απαιτήσεις πρέπει να καταγράφονται 
στο έγγραφο συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 7.17.4. 

7.17.2 Εφαρμογή των πινάκων 7.17-1 και 7.17-2 

Οι ακόλουθοι τύποι σκαφών και χώρων φορτίου διέπουν την εφαρμογή των πινάκων 
7.17-1 και 7.17-2: 

.1 σκάφη και χώροι φορτίου που δεν έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την 
μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, αλλά που προορίζονται για την 
μεταφορά επικινδύνων φορτίων συσκευασμένων σε κιβώτια 
περιλαμβανόμενων αγαθών σε εμπορευματοκιβώτια και φορητά 
δοχεία· 


* Γίνεται μνεία των προτύπων για μόνιμα συστήματα ραντισμού για ταχύπλοα σκάφη, που 
υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.44(65), όπως μπορεί να τροποποιηθεί. 

** Γίνεται μνεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (ΙΜΟΟ Οοάε), που 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.716( 17), όπως έχει τροποποιηθεί, και του Κώδικα 
Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Φορτία Χύμα, που υιοθετήθηκε με την Απόφαση Α.434(ΧΙ), όπως 
έχει τροποποιηθεί. 

Γίνεται μνεία του Κεφαλαίου 3.4 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (ΙΜΟΟ 
Οοάε) για τις διατάξεις περί μεταφοράς «περιορισμένων ποσοτήτων». 
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.2 σκάφη και χώροι φορτίου κατασκευασμένα με σκοπό την μεταφορά 
εμπορευματοκιβιοτίων, που προορίζονται για την μεταφορά 
επικινδύνων φορτίο>ν σε εμπορευματοκιβώτια και φορητά δοχεία· 

.3 σκάφη και χώροι γο-γο που προορίζονται για την μεταφορά 

επικινδύνων φορτίων· και 

.4 σκάφη και χώροι φορτίου που προορίζονται για την μεταφορά 

στερεών επικινδύνων φορτίων χύμα. 

7.17.3 Απαιτήσεις 

Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες απαιτήσεις διέπουν την εφαρμογή 
των πινάκων 7.17-1, 7.17-2 και 7.17-3 για την στοιβασία επικινδύνων φορτίων τόσο 
επί του καταστρώματος όσο και υπό το κατάστρωμα. Οι αριθμοί των ακόλουθων 
υπο-τμημάτων φαίνονται στην πρώτη στήλ.η των ως άνω πινάκων. 

7.17.3.1 Παροχές νερού 

7.17.3.1.1 Πρέπει να διατίθενται διατάξεις που να εξασφαλίζουν την άμεση 
διαθεσιμότητα παροχής νερού από το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς στην απαιτούμενη πίεση 
είτε με άσκηση μόνιμης πίεσης, είτε με κατάλληλα τοποθετημένες διατάξεις για 
έναρξη εξ αποστάσεως των αντλαών πυρκαϊάς. 

7.17.3.1.2 Η ποσότητα του παρεχόμενου νερού πρέπει να είναι ικανή να 
τροφοδοτεί τέσσαρα ακροσωλήνια στο μέγεθος και την πίεση που καθορίζονται στην 
παράγραφο 7.7.5, και να μπορεί να κατευθυνθεί προς οποιοδήποτε τμήμα του χώρου 
φορτίου όταν αυτός είναι κενός. Για την ποσότητα αυτή του νερού μπορεί να γίνεται 
διαχείριση με ισοδύναμα μέσα, σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. 

7.17.3.1.3 Πρέπει να παρέχονται μέσα για την αποτελεσματική ψύξη του 
χαρακτηρισμένου υπό το κατάστρωμα χώρου φορτίου με άφθονες ποσότητες νερού, 
είτε με μόνιμη διάταξη ακροσωληνίων ραντισμού, είτε με την κατάκλυση του χώρου 
με νερό. Προς τον σκοπό αυτό, σε μικρούς χοίρους φορτίου και σε μικρές επιφάνειες 
μεγαλυτέρων χώρων φορτίου μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες, 
κατά την κρίση της Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις αποστράγγισης και 
απάντλησης πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προλαμβάνεται η 
δημιουργία ελευθέρων επιφανειών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η δυσμενής επίδραση στην ευστάθεια του προστιθεμένου βάρους 
και της ελεύθερης επιφάνειας του νερού. 

7.17.3.1.4 Διάταξη με κατάλληλέ καθορισμένα μέσα για την κατάκλυση 
χαρακτηρισμένου υπό το κατάστροομα χώρου φορτίου μπορεί να υποκαταστήσει τις 
απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 7.17.3.1.3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.17-1 

Εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγρ. 7.17.3 για διαφορετικούς τρόπους 
μεταφοράς επικινδύνων φορτίων σε σκάφη και σε χώρους φορτίου 


Μέρος 7.17.2 / 

Καταστρώ 
μ «τα 

7.17.2.1 

7.17.2.2 

7.17.2.3 

7.17.2.4 

/Μέρος 7.17.3 

καιρού, 
υποπαράγ 
ραφοι. 1 
έως και .4 

Μη ειδικά 
σχεδιασμένοι 

Χώροι 
φορτίου για 
εμπορευμα¬ 
τοκιβώτια 

Χώροι 

ΓΟ-ΓΟ 

Ανοικτοί 

χώροι 

ΤΟ-ΓΟ 

Στερεά επικίνδυνα 
φορτία χύμα 

7.17.3.1.1 

X 

X 

X 

X 

.X 

Γ ια εφαρμογή των 

7.17.3.1.2 

X 

X 

X 

X 

X 

απαιτήσεων του 
Μέρους Ο σε 

7.17.3.1.3 

. 

X 

X 

X 

X 

διαφορετικές 
κλάσεις επικινδύνων 

7.17.3.1.4 

. 

X 

X 

X 

X 

φορτίων, βλέπε τον 
πίνακα 7.17-2 

7.17.3.2 


X 

X 

X 

X 


7.17.3.3 


X 

X 

X 



ΒΒΗ 


X 

χ' 

X 



7.17.3.4.2 


X 

χ 1 

X 




. 

X 

X 

X 



7.17.3.6.1 

X 

X 

X 

X 

X 


7.17.3.6.2 

X 

X 

X 

X 

X 


7.17.3.7 

λ 

X 



X 


7.17.3.8.1 

. 

\ 

X 

X 

- 


7.17.3.8.2 

. 



χ 2 

X 


7.17.3.9 




X 

X 


7.17.3.10 

X 

_ 

_ 

X 

X 



II [ΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1 Για κλήσεις 4 και 5.! δεν εφαρμόζονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια. 

Για κλάσεις 2, 3, 6.1 και 8 όταν μεταφέροντπι σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια η παροχή του αερισμού 
μπορεί να μειώνεται σε όχι λιγότερες από δύο εναλλαγές αέρα. I ια τους σκοπούς της απαίτησης αυτής 
φορητό δοχείο είναι κλειστό εμπορευματοκιβώτιο. 

2 Εφαρμόζεται μόνο σε χώρους γο-γο. που δεν είναι δυνατόν να κλειστούν ερμητικά. 

χ Όπου εμφανίζεται «χ» στον πίνακα, σημαίνει ότι η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις κλάσεις 

επικινδύνων φορτίων όπως δίδονται στην αντίστοιχη γραμμή ίου πίνακα 7.17-3, εκτός εάν φέρουν την 
ένδειξη των σημειώσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.17-2 

Εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγρ. 7.17.3 σε διαφορετικές κλώσεις 
επικινδύνων φορτίων για σκάφη και χώρους φορτίων που μεταφέρουν στερεά 

επικίνδυνα φορτία χύμα 


Κλάση 

/ Μέρος 


■ 

■ 

■ 

6.1 

8 

9 

7.17.3.1.1 

X 

X 


X 



X 

7.17.3.1.2 

X 

X 


X 



X 

7.17.3.2 

X 

χ 4 

X 

5 

X 



χ 5 

7.17.3.4.1 


χ 4 

X 





7.17.3.4.2 

Η 

χ 4 

X 




X 4 · 6 

7.17.3.4.3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.17.3.6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

3 Οι κίνδυνοι των ουσιών σ’ αυτή την κλάση που μπορεί να μεταφέρονται χύμα 
είναι τέτοιοι ώστε πρέπει να εξετάζεται ειδικά από την Αρχή η κατασκευή και 
ο εξοπλισμός του εμπλεκόμενου σκάφους επιπλέον της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων που απαριθμούνται στον πίνακα αυτόν. 

4 Εφαρμόζεται μόνον για σπορόπιτα που περιέχει εκχυλίσματα διαλύτη σε 
νιτρική αμμωνία και λιπάσματα νιτρικής αμμωνίας. 

5 Εφαρμόζεται μόνον για νιτρική αμμωνία και λιπάσματα νιτρικής αμμωνίας. 
Ωστόσο, ο βαθμός προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα που περιέχονται στην 
έκδοση «Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή, έκδοση 79 - Ηλεκτρική Συσκευή 
για Ατμόσφαιρες Εκρηκτικού Αερίου», είναι επαρκής. 

6 Απαιτούνται μόνον κατάλληλα προστατευτικά συρμάτινα πλέγματα. 









































Εφαρμογή των απαιτήσεων του μέρους 7.17.3 σε διαφορετικές κλάσεις επικινδύνων φορτίων πλην στερειάν επικινδύνων φορτίων χύμα 
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7.17.3.2 


Πηγές ανάφλεξης 


Δεν πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς χώρους φορτίου ηλεκτρικός εξοπλισμός 
και καλωδιώσεις, εκτός αν είναι βασικού χαρακτήρα για λειτουργικούς σκοπούς. 
Ωστόσο, εάν σε τέτοιους χώρους έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικός εξοπλισμός, πρεπει να 
είναι πιστοποιημένου ασφαλούς τύπου* για χρήση στις επικίνδυνες ^νθηκ^ 
περιβάλλοντος στις οποίες μπορεί να εκτεθεί, εκτός εαν είναι δυνατόν να απομονωθεί 
εντελώς το ηλεκτρικό σύστημα (με απομάκρυνση συνδέσεων που ^ “^λιυν 
ασφάλειες στο σύστημα). Διελεύσεις καλωδίων απο καταστρώματα και όιαφραγματα 
πρέπει να σφραγίζονται έναντι της διέλευσης αερίου ή ατμού. Διεισδύσεις καλωδίων 
και καλώδια εντός των χώρων φορτίου πρέπει να προστατεύονται έναντι βλάβης απ 
πρόσκρουση. Δεν 1 επιτρέπεται οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που μπορεί να 
αποτελεί πηγή ανάφλεξης εύφλεκτου ατμού. 


7.17.3.3 Σύστημα ανίχνευσης 

Ο. κλειστοί -χώροι φορτίου πρέπει να εξοπλίζονται με 

σύστημα καπνού που να συμμορφώνεται με την παραγραφο 7.7.1. η με στστημα 
ανίχνευσης το οποίο κατά την κρίση της Αρχής να παρεχει ισοδύναμη προστασία. 


7.17.3.4 


Αερισμός 


7 17 3 4 1 Πρέπει σε κλειστούς χώρους να διατίθεται επαρκής μηχανικός 
αερισμός. Η διάταξη πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρεχει 
τουλάχιστον έξι εναλλαγές αέρα ανά ώρα στον χώρο φορτίου, υπολογιζόμενα ως 
κενό χώρο και για να απομακρύνει τους ατμούς απο τα υψηλότερα η χαμηλότερα 
τμήματα του χώρου, ανάλογα με την περίπτωση. 

7 17 3 42 Οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η πιθανότητα ανάφλεξης μιγμάτων αερίων - αέρα. Πρεπει να 
τοποθετούνται κατάλληλα προφυλακτικά συρμάτινα πλέγματα επάνω απο τα 
ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αερισμού. 

7 17 3 43 Πρέπει σε κλειστούς χώρους που προορίζονται για την μεταφορά 
ξηρών επικινδύνων φορτίων χύμα, όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη για μηχανικό 
αερισμό, να παρέχεται φυσικός αερισμός. 

7.17.3.5 Απάντληση κυτών 

Όπου πρόκειται να μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους εύφλεκτα ή τοξικά υγρά, το 
σώχηιμα°απάντλησης κυτών πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να 
υπάρχει εξασφάλιση έναντι εξ απροσεξίας απάντλησης τέτοιων υγρών μεσω 
σωληνώσεων ή αντλιών του χώρου μηχανών. Όπου μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες 
τέτοιων υγρών, πρέπει να δίδεται προσοχή στην πρόβλεψη προσθέτων μέσων για τη 
αποστράγγιση αυτών των χώρων. 





7.17.3.6 


Π ροστασία. προσωπικού 


7.17.3.6. 1 Πρέπει να διατίθενται τέσσερα σύνολα πλήρων προστατευτικών 

ΓαρΓοΖ^Ο^ 08 Τ σβ0λές ’ ΒκαΑ£ον Των απαι ^μέν«ν από την 

23ιΤλο το 3έηΓ ,σεων Η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να 

λ ° Τ ° δερμα ' ωστε κανεν « μ £ Ρος σώματος να μην είναι απροστάτευτο. 

™ 3 ' 62 , Πρέπ£1 να διατίθενται τουλάχιστον δύο αυτόνομες αναπνευστικές 
συσκευές επιπλέον των απαιτουμένων από την παράγραφο 7.10. ' 

7.17.3.7 


Φορητοί πυροσβεστήρες 


Γ.“1 “ υ? · ΧώΡΟυ? ψ ?Ρ τίου ’ ιρέ ’' ε ' να δ'^βενια, φορητοί πυροσβεστήρες συνολ,κής 
χωρητικότητας τουλάχιστον 12 Ιςβ ξηράς κόνεως ή ισοδύναμοι. Οι πυροσβεστήρα 
αυτοί πρεπει να είναι επιπλέον των οποιωνδήποτε φορητών πυροσβεστήρων που 
απαιτούνται σε άλλα σημεία του Κεφαλαίου αυτού. ροσβεστηρων που 


7.17.3.8 


Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς 


7.17.3.8.1 Οι χώροι φορτίου, πλην των ανοικτών καταστρωμάτων, πρέπει να 
εφοδιάζονται με εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης Ζκαάς πΤ £ 

ΖΞΓίίοίο Γ απαΐτήσε ! ς της ™Ρ«ϊράφου 7.7.3 ή με σύστημα κατάσβεσης 

^ κριση Αρ5 ^ παρέχει ισοδύνα ^ πρ — - 

7.17.3.8.2 Κάθε ανοικτός χώρος γο-γο επάνω από τον οποίο υπάρχει κατάστοωαα 
καθώς κ« ι κάθε χώρος γο-γο που δεν είναι δυνατόν να κλειστεί ερμηηκΠρΤΓ™ 

γΐροίνυ™ Ρ :; η εγΚ ~ Ρθνΐμθ ραντισμού νερού υπό πίεση για 

χειροκίνητη λειτουργία το οποίο πρέπει να προστατεύει όλα τα σημεία οποιοσδήποτε 

καταστρώματος και δαπέδου οχημάτων μέσα σε τέτοιο χώρο, με την εξαίρεση ότι η 
Αρχή μπορεί να επιτρεψει την χρήση οποιοσδήποτε άλλου μονίμου συστήματος 
πυρόσβεσης για το οποίο έχει αποδειχθεί από δοκιμές πλήρους κλίμακας ότι Ζ 
αγοτερο αποτελεσματικό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση Ζ διατάξεις αΖτΖνΣΙ 
και απαντλησης πρεπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προλαμβάνΙίαΖ 
δημιουργία ελεύθερων επιφανειών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε πρέπει να 
λαμβανετα! υποψη η δυσμενής επίδραση του προστιθεμένου βάρους και της 
ελεύθερης επιφάνειας του νερού στην ευστάθεια, μέχρι του ορίου που καΖαΖ 
αναγκαίο απο την Αρχή κατά την υπ’ αυτής έγκριση των στοιχείων ευστάθειας. 

7.17.3.9 Διαχωρισμός μεταξύ χώρων γο-γο και ανοικτών χώρων γο-γο 

χ ώ Ρ ρΓ ίο δΐαχωρΐσμό ς μετα ^ * ώρ ™ ^-γο και παρακειμένου ανοικτού 

χώρου γο-γο. Ο διαχωρισμός πρεπει να είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιεί την 
ιελευση εποσνδυνων ατμών και υγρών μεταξύ των χώρων αυτών. Εναλλακτικά 
τέτοιος διαχωρισμός δεν χρειάζεται να διατίθεται εάν αμφότεροι οι γώοοι’ 
συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις για χώρους γο-γο στο Μέρος Ό. Ρ 
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Διαχωρισμός μεταξύ χώρων γο-γο και εκτεθειμένων στον καιρό 
καταστρωμάτων 


Πρέπει να προβλέπεται διαχωρισμός μεταξύ χώρου γο-γο και παρακειμένου 
εκτεθειμένου στον καιρό καταστρώματος. Ο διαχωρισμός πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε να ελαχιστοποιεί την διέλευση επικινδύνων ατμών και υγρών μεταξύ τοτν 
χώρων αυτών. Εναλλακτικά, δεν χρειάζεται να διατίθεται διαχωρισμός εάν ο χώρος 
γο-γο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις για χώρους γο-γο στο Μέρος ϋ. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται διαχωρισμός όταν τα μεταφερόμενα επικίνδυνα 
φορτία πρέπει να φορτωθούν μόνο επάνω στο εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα. 

7.17.4 Έγγραφο συμμόρφωσης 

Η Αρχή πρέπει να εφοδιάζει το σκάφος με κατάλληλο έγγραφο ως απόδειξη 
συμμόρφωσης κατασκευής και εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους 



4220 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

8.1 Γενικά και ορισμοί 

8.1.1 Τα σωστικά μέσα και διατάξεις πρέπει να καθιστούν δυνατή την εγκατάλειψη 
του σκάφους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραγράφων 4.7 και 4.8. 

8.1.2 Εκτός από όπου προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα, τα σωστικά 
μέσα και διατάξεις που απαιτούνται από το παρόν Κεφάλαιο πρέπει να πληρούν 
λεπτομερώς τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Κεφάλαιο III της Σύμβασης και 
στον Κώδικα Σωστικών Μέσων (Ε5Α Οοάε) και να εγκρίνονται από την Αρχή. 

8.1.3 Πριν από την παροχή έγκρισης σε σωστικά μέσα και διατάξεις, η Αρχή πρέπει 
να διασφαλίζει ότι αυτά τα σωστικά μέσα και διατάξεις : 

.1 δοκιμάζονται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Οργανισμού*· ή 

.2 έχουν υποστεί επιτυχώς, αξιολόγηση και δοκιμές που ικανοποιούν την 
Αρχή, οι οποίες είναι ουσιαστικά ισοδύναμες προς εκείνες που 
καθορίζονται σ’ αυτές τις συστάσεις. 

8.1.4 Πριν από την παροχή έγκρισης σε καινοφανή σωστικά μέσα ή διατάξεις η 
Αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά τα σωστικά μέσα και διατάξεις : 

. 1 παρέχουν πρότυπα ασφαλείας τουλάχιστον ισοδύναμα προς τις 
απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και έχουν αξιολογηθεί και 
δοκιμασθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού**· ή 

.2 έχουν υποστεί επιτυχώς, σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής, 
αξιολόγηση και δοκιμές οι οποίες είναι ουσιαστικά ισοδύναμες προς 
αυτές τις συστάσεις. 

8.1.5 Πριν την αποδοχή σωστικών μέσων και διατάξεων που δεν έχουν 
προγενέστερα εγκριθεί από την Αρχή, η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται ως προς την 
συμμόρφιοση των σωστικών μέσων και διατάξεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
Κεφαλαίου. 

8.1.6 Εκτός από όπου στον παρόντα Κώδικα προβλέπεται διαφορετικά, σωστικά 
μέσα και διατάξεις που απαιτούνται από το παρόν Κεφάλαιο για τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται λεπτομερείς προδιαγραφές στον Κώδικα Ε8Α, πρέπει να είναι 
τέτοια ου να ικανοποιούν την Αρχή . 


* Γίνεται μνεία της Αναθεωρημένης Σύστασης περί Δοκιμής Σωστικών Μέσων, που υιοθετήθηκε από 
τον Οργανισμό με την Απόφαση Μ$€.81(70). 

** Γίνεται μνεία του Κώδικα Πρακτικής για την Αξιολόγηση, Δοκιμή και Αποδοχή Πρωτοτύπων 
Καινοφανών Σωστικών Μέσων και Διατάξεων, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την 
Απόφαση Α.520(13). 
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8.1.7 Η Αρχή πρέπει να απαιτεί τα σωστικά μέσα να υφίστανται δοκιμές τέτοιας 
μορφής σε στάδιο παραγωγής, όσο αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα σωστικά μέσα κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο όπως το 
εγκεκριμένο πρωτότυπο. 

8.1.8 Οι διαδικασίες που υιοθετούνται από την Αρχή για έγκριση πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η έγκριση θα εξακολουθεί να ισχύει ή θα 
ανακαλείται. 

8.1.9 Η Αρχή πρέπει να καθορίζει την χρονική περίοδο αποδοχής των σωστικών 
μέσων που υπόκεινται σε φθορά λόγω παρέλευσης χρόνου. Αυτά τα σωστικά μέσα 
πρέπει να σημαίνονται με μέσα για τον καθορισμό της ηλικίας τους ή της 
ημερομηνίας που πρέπει να αντικατασταθούν. 

8.1.10 Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται 
διαφορετικά : 

.1 «Ανίχνευση» είναι ο εντοπισμός της θέσης των επιζώντων ή των 
σωστικών σκαφών. 

.2 «Κλίμακα επιβίβασης» είναι η κλίμακα που διατίθεται στους 
σταθμούς επιβίβασης σε σωστικά σκάφη για να επιτρέπει ασφαλή 
πρόσβαση στα σωστικά σκάφη μετά την καθαίρεσή τους. 

.3 «Σταθμός επιβίβασης» είναι ο χώρος από το οποίο γίνεται η επιβίβαση 
σε σωστικά σκάφη. Ο σταθμός επιβίβασης μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται ως σταθμός συγκέντρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι 
διατίθεται επαρκής χώρος και ότι οι ενέργειες του σταθμού 
συγκέντρωσης μπορούν ασφαλώς να εκτελούνται εκεί. 

.4 «Καθαίρεση ελεύθερης πλεύσης» είναι εκείνη η μέθοδος καθαίρεσης 
σοισηκού σκάφους κατά την οποία το σκάφος απελευθερώνεται 
αυτόματα από βυθιζόμενο σκάφος και είναι έτοιμο για χρήση. 

.5 «Καθαίρεση ελεύθερης πτώσης» είναι εκείνη η μέθοδος καθαίρεσης 
σωστικού σκάφους κατά την οποία το σκάφος πλήρες επιβαινόντων 
προσώπων και εξοπλισμού απελευθερώνεται και αφήνεται να πέσει 
στη θάλασσα χωρίς οποιαδήποτε διάταξη συγκράτησης. 

.6 «Στολή εμβάπτισης» είναι προστατευηκή στολή που σε ψυχρό νερό 
μειώνει την απώλεια θερμότητας του σώματος του ατόμου που την 
φορά. 

.7 «Πνευστή συσκευή» είναι συσκευή της οποίας η πλευστότητα 
εξαρτάται από εύκαμπτους αεροθαλάμους που γεμίζουν με αέριο για 
άντωση και που κανονικά παραμένει κενή αερίου μέχρι να 
χρησιμοποιηθεί. 
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.8 «Φουσκωμένη συσκευή» είναι συσκευή της οποίας η πλευστότητα 
εξαρτάται από εύκαμπτους αεροθαλάμους που γεμίζουν με αέριο για 
άντωση και που κανονικά φέρεται φουσκωμένη και έτοιμη για χρήση 
ανά πάσα στιγμή. 

.9 «Συσκευή ή διάταξη καθαίρεσης» είναι το μέσο ασφαλούς μεταφοράς 
σωστικού σκάφους ή λέμβου διάσωσης από τη θέση στοιβασίας του 
στο νερό. 

. 10 «Ναυτικού Τύπου Σύστημα Εγκατάλειψης (ΜΕ3)» είναι διάταξη 

σχεδιασμένη για την ταχεία μεταφορά μεγάλου αριθμού προσώπων 
από σταθμό επιβίβασης μέσω διόδου προς επιπλέουσα εξέδρα για 
διαδοχική επιβίβαση σε συνδυαζόμενα με το σύστημα σωστικά σκάφη, 
ή απευθείας μέσα σ' αυτά. 

.11 «Καινοφανές σωστικό μέσο ή διάταξη» είναι σωστικό μέσο ή διάταξη 
που περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά που δεν καλύπτονται πλήρους 
από το παρόν Κεφάλαιο αλλά που παρέχει ίσο ή υψηλότερο πρότυπο 
ασφαλείας. 

.12 «Λέμβος διάσωσης» είναι λέμβος που έχει σχεδιαστεί να παρέχει 
βοήθεια και να διασώζει πρόσωπα σε κίνδυνο καθώς και να 
συγκεντρώνει σωστικά σκάφη. 

.13 «Διάσιοση» είναι η ασφαλής περισυλλογή επιζώντων. 

.14 «Ανακλαστικό υλικό» είναι το υλικό πσυ αντανακλά κατευθυνόμενη 
σ’ αυτό δέσμη φιοτός προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

.15 «Σωστικό σκάφος» είναι το σκάφος που είναι σε θέση να διατηρεί στη 
ζωή πρόσωπα που ευρίσκονται σε. κίνδυνο, .από την στιγμή της 
εγκατάλειψης του σκάφους. 

.16 «Θερμική προστατευτική ενδυμασία» είναι σάκος ή ενδυμασία από 
αδιάβροχο υλικό με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. 

8.2 Επικοινωνίες 

8.2.1 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με.τις εξής ραδιοσυσκευές διάσωσης : 

. 1 Σε κάθε επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος και σε κάθε φορτηγό ταχύπλοο 
σκάφος ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει να διατίθενται 
τουλάχιστον τρεις αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές νΗΡ. Οι 
συσκευές αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με πρότυπα λειτουργίας 
που δεν υστερούν εκείνων που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό*· 


“ Γίνεται μνεία της Σύστασης περί Προτύπων Λειτουργίας για Φορητές Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές 
συσκευές ΥΗΡ Σωστικών Σκαφών, που υιοθετήθηκε οπό τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.809(19). 
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.2 στην κάθε πλευρά κάθε επιβατηγού ταχύπλοου σκάφους καθώς και 
κάθε φορτηγού ταχύπλοου σκάφους ολικής χωρητικότητας 500 και 
άνω πρέπει να φέρεται τουλάχιστον ένας αναμεταδότης ΚΑΏΑΚ. 
Αυτοί οι αναμεταδότες ΚΑϋΑΚ. πρέπει να συμμορφώνονται με 
πρότυπα λειτουργίας που δεν υστερούν εκείνων που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Οργανισμό*. Οι αναμεταδότες ίΙΑΟΑΚ πρέπει να 
φυλάσσονται σε τέτοιες θέσεις ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν 
γρήγορα σε οποιαδήποτε από τις σωσίβιες σχεδίες. Εναλλακτικά, ένας 
αναμεταδότης ΚΑϋΑΚ. πρέπει να αποθηκεύεται σε κάθε σωστικό 
σκάφος. 

8.2.2 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με τα εξής συστήματα ενδοεπικοινωνίας 
και συναγερμών : 

.1 μέσο έκτακτης ανάγκης αποτελουμενο είτε από μόνιμο είτε από 
φορητό εξοπλισμό ή από αμφοτέρους τους ως άνω, για αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ των σταθμών ελέγχου έκτακτης ανάγκης, των 
σταθμών συγκέντρωσης και επιβίβασης και των στρατηγικών θέσεων 
του σκάφους· 

■2 σύστημα γενικού συναγερμού έκτακτης ανάγκης που να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.1 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (Ε8Α 
Οοάε) και που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για να καλεί σε 
συνάθροιση τους επιβάτες και το πλήρωμα στους σταθμούς 
συγκέντρωσης και για να εκκινεί τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα διαίρεσης. Το σύστημα πρέπει να συμπληρώνεται από 
σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας που να πληροί τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.2 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (Κ3Α €οόε), ή από 
άλλο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας. Τα συστήματα πρέπει να μπορούν 
να χειρίζονται από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. 

8.2.3 Εξοπλισμός σημάτων 

8.2.3.1 Όλα τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν φορητό φανό σημάτων ημέρας που να 
είναι διαθέσιμος για χρήση στο διαμέρισμα διακυβέρνησης ανά πάσα στιγμή και που 
δεν θα εξαρτάται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας του σκάφους. 

8.2.3.2 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με όχι λιγότερες από 12 φωτοβολίδες 
αλεξιπτώτου που να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1 του 
Κώδικα Σωστικών Μέσων (Ε3Α Όοάε) και φυλάσσονται εντός ή πλησίον του 
διαμερίσματος διακυβέρνησης. 

8.3 Ατομικά σωστικά μέσα 

8.3.1 Οπου οι επιβάτες ή το πλήρωμα έχουν πρόσβαση σε εκτεθειμένα 
καταστρώματα κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας, πρέπει να διατίθεται 


Γίνεται μνεία της Σύστασης κερί Προτύπων Λειτουργίας για Αναμεταδότες ΚΑΟΑΚ. Σωστικών 
Σκαλών για Χρήση σε Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισιιό ιιε 
την Απόφαση Α.802{ 19). * 
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τουλάχιστον ένα κυκλικό σωσίβιο σε κάθε πλευρά του σκάφους ικανό για ταχεία 
απελευθέρωση από το διαμέρισμα διακυβέρνησης καθώς και από θέση επί ή πλησίον 
της θέσης τοποθέτησής του, μαζί με αυτόματη συσκευή φωτισμού και με αυτόματης 
ενεργοποίησης καπνογόνο σήμα. Οι διατάξεις τοποθέτησης και ασφάλισης του 
καπνογόνου σήματος αυτόματης ενεργοποίησης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην 
μπορεί να απελευθερωθεί ή να ενεργοποιηθεί μόνον από τις επιταχύνσεις που 
δημιουργούνται από συγκρούσεις ή προσαράξεις. 

8.3.2 Πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον ένα κυκλικό σωσίβιο παραπλεύρως κάθε 
κανονικής εξόδου από το σκάφος και επί κάθε ανοικτού καταστρώματος στο οποίο 
έχουν πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωμα, υπό τον όρο ότι θα είναι τουλάχιστον 
δύο εγκατεστημένα. 

8.3.3 Τα κυκλικά σωσίβια που τοποθετούνται παραπλεύρως κάθε κανονικής εξόδου 
από το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επιπλέοντα σωσίβια σχοινιά μήκους 
τουλάχιστον 30 σι. 

8.3.4 Όχι λιγότερα από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των κυκλικών σωσιβίων 
πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματες συσκευές φωτισμού. Ωστόσο, τα κυκλικά 
σωσίβια που διατίθενται με αυτόματες συσκευές φωτισμού δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκείνα που διατίθενται με σωσίβια σχοινιά σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.3.3. 

8.3.5 Για κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο σκάφος πρέπει να διατίθεται 
τουλάχιστον μία ατομική σωσίβια ζώνη που να πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2.2.1 ή 2.2.2 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (Π5Α Όοάο), επιπλέον δε : 

. 1 πρέπει να διατίθεται αριθμός ατομικών σωσιβίων ζωνών καταλλήλων 
για παιδιά, ίσος προς το 10% του αριθμού των επιβατών του σκάφους, 
ή μεγαλύτερος αριθμός όσος μπορεί να απαιτηθεί ώστε να διατίθεται 
μία ατομική σωσίβια ζώνη για κάθε παιδί· 

.2 κάθε επιβατηγό σκάφος πρέπει να φέρει αριθμό ατομικών σωσιβίων 
ζωνών για όχι λιγότερους από το 5% του συνολικού αριθμού των 
προσώπων που επιβαίνουν στο σκάφος. Αυτές οι ατομικές σωσίβιες 
ζώνες πρέπει να στοιβάζονται σε εμφανή σημεία στο κατάστρωμα ή 
στους σταθμούς συγκέντρωσης· 

.3 πρέπει να φέρεται επαρκής αριθμός ατομικών σωσιβίων ζωνών για 
πρόσωπα που εκτελούν φυλακή και για χρήση σε απομακρυσμένους 
σταθμούς σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης· και 

.4 όλες οι ατομικές σωσίβιες ζώνες πρέπει να εφοδιάζονται με φως, το 
οποίο πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 του Κώδικα 
Σωστικών Μέσων (ΓδΑ Όοόο). 

8.3.6 Οι ατομικές σωσίβιες ζώνες πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο 
θύστε να είναι άμεσα προσιτές και οι θέσεις τους πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση. 
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8.3.7 Για κάθε πρόσωπο που έχει ορισθεί ως πλήρωμα της λέμβου διάσωσης πρέπει 
να διατίθεται στολή εμβάπτισης καταλλήλου μεγέθους που να πληροί τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 2.3 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (Ε$Α 0ο<1ε). 


8.3.8 I ια κάθε μέλος του πληρώματος που σύμφωνα με τον πίνακα διαίρεσης έχει 
ορισθει με καθήκοντα σε ομάδα «Ναυτικού Τύπου Συστήματος Εγκατάλειψης» για 
επιβίβαση των επιβατών σε σωστικά σκάφη, πρέπει να διατίθεται στολή εμβάπτισης ή 
στολή προστασίας. Αυτές οι στολές εμβάπτισης ή προστασίας δεν απαιτούνται εάν το 
σκάφος εκτελει σε μόνιμη βάση ταξίδια σε θερμά κλίματα όπου, κατά την κρίση της 
Αρχής, δεν- είναι απαραίτητες. 


8.4 Πίνακας διαίρεσης, οδηγίες ανάγκης και εγχειρίδια 

8Α1 Για κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο σκάφος* πρέπει να διατίθενται σαφείς 
οδηγίες που πρεπει να ακολουθούνται σε περίπτοκτη έκτακτης ανάγκης. 

8.4.2 Πίνακες διαίρεσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/37 της 
σύμβασης, πρέπει να εκτίθενται σε εμφανή σημεία σε όλο το σκάφος 
συμπεριλαμβανομένων του διαμερίσματος ελέγχου , του μηχανοστασίου και των 
χωρων ενδιαίτησης πληρώματος. 


δρέπει στους κοινόχρηστους χώρους να αναρτώνται εικόνες και οδηγίες στις 
κατάλληλες γλώσσες και να εκτίθενται εμφανώς στους σταθμούς συγκέντρωσης 

στους άλλους χώρους επιβατών και κοντά σε κάθε κάθισμα, που να πληροφορούν 
τους επιβάτες για : 


-1 τον σταθμό συγκέντρωσής τους· 

.2 τις βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε περίπτωση 
ανάγκης· 

.3 τον τρόπο που θα φορεθούν οι σωσίβιες ζώνες. 

8.4.4 Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει σταθμούς συγκέντρωσης επιβατών : 

.1 σε θέσεις που ευρίσκονται κοντά στους σταθμούς επιβίβασης και που 
παρέχουν για όλους τους επιβάτες άμεση πρόσβαση σ’ αυτούς, εκτός 

εάν (οι σταθμοί συγκέντρωσης και επιβίβασης) ευρίσκονται στην ίδια 
θέση και· 

.2 που να διαθέτουν επαρκή χώρο για την συγκέντρωση και καθοδήγηση 
των επιβατών. 

8.4.5 Σε κάθε τραπεζαρία και αίθουσα αναψυχής του πληρώματος πρέπει να 
διατίθεται εγχειρίδιο εκπαίδευσης που να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 
18,2.3, 


Γίνεται αναφορά των Κατευθυντηρίων Γραμμών περί Οδηγιών Ασφαλείας Επιβατών σε επιβάτηνά 
γο-γο πλοία (Μδαοίτο.άδΐ). ' Η ΙίΓ 
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8.5 Οδηγίες λειτουργίας 

8.5.1 Επί ή πλησίον των σωστικών σκαφών και των χειριστηρίων καθαίρεσής τους 
πρέπει να διατίθενται πινακίδες ή σήματα τα οποία : 

.1 να επεξηγούν παραστατικά τον σκοπό των χειριστηρίων και τις 
διαδικασίες για τη λειτουργία της διάταξης και να παρέχουν σχετικές 
οδηγίες και προειδοποιήσεις· 

.2 να είναι εύκολα ορατές κάτω από συνθήκες φωτισμού ανάγκης· 

.3 να χρησιμοποιούν σύμβολα σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Οργανισμού*. 

8.6 Στοιβασία σωστικών σκαφών 

8.6.1 Τα σωστικά σκάφη πρέπει να τοποθετούνται ασφαλώς έξω από τους χώρους 
ενδιαίτησης επιβατών και τους σταθμούς επιβίβασης και όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα προς αυτούς. Η τοποθέτηση πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε κάθε 
σωστικό σκάφος να μπορεί να καθαιρείται ασφαλώς με απλό τροπο και να παραμένει 
ασφαλισμένο στο σκάφος κατά την διάρκεια και αμέσως μετά την διαδικασία 
καθαίρεσης. Το μήκος των σχοινιών ασφάλισης και οι διατάζεις τιον σχοινιών 
πρόσδεσης πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε να διατηρούν τα σωστικά σκάφη σε 
κατάλληλη θέση για επιβίβαση. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την χρηση 
ρυθμιζόμενων σχοινιών ασφάλισης ή / και πρόσδεσης σε εξόδους οπού 
χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός σωστικά σκάφη. Οι διατάξεις ασφάλισης για 
όλα τα σχοινιά ασφάλισης και πρόσδεσης πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να 
κρατούν το σωστικό σκάφος σε ορθή θέση κατά την διαδικασία εγκατάλειψης. 

8.6.2 Τα σωστικά σκάφη πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει την 
απελευθέρωσή τους από τις διατάξεις ασφάλισής τους επί ή πλησίον της θέσης 
στοιβασίας τους στο σκάφος, καθώς και από θέση εντός ή πλησίον του διαμερίσματος 

διακυβέρνησης. 

8.6.3 Όσο είναι πρακτικώς δυνατόν, τα σωστικά σκάφη πρέπει να κατανέμονται 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ίση χωρητικότητα και στις δύο πλευρές του 
σκάφους. 

8.6.4 Η διαδικασία καθαίρεσης για τις πνευστές σωσίβιες σχεδίες πρέπει, όπου είναι 
πρακτικώς δυνατόν, να εκκινεί και την πλήρωσή τους. Όπου δεν είναι πρακτικώς 
δυνατόν να παρέχεται αυτόματη πλήρωση των σωσιβίων σχεδίων (για παράδειγμα 
όταν οι σωσίβιες σχεδίες συνδέονται με Ναυτικού Τύπου Σύστημα Εγκατάλειψης 
ΜΕδ), η διάταξη πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε το σκάφος να μπορεί να εκκενωθεί 
εντός του χρόνου που καθορίζεται στην παράγραφο 4.8.1. 

8.6.5 Τα σωστικά σκάφη πρέπει να μπορούν να καθαιρούνται και ακολούθως να 
φορτώνονται από τους καθορισμένους σταθμούς επιβίβασης κάτω από όλες τις 


* Γίνεται μνεία των Συμβόλων των σχετικών με Σωστικά Μέσα και Διατάξεις, που υιοθετήθηκαν από 
τον Οργανισμό με την Απόφαση Λ.760(18), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Μ8€.82(70). 



συνθήκες λειτουργίας, καθώς επίσης και κάτω από συνθήκες κατάκλυσης μετά από 
ρλαρη, μέχρι την έκταση που ορίζεται στο Κεφάλαιο 2. ' 

8.6.6 Οι σταθμοί καθαίρεσης σωστικών σκαφών πρέπει να ευρίσκονται σε τέτοιες 
θεσεις ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής καθαίρεση, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
απόσταση απο την έλικα ή τους προωθητήρες εκτόξευσης νερού και στα μέρη του 
σκάφους που προεξέχουν απότομα. 


8-6.7 Κατα την διάρκεια της προετοιμασίας και της καθαίρεσης, τα σωστικά σκάφη 
και η περιοχή του νερού που πρόκειται να καθαιρεθούν πρέπει να φωτίζονται 
επαρκώς από τον φωτισμό που τροφοδοτείται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής 

ενεργειας καθώς και από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτούνται 
απο το Κεφαλαίο 12. 


8.6.8 Πρέπει να διατίθενται μέσα που θα εμποδίζουν την είσοδο στα σωστικά 
σκάφη οποιασδηποτε εκροής νερού όταν αυτά καθαιρούνται. 

8.6.9 Κάθε σωστικό σκάφος πρέπει να στοιβάζεται: 

.1 έτσι, ώστε ούτε το σωστικό σκάφος ούτε οι διατάξεις στοιβασίας του 
να παρεμποδίζουν τον χειρισμό οποιοσδήποτε άλλου σωστικού 
σκάφους ή λέμβου διάσωσης σε οποιονδήποτε άλλον σταθμό 
καθαίρεσης· 

.2 σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας· 

.3 εξοπλισμένο πλήρως· και 

.4 όσο είναι πρακτικώς δυνατόν, σε ασφαλή και προφυλαγμένη θέση και 
να προστατεύεται από βλάβη από πυρκαϊά και έκρηξη. 

8.6.10 Κάθε σωσίβια σχεδία πρέπει να στοιβάζεται με το πεισμάτιό της μόνιμα 
προσδεδεμενο στο σκάφος, και με διάταξη ελεύθερης πλεύσης που να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.6 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (Π8Α Ποάε) έτσι 
ώστε, όσο είναι πρακτικώς δυνατόν, η σωσίβια σχεδία να επιπλέει ελεύθερα και. 
εφοσον πρόκειται για πνευστή σχεδία, να φουσκώνει αυτόματα στην περίπτωση που 
το ταχύπλοο σκάφος βυθίζεται. 

8.6.11 Οι λέμβοι διάσωσης πρέπει να στοιβάζονται: 


σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας για καθαίρεση σε χρόνο όχι 
περισσότερο των 5 πρώτων λεπτών· 

σε θέση κατάλληλη για καθαίρεση και ανάκτηση- και 

έτσι, ώστε ούτε η λέμβος διάσωσης ούτε οι διατάξεις στοιβασίας της 
να παρεμποδίζουν τον χειρισμό οποιουδήποτε σωστικού σκάφους σε 
οποιονδήποτε άλλον σταθμό καθαίρεσης. 
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8 6 12 Οι λέμβοι διάσωσης και τα σωστικά σκάφη πρέπει να ασφαλίζονται και να 
προσδένονται στο κατάστρωμα έτσι, ώστε να ανθίστανται τουλάχιστον στις φορτίσεις 
που είναι πιθανόν να προκόψουν λόγω ορισμένου οριζοντίου φορτίου σύγκρουσης 
του σκάφους και του κατακόρυφου φορτίου σχεδιασμού στη θέση στοιβασιας. 

8.7 Διατάξεις επιβίβασης και ανάκτησης σωστικών σκαφών και λέμβων 
διάσωσης 

8 7 1 Οι σταθμοί επιβίβασης πρέπει να είναι άμεσα προσιτοί από τους χώρους 
ενδιαίτησης και εργασίας. Εάν οι καθορισμένοι σταθμοί συγκέντρωσης είναι 
διαφορετικοί από τους χώρους επιβατών, οι σταθμοί συγκέντρωσης πρεπει να είναι 
άμεσα προσιτοί από τους χώρους επιβατών, και οι σταθμοί επιβίβασης πρεπει να 
είναι άμεσα προσιτοί από τους σταθμούς συγκέντρωσης. 

8.7.2 Οι οδοί εγκατάλειψης, οι έξοδοι και τα σημεία επιβίβασης πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.7. 

8 7 3 Οι διάδρομοι, τα κλιμακοστάσια και οι έξοδοι που παρέχουν πρόσβαση στους 
σταθμούς συγκέντρωσης και επιβίβασης πρέπει να φωτίζονται επαρκώς με φωτισμό 
που τροφοδοτείται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και απο την πηγη 
ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτούνται από το Κεφάλαιο 12. 

8.7.4 Όπου δεν έχουν εγκατασταθεί σωστικά σκάφη καθαιρούμενα με επωτίδες. 
πρέπει να διατίθενται Ναυτικού Τύπου Συστήματα Εγκατάλειψης (ΜΕ8) ή 
ισοδύναμα μέσα εγκατάλειψης, ώστε τα πρόσωπα να αποφεύγεται να εισέρχονται στο 
νερό προκειμένου να επιβιβαστούν* στα σωστικά σκάφη. Αυτά τα ΜΕΣ η τα 
ισοδύναμα μέσα εγκατάλειψης πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον τροπο, ώστε 
τα πρόσωπα να είναι σε θέση να επιβιβαστούν στα σωστικά σκάφη σε όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας, καθώς επίσης και σε όλες τις συνθήκες κατάκλυσης μετά απο 
βλάβη στην έκταση που ορίζεται στο Κεφάλαιο 2. 

8.7.5 Όπου τα έξαλα μεταξύ της καθορισμένης θέσης επιβίβασης και της ισάλου 
γραμμής δεν είναι πλέον του 1,5 ηι, η Αρχή μπορεί να αποδεχτεί σύστημα όπου τα 
πρόσωπα επιβιβάζονται κατευθείαν στις σωσίβιες σχεδίες, υπό την προϋπόθεση οτι οι 
διατάξεις επιβίβασης στα σωστικά σκάφη και στην λέμβο διάσωσης είναι 
αποτελεσματικές μέσα στις συνθήκες περιβάλλοντος στις οποίες επιτρέπεται στο 
σκάφος να λειτουργεί και σε όλες τις συνθήκες διαγωγής και εγκάρσιάς κλίσης τοσο 
σε άθικτη κατάσταση όσο και σε οριζόμενη κατάσταση βλάβης. 

8.7.6 Οι διατάξεις επιβίβασης σε λέμβο διάσιοσης πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε 
η επιβίβαση σ’ αυτήν και η καθαίρεσή της να μπορούν να γίνονται κατευθείαν απο 
την θέση στοιβασιας και η ανάκτησή της να γίνεται ταχέως με πλήρες φορτίο 
προσώπων και εφοδίων. 

8.7.7 Τα συστήματα καθαίρεσης για λέμβους διάσωσης σε σκάφη κατηγορίας Β 
επιτρέπεται να τροφοδοτούνται με ενέργεια από την παροχή ενέργειας του σκάφους, 
υπό τους εξής όρους : 

1 η επωτίδα ή ο γερανός πρέπει να τροφοδοτούνται με ενέργεια από 2 
πηγές μέσα σε κάθε ανεξάρτητο μηχανοστάσιο· 
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.2 η επωτΐόα ή ο γερανός πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 
απαιτούμενες ταχύτητες καθέλκυσης, καθαίρεσης και ανύψωσης όταν 
χρησιμοποιείται μόνο μία πηγή ενέργειας· και 

.3 η επωτίόα ή ο γερανός 6εν απαιτείται να ενεργοποιούνται από θέση 
στο εσωτερικό της λέμβου διάσωσης. 

8.7.8 Σε σκάφη πολλαπλών γαστρών με μικρή ΗΕι γωνία διαγωγής και εγκάρσιας 
κλίσης, οι γωνίες σχεδιασμού στην παράγραφο 6.1 του Κώδικα Σωστικών Μέσων 
(Σ8Α Οοάε) μπορούν να μεταβληθούν από 20° / 10° στις μέγιστες τιμές γωνιών που 
υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα 7, περιλαμβανόμενων των 
μοχλοβραχιόνων εγκάρσιας κλίσης ΗΕ 2 , ΗΤΕ, ΗΕ 5 ή ΗΕ 4 . 

8.7.9 Οι επωτίδες ή οι γερανοί των λέμβων διάσωσης μπορούν να σχεδιάζονται για 
καθαίρεση και ανάκτηση της λέμβου με 3 πρόσωπα, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι 
διατίθεται πρόσθετη διάταξη επιβίβασης σε κάθε πλευρά που να συμμορφώνεται με 
την παράγραφο 8.7.5. 

8.7.10 Σε κάθε σταθμό επιβίβασης σε ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης (ΜΕ5) 
πρέπει να διατίθεται μαχαίρι ασφαλείας. 

8.8 Ορμιδοβόλος συσκευή 

Πρέπει να διατίθεται ορμιδοβόλος συσκευή που να πληροί τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.1 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (ΕδΑ €οάε). 

8.9 Λειτουργική ετοιμότητα, συντήρηση και επιθεωρήσεις 

8.9.1 Λειτουργική ετοιμότητα 

Πριν την αναχώρηση του σκάφους από τον λιμένα και ανά πάσα στιγμή κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού, όλα τα σωστικά μέσα πρέπει να είναι σε κατάσταση 
λειτουργίας και έτοιμα για άμεση χρήση. 

8.9.2 Συντήρηση 

.1 Πρέπει να παρέχονται οδηγίες που να πληρούν τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 11Γ/36 της Σύμβασης για την επί του σκάφους συντήρηση 
των σωστικών μέσων, η οποία πρέπει να διεξάγεται ανάλογα. 

.2 Η Αρχή δύναται να επιτρέπει αντί των οδηγιών που απαιτούνται από 
την υποπαράγραφο .1, προγραμματισμένη διαδικασία συντήρησης στο 
πλοίο η οποία να περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
ΙΙΙ/36 της Σύμβασης. 

8.9.3 Συντήρηση των αγομένων 

8.9.3.1 Πρέπει να αναστρέφονται τα άκρα των αγόμενων που χρησιμοποιούνται για 
την καθαίρεση σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 30 μήνες, πρέπει δε να 
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αντικαθίστανται όποτε είναι αναγκαίο λόγω φθοράς, ή σε διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν τα πέντε έτη, όποιο εκ των δύο συμβεί ενωρίτερα. 

8.9.3.2 Η Αρχή δύναται να αποδεχθεί αντί της «αναστροφής των άκρων» που 
απαιτείται από την παράγραφο 8.9.3.1, περιοδικό έλεγχο των αγόμενων και 
αντικατάστασή τους όποτε είναι αναγκαίο λόγω φθοράς ή σε διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν τα τέσσερα έτη, όποιο εκ των δύο συμβεί ενωρίτερα. 

8.9.4 Αμοιβά υλικά και εξοπλισμός επισκευής 

Για τα σωστικά μέσα και τον εξοπλισμό, εφόδια, τα εξαρτήματά τους που υπόκεινται 
σε υπερβολική φθορά ή ανάλωση και χρειάζεται να αντικαθίστανται τακτικά πρέπει 
να διατίθενται αμοιβά υλικά και εξοπλισμός επισκευής. 

8.9.5 Εβδομαδιαίος έλεγχος 

Πρέπει σε εβδομαδιαία βάση να διεξάγονται οι ακόλουθες δοκιμές και έλεγχοι: 

.1 όλα τα σωστικά σκάφη, λέμβοι διάσωσης και διατάξεις καθαίρεσης 
πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι 
έτοιμα για χρήση· 

.2 όλες οι μηχανές των λέμβων διάσωσης πρέπει να τίθενται σε 
λειτουργία πρόσω και ανάποδα για συνολικοί περίοδο όχι μικρότερη 
των 3 πρώτων λεπτών, υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη για 
την εκκίνηση και λειτουργία τους. Κατά την διάρκεια αυτής της 
χρονικής περιόδου, πρέπει να αποόειχθεί ότι το κιβώτιο και ο 
μηχανισμός μετάδοσης κίνησης συμπλέκονται ικανοποιητικά. Εάν τα 
ειδικά χαρακτηριστικά εξωλέμβιας μηχανής που έχει εγκατασταθεί σε 
λέμβο διάσωσης δεν επιτρέπουν την λειτουργία της χωρίς να είναι 
βυθισμένη στο νερό η έλικά της για χρονικό διάστημα 3 πρώτων 
λεπτών, τότε πρέπει να λειτουργεί για τόσο χρονικό διάστημα όσο 
καθορίζεται στο βιβλίο του κατασκευαστή· και 

.3 πρέπει να δοκιμάζεται το σύστημα γενικού συναγερμού. 

8.9.6 Μηνιαίοι έλεγχοι 

ΙΙρέπει να διεξάγεται μηνιαίος έλεγχος των σωστικών μέσων περιλαμβανομένου του 
εξοπλισμού των σιοστικών σκαφών, με χρήση του πίνακα ελέγχου που απαιτείται από 
τον Κανονισμό ΙΙΙ/36.1 της Σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι πλήρη και ότι 
ευρίσκονται σε καλή κατάσταση. Πρέπει να καταχωρείται αναφορά του ελέγχου στο 
ημερολόγιο του σκάφους. 

8.9.7 Επιθεώρηση των πνευστών σωσιβίων σχεδιών, πνευστών ατομικών σωσιβίων 
ζωνών, ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης και πνευστών λέμβων 
διάσωσης 
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8.9.7.1 Κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία, πνευστή ατομική] σωσίβια ζώνη και κάθε 
ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης (ΜΕ8) πρέπει να επιθεωρούνται: 

.1 σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες, υπό τον όρο ότι 
όπου αυτό δεν είναι πρακτικώς δυνατόν, μπορεί η Αρχή να παρατείνει 
το διάστημα αυτό κατά ένα μήνα· 

■2 σε εγκεκριμένο σταθμό επιθεώρησης που είναι αρμόδιος για την 
επιθεώρησή τους, διατηρεί κατάλληλες ευκολίες επιθεώρησης και 
χρησιμοποιεί μόνον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό*. 

8.9.8 Περιοδική εκδίπλωση των ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης 

Επιπρόσθετα ή σε συνδυασμό με τα διαστήματα επιθεώρησης των ναυτικού τύπου 
συστημάτων εγκατάλειψης που απαιτούνται από την παράγραφο 8.9.7.1, κάθε 
ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης πρέπει να εκδιπλώνεται από το σκάφος σε 
περιοδική, σε διαστήματα που θα καθορισθούν από την Αρχή, υπό τον όρο ότι κάθε 
σύστημα θα εκδιπλώνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι έτη. 

8.9.9 Η Αρχή η οποία εγκρίνει νέες και καινοφανείς διατάξεις πνευστών σωσιβίων 
σχεδίων σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 μπορεί να επιτρέπει μεγαλύτερα 
διαστήματα επιθεώρησης , υπό τους εξής όρους : 

8.9.9.1 Η νέα και καινοφανής διάταξη σωσίβιας σχεδίας πρέπει να διατηρεί το ίδιο 
πρότυπό, όπως απαιτείται από τις διαδικασίες δοκιμών, σε όλη την διάρκεια των 
μεγαλύτερων διαστημάτων μεταξύ επιθεωρήσεων. 

8.9.9.2 Το σύστημα της σιοσίβιας σχεδίας πρέπει να ελέγχεται επί του σκάφους από 
πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με την παράγραφο 8.9.7. 

8.9.9.3 Πρέπει να διεξάγεται επιθεώρηση σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 
πέντε έτη σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού. 

8.9.10 Ολες οι επισκευές και η συντήρηση των πνευστών λέμβων διάσωσης πρέπει 
να διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι επισκευές έκτακτης 
ανάγκης μπορούν να διεξάγονται επί του σκάφους, όμως οι μόνιμες επισκευές πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένο σταθμό επιθεώρησης. 

8.9.11 Η Αρχή η οποία επιτρέπει παράταση των διαστημάτων επιθεώρησης των 
σωσιβίων σχεδίων σύμφωνα με την παράγραφο 8.9.9 πρέπει να ενημερώνει τον 
Οργανισμό για την ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/5(0) της Σύμβασης. 

8.9.12 Περιοδική επιθεώρηση των υδροστατικών μηχανισμών απελευθέρωσης 
Οι υδροστατικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης πρέπει να επιθεοιρούνται: 


Γίνεται μνεία ίων Συστάσεων περί των όρων για την έγκριση των Σταθμών Επιθεώρησης για 
πνευστές σωσίβιες σχεδίες, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α 761(18) όπως 
τροποποιήθηκε με την Απόφαση Μ80.55(66). 
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.1 σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες, υπό τον όρο ότι 
όπου αυτό δεν είναι πρακτικώς δυνατόν, μπορεί η Αρχή να παρατείνει 
το διάστημα αυτό κατά ένα μήνα· 

2 σε σταθμό επιθεώρησης που είναι αρμόδιος για την επιθεώρησή τους, 
διατηρεί κατάλληλες ευκολίες επιθεώρησης και χρησιμοποιεί μόνον 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

8.9.13 Σήμανση των θέσεων στοιβασίας 

Τα κελύφη, τα στηρίγματα,τα ράφια , οι βάσεις και οι άλλες παρόμοιες θέσεις 
στοιβασίας για τον εξοπλισμό των σωστικών μέσων πρέπει να σημαίνοντα* με 
σύμβολα σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού, που να δεικνύουν τον 
εξοπλισμό που στοιβάζεται στην συγκεκριμένη θέση για τον συγκεκριμένο σκοπο. 
Εάν σε συγκεκριμένη θέση στοιβάζονται περισσότερα του ενός αντικείμενα, πρέπει 
επίσης να εμφανίζεται και ο αριθμός των διατάξεων. 

8.9.14 Περιοδική επιθεώρηση των μέσων καθαίρεσης 

8.9.14.1 Τα μέσα καθαίρεσης : 

.1 πρέπει να επιθεωρούνται στα συνιστώμενα διαστήματα σύμφωνα με 
τις οδηγίες για επί του σκάφους συντήρηση, όπως απαιτείται από τον 
Κανονισμό 111/36 της Σύμβασης· 

.2. πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη εξέταση σε διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν τα 5 έτη· και 

.3 πρέπει, μετά την συμπλήρωση της εξέτασης της υποπαραγράφου .2, να 
υπόκεινται σε δυναμική δοκιμή της πέδης του εργάτη (βαρούλκου), 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2.5.2 του Κώδικα Σωστικών Μέσων 

(Ε8Α Οοάο). 

8.10 Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσης 

8.10.1 Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν : 

.1 σιοστικά σκάφη με επαρκή χωρητικότητα ώστε να εξυπηρετούν όχι 
λιγότερο από το 100 % του συνολικού αριθμού τιον ατόμων που είναι 
το σκάφος πιστοποιημένο να μεταφέρει, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
φέρονται κατ' ελάχιστον δύο τέτοια σωστικά σκάφη· 

.2 επιπρόσθετα, σωστικά σκάφη με επαρκή συνολική χωρητικότητα για 
να εξυπηρετούν όχι λιγότερο από το 10 % του συνολικού αριθμού των 
ατόμων που το σκάφος είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει· 

.3 επαρκή σωστικά σκάφη για να εξυπηρετούν τον συνολικό αριθμό των 
ατόμων που το σκάφος είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει, ακόμα και 
στην περίπτωση που όλα τα σωστικά σκάφη που ευρίσκονται επί της 
μιας πλευράς της κεντρικής γραμμής του σκάφους και εντός της 
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διαμήκους έκτασης της βλάβης που ορίζεται στην παράγραφο 2.6.7.1 
θεωρηθούν απωλεσθέντα ή καταστούν εκτός λειτουργίας- 

.4 τουλάχιστον μία λέμβο διάσωσης για την περισυλλογή προσώπων από 
το νερό, αλλά όχι λιγότερες από μία τέτοια λέμβο σε κάθε πλευρά όταν 
το σκάφος είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει περισσότερους από 450 
επιβάτες- 

.5 σκάφη μήκους μικρότερου των 30 ιώ μπορούν να εξαιρούνται από την 
μεταφορά λέμβου διάσωσης, υπό τον όρο ότι το σκάφος πληροί όλες 
τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

•5 1 το σκάφος έχει διάταξη που να του επιτρέπει να περισυλλέξει 
αβοήθητο άτομο από το νερό- 

.5.2 η περισυλλογή του αβοήθητου προσώπου μπορεί να 
παρακολουθείται από την γέφυρα ναυσιπλοΐας· και 

-5.3 το σκάφος διαθέτει επαρκή ικανότητα να εκτελεί ελιγμούς 
ώστε να προσεγγίσει και να περισυλλέξει πρόσωπα κάτω από 
τις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες. 

.6 παρά τις διατάξεις των υποπαραγράφων .4 και .5 ως άνω, το σκάφος 
πρέπει να φέρει επαρκή αριθμό λέμβων διάσωσης ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση εγκατάλειψης του συνολικού 
αριθμού ατόμων τα οποία το σκάφος είναι πιστοποιημένο να φέρει: 

.6.1 δεν θα συγκεντρώνονται από κάθε λέμβο διάσωσης 

περισσότερες των εννέα από τις συνολικά διατιθέμενες 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.10.1.1 σωσίβιες σχεδίες- ή 

•6.2 δεν θα συγκεντρώνονται από κάθε λέμβο διάσωσης 

περισσότερες των 12 από τις συνολικά διατιθέμενες σύμφωνα 
με την παράγραφο 8.10.1.1 σωσίβιες σχεδίες, εφόσον η Αρχή 
ικανοποιείται ότι οι λέμβοι διάσωσης διαθέτουν την ικανότητα 

ταυτόχρονης ρυμούλκησης ζεύγους τέτοιων σωσιβίων σχεδίων 
και 

.6.3 να μπορεί το σκάφος να εκκενωθεί εντός του χρόνου που 
καθορίζεται στην παράγραφο 4.8. 

8.10.2 Όπου η Αρχή το θεωρεί κατάλληλο από άποψη της προστατευμένης φύσης 
των πλόων και των καταλλήλων κλιματικών συνθηκών στην προβλεπόμενη περιοχή 
λειτουργίας, μπορεί να επιτρέπει την χρήση ανοικτών ανατρεπομένων πνευστών 
σωσιβίων σχεδίων που να συμμορφώνονται με το Παράρτημα Η για σκάφη 
κατηγορίας Α, εναλλακτικά των σωσιβίων σχεδίων που συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 4.2 ή 4.3 του Κώδικα Σωστικών Μέσων (Κ8Α Οοάο). 
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8.11 Χώροι περισυλλογής από ελικόπτερο 

8.11.1 Τα σκάφη τα οποία εκτελούν πλόες διάρκειας 2 1ι ή πλέον των 2 Η μεταξύ του 
κάθε λιμένα κατάπλου, πρέπει να διαθέτουν χώρο περισυλλογής από ελικόπτερό 
εγκεκριμένο από την Αρχή, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που υιοθετήθηκαν 

από τον Οργανισμό . 


* Γίνεται μνεία του εγχειριδίου Διεθνούς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης 
(1ΑΜ5ΑΚ), που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.894(2)), όπως τροποποιήθηκε. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 

9.1 Γενικά 


9.ΓΙ Τα μηχανήματα, τα σχετιζόμενα με τις κύριες μηχανές συσπίαατα 
σωληνώσεων και ^αρτήματα, καθώς και οι βοηθητικές μονάδες ισχύος πρΖνα 
ο ν ΓΖ Κ °^ σχεδιασμου και κατασκευής για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον 
οποίο προορίζονται και πρέπει να είναι εγκατεστημένα και προστατευμένα κατά 

ποόσωπα ποΓ’ ^ με]ώνΒταΐ στο οποιοσδήποτε κίνδυνος για τα 

πρόσωπα που επιβαίνουν στο σκάφος, δίδοντας την δέουσα προσοχή στα κινούμενα 

^: ι σ ν τΐς . θερ β μες επι Φ«νειες και στους λοιπούς κινδύνους. Κατά τον σχεδίασμά 
πρεπει να λαμβανονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή^ 
σκοπος για τον οποίον προορίζεται ο εξοπλισμός, οι συνθήκες λειτΖΖ σ^ 
οποίες αυτός θα υποκειται και σι περιβαλλοντικές συνθήκες επί του σκάφους. 

° λες ° 1 επιφάνε ^ με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 220°Γ επί των 
ΓΓααΐΓ 61 " ”*** εΐσΡ ° ή ^ λεκτων ως αποτέλεσμα βλάβης Ζ 

εύφ^α^ρΓΓατΓο^ ν “ είναΐ «δ-πέραστη από 

9.1.3 Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοπιστία των βασικών 
εξαρτημάτων της μονής πρόωσης, μπορεί δε να απαιτηθεί ξεχωριστή πηγή ισχύος 

^ ™ στηνπερίπτωση 


9.1.4 Πρέπει να παρέχονται μέσα με τα οποία να μπορεί να διατηρείται ή να 

λεΐτ01>Ρ7ία των ^«νημάτων πρόωσης, ακ^μα και όταν 

^η;δ ί &Γ^χ“ 0 ^ μαια κοθίσιαται αν “ ερν6 - Ιδ ™ ιερΐ1 “ 


• 1 ηλεκτροπαραγωγής διάταξης η οποία λειτουργεί ως η κύρια πηγή 

ηλεκτρικής ενέργειας· υ 1 

.2 των συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμου των μηχανών· 

.3 των πηγών δημιουργίας πίεσης του ελαίου λίπανσης· 

.4 των πηγών δημιουργίας πίεσης του νερού- 

' αεροσυμπιεστή και αεροφιάλης για σκοπούς εκκίνησης ή ελέγχου· 

των υδραυλικών, πνευματικών ή ηλεκτρικών μέσων ελέγχου των 

κυρίων μηχανημάτων πρόωσης, περιλαμβανόμενων των ελίκων 
μεταβλητού βήματος. 



Ωστόσο έχοντας υπόψη τους παράγοντες ολικής ασφάλειας, μπορεί να γίνει 
αποδεκτή μερική μείωση της ικανότητας πρόωσης απο την κανονική λειτουργ . 

9 1 5 Πρέπει να διατίθενται μέσα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μηχανήματα 
μπορούν να τεθούν σε λειτουργία από την νεκρή κατάσταση του σκάφους χωρίς 
εξωτερική βοήθεια. 

9 1 6 Όλα τα μέρη των μηχανών, των υδραυλικών, πνευματικών και άλλων 
ΙατημάΓων καθώς και των σχετιζομένων εξαρτημάτων τους που ευριπκονται υπο 
εσωτερική πίεση πρέπει να υφίστανται τις κατάλληλες δοκιμές περιλαμβανομ ης 
δοκιμής πίεσης, πριν τεθούν για πρώτη φορά σε υπηρεσία. 

9.1.7 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την διευκόλυνση του 
επιθεώρησης και της συντήρησης των κυρίων μηχανημάτων πρόωσης και των 
βοηθητικών μηχανημάτων, περιλαμβανόμενων των λεβήτων και των δοχείων πίεσης. 

9.1.8 Η αξιοπιστία των μηχανημάτων που εγκαθίστανται στα σκάφη πρέπει να είναι 
επαρκής για τον σκοπό για τον οποίο αυτά προορίζονται. 

9 19 Η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί μηχανήματα τα οποία δεν επιόεικνυουν 
λεπτομερή συμμόρφωση προς τον Κώδικα, σε περιπτώσεις που αυτα έχουν επιτυχ ς 
χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια εφαρμογή, υπό τον ορο οτι ικανοποιείται. 

.1 ότι η σχεδίαση, η κατασκευή, η δοκιμή, η εγκατάσταση και η 
προδιαγεγραμμένη συντήρηση είναι ως σύνολο επαρκείς για την 
χρήση των μηχανημάτων σε θαλάσσιο περιβάλλον και 


.2 


οτι 


θα επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. 


9 1 10 Τα συστήματα των μηχανημάτων και τα σχετιζόμενα χειριστήρια πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε αναλυτική μελέτη κατάστασης βλάβης και αποτελέσματος, 

9 111 Πρέπει να είναι διαθέσιμα από πλευράς κατασκευαστή πληροφοριακά 
στοιχεία στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα ώστε να εςασφαλιζεται οτι τα 
μηχανήματα μπορούν να εγκατασταθούν σωστά όσον αφόρα τους παράγοντες των 
συνθηκών λειτουργίας και περιορισμών. 

9.1.12 Τα μηχανήματα κύριας πρόωσης και όλα τα βοηθητικά μηχανήματα που είναι 
βασικά για την πρόωση και την ασφάλεια του σκάφους πρέπει, κατα τον τροπο που 
έχουν τοποθετηθεί στο'σκάφος, να είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ; .με «ι σκάφος 
σε όρθια θέση καθώς και όταν είναι σε κλίση σε οποιαδηποτε γωνία κλίση* με^ι και 
τις 15° και από τις δύο πλευρές υπό στατικές συνθήκες, και μέχρι και τις 22,5 και 
από τις δύο πλευρές υπό δυναμικές συνθήκες (διατοιχισμός) και ταυτόχρονα σε 

δυναμική κλίση (προνευστασμός) μέχρι και τις 7,5“ με την πλώρη η με τψ ^»μνΠ_Η 
Αρχή μπορεί να επιτρέψει απόκλιση από τις γωνίες αυτές, λαμβανοντας υποψη τον 
τύπο, το μέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας του σκάφους. 

9 113 Όλοι οι λέβητες και τα δοχεία πίεσης καθώς και τα σχετιζόμενα με αυτα 
συστήματα σωληνώσεων πρέπει να είναι επαρκούς σχεδιασμού και κατασκευής για 
σΤπό που προορίζονται κα, πρέπε, να είναι εγκατεστημένα και προστατευμενα 
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κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τα πρόσωπα που 
επιβαίνουν στο σκάφος. Ειδικότερα, πρέπει να δίδεται προσοχή στα 
χρησιμοποιούμενα κατά την κατασκευή υλικά και στις πιέσεις και θερμοκρασίες 
λειτουργίας στις οποίες θα λειτουργήσει κάθε εξάρτημα, καθώς και στην ανάγκη να 
παρέχεται επαρκές περιθώριο ασφαλείας πέραν των τάσεων που κανονικά 
δημιουργούνται κατά την υπηρεσία. Κάθε λέβητας, δοχείο πίεσης και τα σχετιζόμενα 
με αυτά συστήματα σωληνώσεων πρέπει να εξοπλίζονται με επαρκή μέσα ώστε να 
προλαμβάνονται υπερπιέσεις κατά την υπηρεσία και πρέπει να υπόκεινται σε 
υδραυλική δοκιμή πριν να τεθούν σε υπηρεσία, όποτε δε δίδεται κατάλληλη ευκαιρία 
σε καθορισμένα διαδοχικά χρονικά διαστήματα σε πίεση κατάλληλα αυξημένη έναντι 
της πίεσης εργασίας. 

9.1.14 Πρέπει να διατίθενται διατάξεις με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι, στην 
περίπτωση βλάβης σε οποιοδήποτε κύκλωμα ψύξης με υγρό, αυτή θα ανιχνεύεται και 
θα αναγγέλλεται (με οπτικό και ακουστικό σήμα) γρήγορα, καθώς και μέσα 
ρυθμισμένα για να ελαχιστοποιούν τις συνέπειες τέτοιων βλαβών σε μηχανήματα που 
εξυπηρετούνται από το σύστημα. 

9.2 Μηχανές (γενικά) 

9.2.1 Οι μηχανές πρέπει να εξοπλίζονται με επαρκείς διατάξεις παρακολούθησης 
και ελέγχου από άποψη ταχύτητας, θερμοκρασίας, πίεσης και άλλων λειτουργικών 
παραγόντων. Ο έλεγχος τοιν μηχανών πρέπει να γίνεται από το διαμέρισμα 
διακυβέρνησης του σκάφους. Τα σκάφη κατηγορίας Β και τα φορτηγά σκάφη πρέπει 
να εφοδιάζονται με επιπρόσθετα μέσα ελέγχου των μηχανών εντός ή πλησίον του 
χώρου μηχανών. Η εγκατάσταση των μηχανών πρέπει να είναι κατάλληλη για 
λειτουργία όπιος σε μη επανδρωμένο χώρο μηχανών*, συμπεριλαμβανομένων 
αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαϊάς, συστήματος αναγγελίας σεντινών, 
οργάνων εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μηχανών και συστήματος 
συναγερμού. Όπου ο χώρος είναι συνεχώς επανδρωμένος, η απαίτηση αυτή μπορεί να 
διαφοροποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής. 

9.2.2 Οι μηχανές πρέπει να προστατεύονται από υπερτάχυνση, απώλεια πίεσης 
λιπαντικού ελαίου, απώλεια μέσου ψύξης, υψηλή θερμοκρασία, δυσλειτουργία 
κινουμένων μερών και υπερφόρτιση. Οι διατάξεις ασφαλείας δεν πρέπει να 
προκαλούν πλήρη διακοπή λειτουργίας των μηχανών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, 
εκτός από περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πλήρους καταστροφής ή έκρηξης. 
Αυτές οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να είναι δυνατόν να δοκιμάζονται. 

9.2.3 Πρέπει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέσα ταχείας διακοπής λειτουργίας των 
μηχανών από το διαμέρισμα διακυβέρνησης να είναι διαθέσιμα κάτω από 
οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας. Δεν απαιτείται διπλός ενεργοποιητής 
προσαρμοσμένος στη μηχανή. 

9.2.4 Τα σημαντικότερα εξαρτήματα των μηχανών πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
αντοχή ώστε να αντέχουν στις θερμικές και δυναμικές συνθήκες της κανονικής 
λειτουργίας. Η μηχανή δεν πρέπει να υποστεί βλάβη εξ αιτίας περιορισμένης 


* Γίνεται μνεία του Μέρους Ε του Κεφαλαίου II-1 της Σύμβασης. 
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λειτουργίας σε ταχύτητα ή θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τις κανονικές τιμές, αλλά 
ευρίσκονται εντός της περιοχής τιμών των προστατευτικών διατάξεων. 

9.2.5 Ο σχεδιασμός των μηχανών πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαϊάς ή έκρηξης και να καθίσταται εφικτή η 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προφύλαξης έναντι πυρκαϊάς του Κεφαλαίου 7. 

9.2.6 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την αποστράγγιση όλου του πλεονάζοντος 
καυσίμου και ελαίου σε ασφαλή θέση, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος πυρκαϊάς. 

9.2.7 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι, οποτεδήποτε 
είναι πρακτικώς δυνατόν, βλάβη τιον συστημάτων που κινούνται από την μηχανή δεν 
πρέπει να επηρεάσει αδικαιολόγητα την ακεραιότητα των σημαντικών εξαρτημάτων. 

9.2.8 Οι διατάξεις αερισμού στους χώρους μηχανών πρέπει να είναι επαρκείς κάτω 
από όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας. Όπου κρίνεται πρόσφορο, πρέπει 
να εξασφαλίζεται από διατάξεις ότι τα κλειστά διαμερίσματα των μηχανών διαθέτουν 
εξαναγκασμένο εξαερισμό προς την ατμόσφαιρα πριν μπορέσει να ξεκινήσει η 
μηχανή. 

9.2.9 Οποιεσδήποτε μηχανές πρέπει να έχουν εγκατασταθεί κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται υπερβολικοί κραδασμοί εντός του σκάφους. 

9.3 Αεριοστρόβιλοι 

9.3.1 Οι αεριοστρόβιλοι πρέπει να σχεδιάζονται για να λειτουργούν στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και πρέπει να είναι ελεύθεροι από κλυδωνισμούς ή επικίνδυνη αστάθεια 
σε όλη την έκταση της περιοχής τιμών λειτουργίας τους μέχρι την μέγιστη σταθερή 
ταχύτητα που έχει εγκριθεί για χρήση. Η εγκατάσταση του στροβίλου πρέπει να 
διατάσσεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο στρόβιλος δεν θα μπορεί να 
λειτουργεί συνεχώς εντός οποιοσδήποτε περιοχής τιμών ταχύτητας όπου μπορεί να 
σημειωθούν υπερβολικοί κραδασμοί, διακοπή λειτουργίας ή κλυδωνισμοί. 

9.3.2 Οι αεριοστρόβιλοι πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε οποιαδήποτε πιθανή απώλεια λεπίδων του συμπιεστή ή του στροβίλου 
δεν θα θέσει σε κίνδυνο το σκάφος, άλλα μηχανήματα, επιβαίνοντες στο σκάφος ή 
άλλα πρόσωπα. 

9.3.3 Πρέπει στους αεριοστροβίλους να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της 
παραγράφου 9.2.6 από την άποψη ότι καύσιμο θα μπορούσε να φθάσει στο 
εσωτερικό του προωθητικού σωλήνα ή του συστήματος εξαγωγής μετά από 
εσφαλμένη εκκίνηση ή μετά από διακοπή. 

9.3.4 Οι στρόβιλοι πρέπει να προστατεύονται στην έκταση που αυτό είναι πρακτικά 
εφικτό έναντι της απορρόφησης ρύπων από το περιβάλλον λειτουργίας. Πρέπει να 
υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την μέγιστη συνιστώμενη 
συγκέντρωση ρύπιον. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την πρόληψη της 
συσσώρευσης καταλοίπων αλάτων στους συμπυκνιοτές και τους στροβίλους και, εάν 
είναι αναγκαίο, για την πρόληψη σχηματισμού πάγου στην εισαγωγή του αέρα. 
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9 3 ; > Στην περίπτωση βλάβης άξονα ή ασθενούς συνδέσμου, το σπασμένο άκρο δεν 
Ξ„ ν “ ϊΐ “ Κίνδυν ° ΙΟν « «ί του σκά,ροος. είτε αθεΐας ε'ϊε με 

ΧηβΓ ■ !λ “ ' ς αΙ0 , σ "' φΟς η °™ ^"^ήμο™ ίου. Όπου είνο, αναγκαίο, πρέπει να 
απα^σε”™* ώσκ ™ ™™ϊχΛνεια, αυμμόρφωοη προς αυτές πς 

ανά1-υε Κ ^ ε να εφοδιάζεται με Λάταξη «τακοπής Υπουργίας 

ανάγκης Αογω υπερταχυναης συνδεδεμένη. όπου είνα, δυνατόν, κατευθείαν στον 

αξονα του κάθε στροφέα. 

9.3.7 Οπου τοποθετείται ηχομονωτικό περίβλημα που περικλείει εντελώς την 

Κ ° 1 τ °οι α ° Αήνε? 'Ή'Ψ'Κ Λσης. πρέπει να διατίθεται 

μα το ηχομονωτικό περίβλημα σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς. 

9^3.8 Μαζί με την αναλυτική μελέτη κατάστασης βλάβης και των αποτελεσμάτων 
^ πρεπί:ΐ ™ όΐατι0εν ™ λεπτομερή στοιχεία των προτεινομενων υπό του 
ατασκευαστη αυτόματων διατάξεων ασφαλείας για προστασία από επικίνδυνες 

στροβίλου πρθκαλουμενες σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εγκατάστασης του 

9.3.9 Οι κατασκευαστές πρέπει να αποόεικνύουν την πληρότητα των 
περιβλημάτων. Οι ψυκτες και οι εναλλάκτες θερμότητας πρέπει να υ^ίστανται 
υδραυλική δοκιμή σε κάθε πλευρά ξεχωριστά. ' Ψ 


9.4 


Πετρελαιομηχανές κύριας πρόωσης και βασικά βοηθητικά μηχανήματα 


° δ ? πθτε συστημα Κ1 ' ,ρΐας π Ρ όω0Τ ΐς πρέπει να έχει ικανοποιητική 
π.στσ 1 . ταλαν ™ση αλλ « σχετικά με κραδασμούς χαρακτηριστικά 

τοποιημενα με ξεχωριστές και συνδυασμένες αναλυτικές μελέτες στρεπτικών και 
άλλων ταλαντώσεων για το σύστημα και τα εξαρτήματα του από την μονάδα ισχύος 
μέχρι την προιοστηρια διάταξη. 1 ^ 

9.4 2 Ολες οι εξωτερικές γραμμές παροχής καυσίμου υψηλής πίεσης μεταξύ των 
αντλιών καυσίμου υψηλής πίεσης και των «κροφυσίων ψεκασμού καυσίμου πρέπει 

™ 1 Ρ ° στατευθντ αι α ο 0 σύσιημα σωληνωτού περιβλήματος ικανού να συγκρατεί το 

7 ΓΡπ,β Ρ ^ μεν ° απ0 ^ λαβη Υραμμής υψηλής πίεστ 1- καύσιμο. Το σύστημα σωληνωτού 
ριβληματο^ πρεπει να περιλαμβάνει μέσα για την συγκέντρωση των διαρροών 
πρεπει δε να διατίθενται διατάξεις για την εκπομπή συναγερμού για διαρροή σε 
γραμμή καυσίμου. 11 1 


λ43 Μηχανές με διάμετρο κυλίνδρου 200 ιγμ, και άνω ή με όγκο 
στροφαλοΟαλαμου 0 6 ην και άνω πρέπει να εξοπλίζονται με ανακουφιστικές έναντι 
£Κρηςης τ ° υ στ Ρ°Φ«λοθαλάμου βαλβίδες εγκεκριμένου τύπου με επαρκή επιφάνεια 
ανακούφισης Οι ανακουφιστικές βαλβίδες πρέπει να διατάσσονται καίά τρόπο ώστε 
να εςασφαλιζεται οτι η εκφορτισή τους θα κατευθύνεται έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού του προσωπικού. 

9.4.4 Το σύστημα και οι διατάξεις λίπανσης πρέπει να είναι επαρκείς σε όλες τις 
ταχύτητες λειτουργίας, δίδοντας την δέουσα προσοχή στην ανάγκη διατήρησης της 
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αναρρόφησης «ι αποφυγής της δώχασης ελαίου σε όλες τ,ς συνθήκες εγκάρσ,ας 
κλίσης και διαγωγής και βαθμού κίνησης του σκάφους. 

9 4 5 Πρέικα να διατίθενται διατάξεις από τις οποίες να εξασφαλίζεται ότι στην 
περίπτωση της πτώσης κάτω από ένα επίπεδο ασφαλείας ε,τε της πωσης είτε της 
στάθιιης του ι Μαντικού ελαίου θα ενεργοποιούνται οπτικά και ακουστικά σήμα 
αναγγελίας όσον αφορά την ταχύτητα της κυκλοφορίας του ελαίου στην μηχανιγ 
μορφής περιστατικά πρέπει επίσης να προκαλούν αυτόματη μείωση της 
ταχύτητας Τρίστ^ιφής της μηχανής, όμως αυτόματη διακοπή πρεπεπ να 
ενεργοποιείται μόνον κάτω από συνθήκες που οδηγούν σε πληρη καταστροφή, 
πυρκαϊά ή έκρηξη. 

9.4.6 Όπου οι διατάξεις των πετρελαιομηχανών είναι κατά τρόπο ώστε να 
εκκινούνται. αναστρέφοντα, ή ελέγχονται με πεπαιομ^ο η «™ξη του 

αεροσυμπιεστή, της αεροφιάλης και του συστήματος εκκίνησης πρεπει να είναι 
τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πυρκαίας η έκρηξης. 

9.5 Συστήματα μετάδοσης 

9 5 1 Το σύστημα μετάδοσης πρέπει να είναι επαρκούς ισχύος και αντοχής ώστε να 

καθίσταται ικανό να αντέχει στον πλέον δυσμενή συνδυασ,ω τωνφορ^εων 
αναμένονται κατά την υπηρεσία, χωρίς να υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα 
καταπόνησης για το εξεταζόμενο υλικό. 

9 5 9 Ο σχεδιασμός των αξόνων, των τριβέων και των βάσεων στήριξης πρέπει να 
ρΐναί κ τά τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να συμβουν επικίνδυνες 
πεοιδινήσεις και υπερβολικοί κραδασμοί σε οποιαδήποτε ταχύτητα μ«χρι και το 
κίό% ,ηΤ^χύτητας του άξονα που επιτυγχάνεται κατά την σχεδιασμένη ρύθμιση 
υπερτάχυνσης ταξιδιού της κύριας μηχανής. 

95 ι Η αντοχή και η κατασκευή του συστήματος μετάδοσης πρέπει να είναι τετοιες 
ώστε σε όϊη ?ην έκταση της λεπτουργικής ζωής του να είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη 
πιθανότητα βλάβης από επικίνδυνη κόπωση κάτω από τα επαναλαμβανόμενα φορτία 
διαφορετικής έκτασης που αναμένονται κατά την υπηρεσία. Η συμμόρφωση πρεπει 
να αποδεικνύεται από την κατάλληλη διεξαγωγή δοκιμών και απο τον σχεδιασμο για 
χαμηλά επίπεδα καταπόνησης, σε συνδυασμό με την χρήση ανθεκτικών σε κοπωσε^ 
ίλϊκών και την κατάλληλη αναλυτική σχεδίαση. Μπορεί να γίνει αποδέκτη ^τρεπτικη 
δόνηση ή ταλάντωση που πιθανόν να προκαλούσε βλάβη, εφοσον αυτή συμβαιν 
ταγύτητες μετάδοσης που δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την κανονική λειτουργία του 
σκάφους και εφύ^ν αυτό καταγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους ως 

περιορισμός. 

9 δ 4 Όπου στο σύστημα μετάδοσης τοποθετείται συμπλέκτης, η ομαλή συμπλοκή 
του δεν πρέπει να προκαλεί υπερβολικές καταπονήσεις στο σύστημα με^οσης η 
στα κινούμενα μέρη. Τυχόν εξ απροσεξίας λειτουργία οποιουόηποτε συμπλέκτη δεν 
πρέπει να δημιουργήσει επικίνδυνα υψηλές καταπονήσεις στο σύστημα μετάδοσης 1 

στα κινούμενα μέρη. 
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9.5.5 Πρέπει να υπάρχει τέτοια πρόβλεψη ώστε αστοχία σε οποιοδήποτε τμήμα του 
συστήματος μετάδοσης ή κινούμενου εξαρτήματος να μην προκαλέσει βλάβη που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκάφος ή τους επιβαίνοντες σ’ αυτό. 

9.5.6 Σε περίπτωση που βλάβη στην παροχή ή την πίεση του λιπαντικού υγρού θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
ώστε να καθίσταται δυνατό να παρέχεται ένδειξη αυτής της βλάβης στο πλήρωμα που 
εκτελεί τους χειρισμούς σε επαρκή χρόνο ώστε να έχει την δυνατότητα, όσο αυτό 
είναι πρακτικά εφικτό, να ενεργήσει κατάλληλα πριν να προκόψει επικίνδυνη 
κατάσταση. 

9.6 Διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης 

9.6.1 Οι απαιτήσεις του τμήματος αυτού βασίζονται στις εξής αρχές : 

.1 Οι διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης μπορούν να παρέχονται από 
ξεχωριστά σύνολα, ή να είναι ενσωματωμένες σε ενιαίο σύνολο 
πρόωσης και ανύψωσης. Οι διατάξεις πρόωσης μπορεί να είναι έλικες 
αέρα ή νερού ή προωθητήρες νερού και οι απαιτήσεις εφαρμόζονται 
σε όλα τα σκάφη. 

.2 Οι διατάξεις πρόωσης είναι εκείνες που παρέχουν κατευθείαν την 
ώθηση προχώρησης και περιλαμβάνουν τα μηχανικά εξαρτήματα 
καθώς και τα οποιαδήποτε πτερύγια, κοιλότητες και ακροφύσια. η 
κύρια λειτουργία των οποίων είναι να συνεισφέρουν στην πρόωση, 

.3 Οι διατάςεις ανύψωσης για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος είναι 
εκείνα τα μηχανικά εξαρτήματα τα οποία υψώνουν κατευθείαν την 
πίεση του αέρα και προκειμενου για αερόστρωμνο όχημα που τον 
κινούν για τον κύριο σκοπό της παροχής δύναμης ανύψωσης. 

9.6.2 Οι διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης πρέπει να είναι επαρκούς ισχύος και 
αντοχής. Τα στοιχεία της σχεδίασης, οι υπολογισμοί και οι δοκιμές, όπου καθίσταται 
αναγκαίο, πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητα της διάταξης να ανθίσταται στις 
φορτίσεις που μπορεί να προκόψουν κατά την διάρκεια των λειτουργιών για τις 
οποίες πρόκειται να πιστοποιηθεί το σκάφος, έτσι ώστε η πιθανότητα καταστροφικής 
βλάβης να είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. 

9.6.3 Ο σχεδιασμός των διατάςεων πρόωσης και ανύψωσης πρέπει να τυγχάνει τηί 
δέουσας προσοχής ως προς τις συνέπειες της επιτρεπόμενης οξείδωσης, της 
ηλεκτρολυτικής δράσης μεταξύ διαφορετικών μετάλλων και της διάβρωσης ή 
σπηλαίωσης που μπορεί να προκόψει από την λειτουργία σε περιβάλλοντα στα οποία 
αυτές εκτίθενται σε ψεκασμό, θραύσματα, αλάτι, άμμο, πάγωμα κλπ. 

9.6.4 Τα στοιχεία της σχεδίασης και οι δοκιμές των διατάξειον πρόωσης και 
ανύψωσης πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας προσοχής, ανάλογα με την περίπτωση, 
ως προς την οποιαδήποτε πίεση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα 
έμφραξης αγωγού, ως προς τις στατικές και κυκλικές φορτίσεις, ως προς τις φορτίσεις 
ες αιτίας εξωτερικών δυνάμεων και της χρήσης των διατάξεων κατά την εκτέλεση 
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ελιγμών και ανάστροφης κίνησης και ως προς την αξονική θέση των 
περιστρεφόμενων μερών. 

9.6.5 Πρέπει να κατασκευάζονται κατάλληλες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι. 

. 1 ελαχιστοποιείται η απορρόφηση θραυσμάτων ή ξένιον αντικειμένων· 

.2 ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού του προσωπικού απο 
προβάλλοντα ή περιστρεφόμενα μέρη· και 

.3 είναι εφικτό κατά την υπηρεσία, όπου είναι αναγκαίο, να διεξαχθεί 
ασφαλώς επιθεώρηση και απομάκρυνση των μικροαντικειμένων. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

9.7 Ανεξάρτητα μέσα πρόωσης για σκάφη κατηγορίας Β 

Τα σκάφη κατηγορίας Β πρέπει να εφοδιάζονται με δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα 
μέσα πρόωσης, έτσι ώστε βλάβη της μιας μηχανής ή των συστημάτων που την 
υποστηρίζουν δεν θα προκαλέσει βλάβη της άλλης μηχανής ή των συστημάτων της, 
καθώς και με επιπρόσθετα μέσα χειρισμού εντός ή πλησίον του χώρου μηχανών. 

9.8 Μέσα για την επιστροφή σε λιμένα καταφυγής για σκάφη κατηγορίας Β 

Τα σκάφη κατηγορίας Β πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν σε λειτουργία τα 
βασικά μηχανήματα και μέσα χειρισμού, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλων 
ατυχημάτων σε οποιοδήποτε διαμέρισμα να μπορούν να επιστρέφουν σε λιμένα 
καταφυγής με τις δικές τους δυνάμεις. 

ΜΕΡΟΣ 0 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

9.9 Βασικά μηχανήματα και χειρισμός 

Τα φορτηγά σκάφη πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν σε λειτουργία τα βασικά 
μηχανήματα και μέσα χειρισμού σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλων ατυχημάτων σε 
οποιοδήποτε διαμέρισμα. Τα σκάφη αυτά δεν χρειάζεται να έχουν δυνατότητα να 
επιστρέφουν σε τόπο καταφυγής με τις δικές τους δυνάμεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 


10.1 Γενικά 

10.1.1 Τα συστήματα των ρευστών πρέπει να κατασκευάζονται και να 
διατάσσονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να βεβαιώνεται η ασφαλής και επαρκής ροή 
τους στην προδιαγεγραμμένη παροχή και πίεση κάτω από όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας του σκάφους. Η πιθανότητα αστοχίας ή διαρροής οποιουδήποτε 
συστήματος ρευστού ώστε να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα, πυρκαϊά ή 
κίνδυνο έκρηξης, πρέπει να είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Πρέπει να δίδεται προσοχή 
στην αποφυγή της εισροής εύφλεκτου υγρού πάνω σε θερμές επιφάνειες σε 
περίπτωση διαρροής ή θραύσης σωλήνα. 

10.1.2 Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε οποιοδήποτε τμήμα του 
συστήματος ρευστού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την πίεση σχεδιασμού, 
λαμβανομένων υπόψη των επιτρεπομένων καταπονήσεων επί των υλικών. Όπου η 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε συστατικό μέρος του συστήματος, όπως 
τα επιστόμια ή τα εξαρτήματα, είναι μικρότερη από εκείνη που υπολογίστηκε για τον 
σωλήνα ή την σωλήνωση, η πίεση του συστήματος πρέπει να περιορίζεται στην 
χαμηλότερη των μεγίστων επιτρεπόμενων πιέσεων εργασίας των συστατικών (.ιερών. 
Κάθε σύστημα το οποίο μπορεί να εκτεθεί σε πιέσεις υψηλότερες από την μέγιστη 
επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του, πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλα 
ανακουφιστικά επιστόμια. 

10.1.3 Οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν δοκιμαστεί σε πίεση 
μέχρι και εκείνη στην οποία θα επιβεβαιωθεί η ύπαρξη περιθωρίου ασφαλείας πέραν 
της πίεσης λειτουργίας του εξαρτήματος. Κατά την δοκιμή οποιοσδήποτε δεξαμενής 
αποθήκευσης ή δοχείου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε στατική 
υδροστατική πίεση κατά την κατάσταση υπερχείλισης και οι δυναμικές τάσεις που θα 
προκόψουν από τις κινήσεις του σκάφους. 

10.1.4 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα σωληνώσεων πρέπει να 
είναι συμβατά με το διοχετευόμενο υγρό και να έχουν επιλεγεί με την δέουσα 
προσοχή έναντι του κινδύνου πυρκαϊάς. Σε ορισμένα συστήματα μπορούν να 
επιτρέπονται μη μεταλλικά υλικά σωληνώσεων υπό τον όρο ότι θα διατηρείται* η 
ακεραιότητα της γάστρας και των υδατοστεγών καταστρωμάτων και φρακτών. 

10.2 Διάταξη καυσίμου πετρελαίου, λιπαντικού ελαίου και άλλων 

εύφλεκτων πετρελαιοειδών 

10.2.1 Για την χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου πρέπει να εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της παραγράφου 7.1.2.2. 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την Εφαρμογή χρήσης Πλαστικών Σωλήνων στα πλοία, που 
υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.753( 18). 
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10.2.2 Οι σωληνώσεις καυσίμου πετρελαίου, λιπαντικού ελαίου και άλλων 
εύφλεκτων πετρελαιοειδών πρέπει να επικαλύπτονται ή να προστατεύονται 
κατάλληλα με άλλον τρόπο, ώστε να αποφεύγεται όσο είναι πρακτικά εφικτό 
ψεκασμός ή διαρροή πετρελαίου επάνω σε θερμές επιφάνειες, μέσα σε εισαγωγές 
αέρα μηχανημάτων ή σε άλλες πηγές ανάφλεξης. Ο αριθμός των αρθρώσεων σε 
τέτοια συστήματα σωληνώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι 
εύκαμπτοι σωλήνες που μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά πρέπει να είναι εγκεκριμένου 
τύπου.* 

10.2.3 Δεν πρέπει να μεταφέρονται πρώραθεν κοινοχρήστων χώρων και 
χώρων ενδιαίτησης πληρώματος καύσιμο πετρέλαιο, λιπαντικά έλαια και άλλα 
εύφλεκτα πετρελαιοειδή. 

Διατάξεις καυσίμου πετρελαίου 

10.2.4 Σε σκάφος στο οποίο χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο, οι διατάξεις 
για την αποθήκευση, διανομή και χρήση του πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να εμπεδώνεται η ασφάλεια του σκάφους και των προσώπων που επιβαίνουν σ’ αυτό 
και πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις. 

10.2.4.1 Όσο είναι πρακτικά εφικτό, όλα τα τμήματα του συστήματος καυσίμου 
πετρελαίου που περιέχουν θερμασμένο πετρέλαιο υπό πίεση που υπερβαίνει τα 0,18 
Ν/ηιηι 2 δεν πρέπει να τοποθετούνται σε απρόσιτες θέσεις έτσι που να μην μπορούν να 
παρατηρηθούν άμεσα ελαττώματα και διαρροές. Οι χώροι μηχανών από όπου 
διέρχονται τέτοια τμήματα του συστήματος καυσίμου πετρελαίου πρέπει να 
φωτίζονται επαρκώς. 

10.2.4.2 Ο αερισμός των χώρων μηχανών πρέπει να είναι επαρκής κάτω από 
όλες τις κανονικές συνθήκες, ώστε να προλαμβάνεται η συγκέντρωση ατμών 
πετρελαίου. 

10.2.4.3 Η θέση των δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου πρέπει να είναι σύμφωνα 
με την παράγραφο 7.5.2. 

10.2.4.4 Δεν πρέπει καμία δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου να ευρίσκεται σε 
θέση όπου εκροή ή διαρροή εξ αυτής μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου με 
πτώση επάνω σε θερμασμένες επιφάνειες. Σχετική αναφορά γίνεται στις απαιτήσεις 
πυρασφαλείας της παραγράφου 7.5. 

10.2.4.5 Οι σωληνώσεις πετρελαίου πρέπει να έχουν εξοπλιστεί με δικλείδες ή 
επιστόμια σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.3. 

10.2.4.6 Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να εφοδιάζεται 
με συλλέκτες ή αυλάκια που να κατακρατούν οτιδήποτε καύσιμο μπορεί να 
διαρρεύσει από αυτήν. 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών προς Ελαχιστοποίηση των Διαρροών από Συστήματα Εύφλεκτων Υγρών 
για την Βελτίωση της Αξιοπιστίας και την Μείωση του Κινδύνου Πυρκαϊάς (Μ50(?ιπ:.647). 
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10.2.4.7 Πρέπει να διατίθενται ασφαλή και επαρκή μέσα για την διαπίστωση 
της ποσότητας του καυσίμου που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή καυσίμου 
πετρελαίου. 

10.2.4.7.1 Όπου χρησιμοποιούνται μετρητικοί σωλήνες, δεν πρέπει να 
τερματίζουν σε οποιονδήποτε χώρο όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί κίνδυνος 
ανάφλεξης από υπερχείλιση του μετρητικού σωλήνα. Ειδικότερα, δεν πρέπει να 
τερματίζουν μέσα σε κοινόχρηστους χοίρους, χώρους ενδιαίτησης πληρώματος ή 
χώρους μηχανών. Οι απολήξεις πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλα μέσα 
κλεισίματος και με διατάξεις για την πρόληψη υπερχείλισης κατά την διάρκεια 
χειρισμών ανεφοδιασμού με καύσιμα. 

10.2.4.7.2 Αντί των μετρητικών σωλήνων μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλοι 
μετρητές στάθμης πετρελαίου. Τα μέσα αυτά θα διέπονται από τους εξής όρους : 

. 1 Σε επιβατηγό σκάφη τα μέσα αυτά δεν πρέπει να απαιτούν διάτρηση 
κάτω από την οροφή της δεξαμενής, επίσης δε βλάβη τους ή 
υπερχείλιση των δεξαμενών δεν θα επιτρέψει την εκροή καυσίμου. 

.2 Η χρήση κυλινδρικών γυάλινων σωλήνων μέτρησης απαγορεύεται. Σε 
φορτηγά σκάφη η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την χρήση μετρητών 
στάθμης πετρελαίου με επίπεδο γυαλί και με αυτόκλειστα επιστόμια 
μεταξύ των μετρητών και των δεξαμενών καυσίμου. Αυτά τα 
διαφορετικά μέσα πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής της Αρχής και 
πρέπει να συντηρούνται στην δέουσα κατάσταση ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεχής ακριβής λειτουργία τους κατά την υπηρεσία. 

10.2.4.8 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την πρόληψη υπερπίεσης σε 
οποιαδήποτε δεξαμενή πετρελαίου ή σε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος 
καυσίμου, περιλαμβανόμενων των σωλήνων πληρώσεως. Οποιαδήποτε 
ανακουφιστικά επιστόμια και σωλήνες αέρα ή υπερχείλισης πρέπει να εκβάλλουν σε 
ασφαλή θέση και, προκειμένου για καύσιμο με σημείο ανάφλεξης κάτω από 43°€, 
πρέπει να τερματίζονται με φλογοπαγίδες σύμφωνα με τα πρότυπα που συντάχθηκαν 
από τον Οργανισμό*. 

10.2.4.9 Οι σωληνώσεις καυσίμου πετρελαίου και τα επιστόμια και εξαρτήματά 
τους πρέπει να είναι από χάλυβα ή άλλο εγκεκριμένο υλικό, με τη εξαίρεση ότι 
μπορεί να γίνει αποδεκτή η περιορισμένη χρήση εύκαμπτων σωλήνων σε θέσεις όπου 
η Αρχή ικανοποιείται ότι είναι αναγκαίες.** Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα 
τελικά προσαρτήματα πρέπει να είναι από εγκεκριμένα πυράντοχα υλικά ετκιρκούς 
αντοχής και πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την ικανοποίηση της 
Αρχής. 

’ Γίνεται μνεία των Αναθεωρημένων Προτύπων για την Σχεδίαση, Δοκιμή και Τοποθέτηση Διατάξεων 
για την Πρόληψη της Διέλευσης Φλόγας μέσα σε Δεξαμενές Φορτίου Δεξαμενοπλοίων 
(Μ80/€ϊγο.677). 

** Γίνεται μνεία των συστάσεων που εκδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και 
ειδικότερα των Εκδόσεων 180 15540:1999 Πλο/α. και ναυτική τεχνολογία - Αντοχή στην πυμκαϊά των 
διατάξεων ευκάμπτων αωλ.ήνων Μέθοδοι δοκιμών και 180 15541:1999 Πλ.υία και ναυτική τεχνολογία 
- Αντοχή στην πιφκαιά των διατάξεων ευκάμπτων σωλήνοον - Απαιτήσεις για βαθμονόμηση των 
δοκιμών. 
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Διατάξεις λιπαντικού ελαίου 

10.2.5 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρήση ελαίου που 
χρησιμοποιείται σε συστήματα λίπανσης υπό πίεση πρέπει να είναι κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να εμπεδώνεται η ασφάλεια του σκάφους και των προσώπων που 
επιβαίνουν σ’ αυτό. Οι διατάξεις που τοποθετούνται στους χοίρους μηχανών και, 
όπου είναι πρακτικά εφικτό, στους βοηθητικούς χώρους μηχανών πρέπει τουλάχιστον 
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 10.2.4.1 και 10.2.4.4 έως 
10.2.4.8. με την εξαίρεση ότι: 

.1 αυτό δεν αποκλείει την χρήση γυάλινων θυρίδων παρατήρησης ροής 
σε συστήματα λίπανσης υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται με δοκιμή ότι 
διαθέτουν κατάλληλο βαθμό αντοχής στη φωτιά· 

.2 μπορούν να επιτρέπονται μετρητικοί σωλήνες στους χώρους μηχανών 
εάν εξοπλίζονται με κατάλληλα μέσα κλεισίματος- και 

.3 μπορούν να επιτρέπονται δοχεία αποθήκευσης λιπαντικού ελαίου 
χωρητικότητας κάτω των 500 / χωρίς τα εξ αποστάσεως χειριζόμενα 
επιστόμια όποκ απαιτούνται στην παράγραφο 10.2.4.5. 

Διατάξεις για άλλα εύφλεκτα πετρελειοειδή 

10.2.6 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρήση άλλων 
εύφλεκτων πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται υπό πίεση σε συστήματα 
μετάδοσης ισχύος, συστήματα ελέγχου και ενεργοποίησης και θερμαντικά συστήματα 
πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του σκάφους 
και των προσώπων που επιβαίνουν σ αυτό. Σε θέσεις όπου ευρίσκονται μέσα 
ανάφλεξης, οι διατάξεις αυτές πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται προς τις 
διατάζεις των παραγράφων 10.2.4.4 και 10.2.4.7 και προς τις διατάξεις των 
παραγράφων 10.2.4.8 και 10.4.2.9 όσον αφορά την αντοχή και την κατασκευή. 

Διάταξη εντός χώρων μηχανών 

10.2.7 Επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 10.2.1 έως 10.2.6, τα 
συστήματα καυσίμου πετρελαίου και λιπαντικού ελαίου πρέπει να συμμορφώνονται 
με τα εξής : 

. 1 Όπου οι δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης πληρώνονται αυτόματα ή 
με χειρισμό εξ αποστάσεως, πρέπει να διατίθενται μέσα για την 
πρόληψη εκροών από υπερχείλιση. 

.2 Λοιπός εξοπλισμός που διαχειρίζεται αυτόματα εύφλεκτα ρευστά, 
όπως καθαριστήρες καυσίμου πετρελαίου, ο οποίος οπουδήποτε είναι 
πρακτικά εφικτό πρέπει να εγκαθίσταται σε ειδική θέση που διατίθεται 
για καθαριστήρες και τους θερμαντήρες τους, πρέπει να διαθέτει μέσα 
για την πρόληψη εκροών από υπερχείλιση. 
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.3 Όπου δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου πετρελαίου ή 
δεξαμενές κατακάθισης είναι εξοπλισμένες με διατάξεις θέρμανσης, 
πρέπει να διατίθεται συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας εάν λόγιο 
βλάβης του θερμοστατικού ελέγχου μπορεί να προσεγγιστεί το σημείο 
ανάφλεξης του πετρελαίου. 

10.3 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

10.3.1 Πρέπει να κατασκευάζονται διατάξεις για την αποστράγγιση 
οποιοσδήποτε υδατοστεγούς διαμερίσματος πλην των διαμερισμάτων που 
προορίζονται για την μόνιμη αποθήκευση ρευστών. Όπου, προκειμένου για 
συγκεκριμένα διαμερίσματα, η αποστράγγιση δεν θεωρείται αναγκαία, μπορούν να 
παραλείπονται οι διατάξεις αποστράγγισης, πρέπει να αποδειχθεί όμως ότι δεν θα 
ζημιωθεί η ασφάλεια του σκάφους. 

10.3.2 Πρέπει να διατίθενται διατάξεις απάντλησης κυτών που να επιτρέπουν 
την αποστράγγιση κάθε υδατοστεγούς διαμερίσματος πλην εκείνων που προορίζονται 
για την μόνιμη αποθήκευση ρευστών. Η χωρητικότητα ή η θέση οποιοσδήποτε 
τέτοιου διαμερίσματος πρέπει να είναι τέτοιες ώστε κατάκλυσή τους να μην μπορεί 
να επηρεάσει την ασφάλεια του σκάφους. 

10.3.3 Το σύστημα απάντλησης κυτών πρέπει να είναι δυνατόν να χειρίζεται 
σε άλες τις πιθανές τιμές εγκάρσιας κλίσης και διαγωγής αφού το σκάφος έχει 
υποστεί την υποτιθέμενη στις παραγράφους 2.6.6 έως 2.6.10 βλάβη. Το σύστημα 
απάντλησης κυτών πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
προλαμβάνει την ροή του νερού από το ένα διαμέρισμα στο άλλο. Γα αναγκαία 
επιστόμια για τον χειρισμό των αναρροφήσεων κύτους πρέπει να έχουν την 
δυνατότητα χειρισμού από θέση επάνω από την γραμμή αφετηρίας. Ολα τα κιβώτια 
διανομής και τα χειροκίνητα επιστόμια που συνδέονται με τις διατάξεις απάντλησης 
κυτών πρέπει να ευρίσκονται σε θέσεις που είναι προσιτές κάτω από κανονικές 
συνθήκες. Τα βάκτρα των χειροκίνητων επιστομίων πρέπει να είναι άμεσα προσιτά 
και όλα τα επιστόμια πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση. 

10.3.4 Οι μηχανοκίνητες αυτοπληρούμενες αντλίες κυτών μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και για άλλες χρήσεις όπως για την καταπολέμηση πυρκαϊών ή για 
γενική χρήση αλλά όχι για την άντληση καυσίμου ή άλλων εύφλεκτων ρευστών. 

10.3.3 Κάθε μηχανοκίνητη αντλία κύτους πρέπει να είναι ικανή για 

απάντληση νερού μέσω της απαιτούμενης σοιλήνωσης κύτους με ταχύτητα όχι 
μικρότερη από 2 γπ/$. 

10.3.6 Η διάμετρος (ι/) του δικτύου κύτους πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα 

με τον ακόλουθο τύπο, με την εξαίρεση ότι η πραγματική εσωτερική διάμετρος του 
δικτύου κύτους μπορεί να στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο μέγεθος ενός από τα 
αναγνωρισμένα πρότυπα. : 

ά = 25+ 1,68 (Ι.(Β+ϋ )) 0 - 5 


όπου : 
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ά είναι η εσωτερική διάμετρος του δικτύου κύτους (ιυπι)· 

I είναι το μήκος του σκάφους (ιπ) όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 · 

Β είναι, προκειμένου για σκάφη μονής γάστρας, το πλάτος του σκάφους 

(ιυ) όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 και, προκειμένου για σκάφη 
πολλαπλών γαστρών, το πλάτος του σκάφους (σι) επί της ισάλου 
σχεδιασμού ή κάτω απ’ αυτήν (σι)· και 


Ώ είναι το κοίλο του σκάφους μέχρι την γραμμή αφετηρίας (ιπ). 

10.3.7 Οι εσωτερικές διάμετροι των κλάδων αναρρόφησης πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις της Αρχής, αλλά δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 25 ππη. 
Οι κλάδοι αναρρόφησης πρέπει να εξοπλίζονται με αποτελεσματικά φίλτρα. 


10-3.8 Για κάθε χώρο μηχανών που περιέχει κινητήρα κύριας πρόωσης πρέπει 

να διατίθεται αναρρόφηση κύτους ανάγκης. Η αναρρόφηση αυτή πρέπει να οδηγεί 
στην μέγιστη διαθέσιμη μηχανοκίνητη αντλία, εκτός από τις αντλίες κύτους, τις 
αντλίες πρόωσης ή πετρελαίου. Πρέπει να διατίθενται αναρροφήσεις κυτών ανάγκης 
για σκάφη με κοινά συστήματα απάντλησης κυτών σύμφωνα με την παράγραφο 
10.3.6 και για σκάφη με ξεχωριστές αντλίες κυτών σύμφωνα με την παράγραφο 
10.3.13. 


10.3.9 Τα βάκτρα των επιστομίων εισαγωγής θάλασσας πρέπει να εκτείνονται 
σε ικανό ύψος πάνω από τα ελάσματα δαπέδου του χώρου μηχανών. 

10.3.10 Όλες οι σωληνώσεις των αναρροφήσεων κυτών μέχρι τις συνδέσεις 
τους με τις αντλίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες από άλλες σωληνώσεις. 

10.3.11 Οι χώροι που ευρίσκονται επάνω από το επίπεδο του νερού στις 
δυσμενέστερες προβλεπόμενες καταστάσεις βλάβης μπορούν να αποστραγγίζονται 
κατευθείαν έξω από το σκάφος μέσω ευδιαίων (μπουνιών) εξοπλισμένων με 
ανεπίστροφα επιστόμια. 

10.3.12 Οποιοσδήποτε μη επιτηρούμενος χώρος για τον οποίον απαιτούνται 
διατάξεις απάντλησης κυτών πρέπει να εφοδιάζεται με σύστημα αναγγελίας 
σεντινών. 


10.3.13 Προκειμένου για σκάφη με ξεχωριστές αντλίες κυτών, η ολική παροχή 
0 των αντλιών αυτών για κάθε γάστρα δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 2,4 φορές 
επί την παροχή της αντλίας που ορίζεται στις παραγράφους 10.3.5 και 10.3.6. 

10.3.14 Σε διατάξεις απάντλησης κυτών όπου δεν διατίθεται δίκτυο κυτών, 
τότε, με την εξαίρεση των χώρων πρώραθεν των κοινοχρήστων χώρων και των 
χώρων ενδιαίτησης πληρώματος, πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον μία μόνιμη 
υποβρύχια αντλία για κάθε χώρο. Επιπλέον, πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον μία 
φορητή αντλία που να τροφοδοτείται, εφόσον είναι ηλεκτρική, από την πηγή 
ανάγκης, για χρήση σε μεμονωμένους χώρους. Η παροχή κάθε υποβρύχιας αντλίας 
Ο η δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ; 
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ζ>η ~ ΟΚΝ- 1) Ιοηηεδ/Η με ελάχιστη τιμή 8 ίοηηεδ/Η 

όπου : 

λ' = ο αριθμός των υποβρυχίων αντλιών 

ζ) = η ολική παροχή όπωςορίζεται στην παράγραφο 10.3.13. 

10.3.15 Στα ακόλουθα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετούνται ανεπίστροφα 

επιστόμια : 

. 1 στο επιστόμιο πολλαπλών σωληνώσεων κύτους· 

.2 στις συνδέσεις αναρρόφησης ευκάμπτων σωλήνων κύτους όπου αυτοί 
είναι τοποθετημένοι κατευθείαν στην αντλία ή στον σωλήνα του 
δικτύου αναρρόφησης κυτών· και 

.3 στους σωλήνες απευθείας αναρρόφησης κυτών και στις συνδέσεις της 
αντλίας κυτών με τον σωλήνα του δικτύου αναρρόφησης κυτών. 

10.4 Συστήματα ερματισμού 

10.4.1 Δεν πρέπει γενικά να μεταφέρεται έρμα σε δεξαμενές που 
προορίζονται για καύσιμο πετρέλαιο. Σε σκάφη στα οποία δεν είναι πρακτικά εφικτή 
η αποφυγή της τοποθέτησης νερού σε δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου, πρέπει να 
τοποθετείται εξοπλισμός διαχωρισμού πετρελαίου - νερού, ή πρέπει να διατίθενται 
άλλα εναλλακτικά μέσα για την διάθεση του έρματος πετρελαίου - νερού όπως η 
εκφόρτωση σε ευκολίες υποδοχής της ξηρός. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου 
δεν προκαταλαμβάνουν τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της 
Ρύπανσης από Πλοία που είναι σε ισχύ. 

10.4.2 Όπου σύστημα μεταφοράς καυσίμου χρησιμοποιείται για σκοπούς 

ερματισμού, το σύστημα πρέπει να απομονώνεται από οποιοδήποτε σύστημα 
υδάτινου έρματος και να πληροί τις απαιτήσεις για συστήματα καυσίμου καθώς και 
τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία 
που είναι σε ισχύ. 

10.5 Συστήματα ψύξης 

Οι διατιθέμενες διατάξεις ψύξης πρέπει να είναι επαρκείς να διατηρούν τις 
θερμοκρασίες όλων των ρευστών των λιπαντικών και υδραυλικών συστημάτων μέσα 
στα συνιστώμενα υπό του κατασκευαστή όρια κατά την διάρκεια όλων των 
λειτουργιών για τις οποίες πιστοποιείται το σκάφος. 

10.6 Συστήματα εισαγωγής αέρα των μηχανών 

Πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να παρέχουν επαρκή ποσότητα αέρα στην μηχανή 
και να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι βλάβης, κυρίως έναντι της φθοράς λόγιο 
εισόδου ξένων σωμάτων. 
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10.7 Συστήματα αερισμού 

Οι χώροι μηχανών πρέπει να αερίζονται επαρκώς έτσι ώστε όταν τα εκεί ευρισκόμενα 
μηχανήματα λειτουργούν σε πλήρη ισχύ υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, 
περιλαμβανόμενης της έντονης κακοκαιρίας, θα διατηρείται επαρκής τροφοδοσία 
αέρα στους χώρους αυτούς για την ασφάλεια και άνεση του προσωπικού και για την 
λειτουργία των μηχανών. Οι χώροι βοηθητικών μηχανημάτων πρέπει να αερίζονται 
επαρκώς, ανάλογα με τον προορισμό των χώρων αυτών. Οι διατάξεις αερισμού 
πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής 
λειτουργία του σκάφους. 

10.8 Συστήματα εξαγωγής καυσαερίων 

10 .8.1 Ολα τα συστήματα εξαγωγής καυσαερίων ττον μηχανών πρέπει να 
είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται η ορθέ] λειτουργία των μηχανών και ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία του σκάφους. 

10.8.2 Τα συστήματα εξαγωγής πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να 
ελαχιστοποιείται η είσοδος καυσαερίων σε επανδρωμένους χώρους, σε συστήματα 
κλιματισμού και σε εισαγωγές αέρα μηχανών. Τα συστήματα εξαγωγής δεν πρέπει να 
εκβάλλουν σε εισαγοιγές συστημάτων δημιουργίας αεροστρωμνής. 

10.8.3 Σωλήνες δια των οποίων εκβάλλονται καυσαέρια μέσω της γάστρας 
κοντά στην ίσαλο γραμμή πρέπει να εξοπλίζονται στο εξωτερικό περίβλημα ή στα 
άκρα τους με ανθεκτικά στην διάβρωση / οξείδωση πτερύγια κλεισίματος ή με άλλες 
διατάξεις και πρέπει να έχουν κατασκευαστεί αποδεκτές διατάξεις ώστε να 
προλαμβάνεται κατάκλυση του χώρου με νερό ή είσοδος του νερού στα συστήματα 
πολλ,απλής εξαγωγής των μηχανών. 

10.8.4 Οι εξαγωγές καυσαερίων των μηχανών με αεριοστροβίλους πρέπει να 
διατάσσονται έτσι ώστε τα θερμά καυσαέρια να οδηγούνται μακριά από περιοχές στις 
οποίες έχει πρόσβαση το προσωπικό, είτε επάνω στο σκάφος είτε πλησίον του 
σκάφους όταν αυτό είναι ελλιμενισμένο. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΒΑΤΗ ΓΑ ΣΚΑΦΗ 

10.9 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

10.9.1 Πρέπει προκειμενου για σκάφη κατηγορίας Β να τοποθετούνται 
τουλάχιστον τρεις και για σκάφη κατηγορίας Α τουλάχιστον δύο μηχανοκίνητες 
αντλίες κυτών που να συνδέονται με το δίκτυο κυτών, η μία από τις οποίες μπορεί να 
είναι εξαρτημένη από τις προωστήριες μηχανές. Εναλλακτικά, η διάταξη μπορεί να 
είναι σύμφο)να με τις διατάξεις της παραγράφου 10.3.14. 

10.9.2 Οι διατάξεις πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε σε όλες τις 
καταστάσεις κατάκλυσης στις οποίες πρέπει να ανθίσταται το σκάφος να είναι 
διαθέσιμη για χρήση τουλάχιστον μία μηχανοκίνητη αντλάα κυτών, ως ακολούθως : 


μία από τις απαιτούμενες αντλίες κυτών πρέπει να είναι αντλία 
ανάγκης αξιόπιστου υποβρύχιου τύπου που να έχει πηγή ενέργειας 
ανάγκης· ή 


οι αντλίες κυτών και οι πηγές ενέργειας τους πρέπει να είναι κατά 
τέτοιον τρόπο κατανεμημένες σε όλο το μήκος του σκάφους ώστε 
τουλάχιστον μία αντλία σε άθικτο διαμέρισμα να είναι διαθέσιμη. 




:ουλάχιστον δύο αντλίες κυτών. 


γάστρα πρέπει να διαθέτει 


' ’ , Τα κψώΉ 61 διανομής, οι δικλείδες και τα επιστόμια που είναι 

συνόεόεμενα με το σύστημα απάντλησης κυτών πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε 
σε περίπτωση κατάκλυσης, μία από. τις αντλίες κυτών να είναι σε θέση να 
λειτουργήσει σε οποιοδήποτε διαμέρισμα. Επιπλέον, βλάβη σε αντλία ή σε 
σωλήνωσή της που την συνδέει με το δίκτυο κυτών δεν πρέπει να θέσει το σύστημα 
κυτιον έκτος λειτουργίας. Όταν επιπρόσθετα από το κύριο σύστημα απάντλησης 
κυτών διατίθεται σύστημα απάντλησης κυτών ανάγκης, αυτό πρέπει να είναι 
ανεξάρτητο απο το κύριο σύστημα και να έχει τέτοια διάταξη ώστε η αντλία να είναι 
σε θέση να λειτουργεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα κάτω από συνθήκες κατάκλυσης 
όπως ορίζονται στην παράγραφο 10.3.3. Στην περίπτωση αυτή μόνον τα αναγκαία για 
την λειτουργία του συστήματος ανάγκης επιστόμια χρειάζεται να είναι (κανά να 
χειρίζονται απο θέση επάνω από την γραμμή αφετηρίας. 

ί η οϋ Ολες οι ■ δικλείδες και τα επιστόμια που αναφέρονται στην παράγραφο 

V Α Και , που μπο Ρουν να χειρίζονται από θέση επάνω από την γραμμή αφετηρίας 
πρέπει να έχουν τα χειριστήριά τους ευκρινώς σημανθέντα στην θέση χειρισμού τους 

και πρεπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα που να δείχνουν εάν είναι σε ανοικτή ή 
κλειστή θέση. 1 1 


ΜΕΡΟΣ 0 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 
10.10 Συστήματα απάντλησης κυτών 

^ ^ 5 ' Πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον δύο μηχανοκίνητες αντλίες 

συνόεδεμενες με το κύριο σύστημα κυτών, μία από τις οποίες μπορεί” να είναι 
εξαρτημένη απο τις προιοστήριες μηχανές. Εάν η Αρχή ικανοποιείται ότι δεν 
ζημιιονεται η ασφάλεια του σκάφους, οι διατάξεις απάντλησης κυτών μπορούν να 
παραλειφθούν από ορισμένα διαμερίσματα. Εναλλακτικά, η διάταξη μπορεί να είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10.3.14. 

10.10.2 Σε σκάφη πολλαπλών γαστρών κάθε γάστρα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον δύο αντλίες κυτών, εκτός εάν αντλία κύτους σε μία γάστρα είναι ικανή 
να αντλεί κύτος της άλλης. Τουλάχιστον μία αντλία σε κάθε γάστρα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη μηχανοκίνητη αντλία. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
11.1 Ορισμοί 

1111 Τα «συστήματα τηλεχειρισμού» περιλαμβάνουν όλον τον εξοπλισμό 
που είναι αναγκαίος για την λειτουργία μονάδων από θέση χειρισμού απο οπού ο 
χειριστής δεν είναι σε θέση να παρατηρεί κατευθείαν το αποτέλεσμα των ενεργειωι 

του. 

1112 Τα «εφεδρικά συστήματα ελέγχου» περιλαμβάνουν ολον τον 
εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την διατήρηση του ελέγχου βασικών λειτουργιών 
που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους όταν τα κυρία συστήματα 
ελέγχου έχουν υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργούν. 


11.2 


Γ ενικά 


\}2.\ Η βλάβη οποιουδήποτε συστήματος τηλεχειρισμού ή αυτομάτου 

ελέγχου πρέπει να προξενεί ακουστικό και οπτικό σήμα αναγγελίας και δεν πρεπει να 
εμποδίζει τον κανονικό χειροκίνητο χειρισμό. 

11 ο 2 Τα μέσα χειρισμού ελιγμών και έκτακτης ανάγκης πρέπει να ( 

επιτρέπουν στο πλήρωμα που τα χειρίζεται, να εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία 
είναι αρμόδιο με ορθό τρόπο, χωρίς δυσκολία, κόπωση ή υπερβολική συγκέντρωση. 

11 2.3 Όπου ο έλεγχος της πρόωσης ή της εκτέλεσης ελιγμών παρέχεται σε 

σταθμούς που είναι μεν παρακείμενοι αλλά ευρίσκονται έξω απο το διαμέρισμα 
διακυβέρνησης, η μεταβίβαση του ελέγχου πρέπει να πραγματοποιείται μονον απο 
τον σταθμό που αναλαμβάνει την ευθύνη του ελέγχου. Μεταξύ όλων των σταθμών 
από τους οποίους μπορούν να ασκούνται χειρισμοί ελέγχου πρεπει να διατίθεται 
αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία, καθώς επίσης και μεταξύ κάθε τέτοιου στάθμου 
και θέσης παρακολούθησης. Βλάβη του συστήματος ελεγχου χειρισμών η της 
μεταβίβασης του ελέγχου πρέπει να οδηγήσει το σκάφος σε κατασταση χαμηλη^ 
ταχύτητας χωρίς κίνδυνο για τους επιβάτες ή το σκάφος. 

11.2.4 Προκειμένου για σκάφη κατηγορίας Β και για φορτηγά σκάφη, τα 

συστήματα τηλεχειρισμού για τα μηχανήματα πρόωσης και για τον έλεγχο της 
κατεύθυνσης πρέπει να εξοπλίζονται με εφεδρικά συστήματα που να μπορούν να 
■χειρίζονται από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. Προκειμένου για φορτηγά σκάφη, 
αντί για εφεδρικό σύστημα όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπορεί να γίνει αποδεκτό 
εφεδρικό σύστημα που να μπορεί να χειρίζεται από χώρο απο τον οποίο ασκείται ο 
έλεγχος των μηχανών, όπως είναι το διαμέρισμα ελέγχου μηχανών ευρισκόμενό εξω 
από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. 

11,3 Χειρισμοί ανάγκης 

11 .3.1 Σε όλα τα σκάφη, ο σταθμός ή οι σταθμοί μέσα στο διαμέρισμα 

διακυβέρνησης από τους οποίους ασκείται ο έλεγχος της εκτέλεσης ελιγμών του 
σκάφους και / ή των κυρίων μηχανών του, πρέπει να εφοδιάζονται, σε απόσταση 
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εύκολα προσιτή από τα μέλη του πληρώματος που ευρίσκονται μέσα στον σταθμό 
αυτό, με μέσα χειρισμού χρήσης έκτακτης ανάγκης : 

. 1 για την ενεργοποίηση των μονίμων συστημάτων κατάσβεσης 

πυρκαϊάς· 

.2 για το κλείσιμο των ανοιγμάτων αερισμού και για την διακοπή των 
μηχανημάτων αερισμού που τροφοδοτούν χώρους που καλύπτονται 
από μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς, εφόσον δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην υποπαράγραφο . 1 * 

.3 για το κλείσιμο των γραμμών τροφοδοσίας με καύσιμο προς τους 
χώρους κυρίων και βοηθητικών μηχανημάτων· 

.4 για την αποσύνθεση όλων των ηλεκτρικών πηγών ενέργειας από το 
σύστημα κανονικής διανομής ενέργειας (πρέπει το σύστημα χειρισμού 
να προστατεύεται ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος χειρισμού εξ 
απροσεξίας ή αμελείας)· και 

.5 για την διακοπή λειτουργίας των κυρίων μηχανών και βοηθητικών 
μηχανημάτων. 

11.3.2 Όπου διατίθενται μέσα χειρισμού πρόοκτης ή εκτέλεσης ελιγμών σε 
σταθμούς έξω από το διαμέρισμα διακυβέρνησης, οι σταθμοί αυτοί πρέπει να 
διαθέτουν απευθείας επικοινωνία με το διαμέρισμα διακυβέρνησης το οποίο πρέπει 
να είναι συνεχώς επανδρωμένος σταθμός ελέγχου. 

11.3.3 Επιπρόσθετα, προκειμένου για σκάφη κατηγορίας Β ο έλεγχος της 
πρόωσης και της εκτέλεσης χειρισμών καθώς επίσης και των λειτουργιών ανάγκης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.1 πρέπει να παρέχεται από σταθμό έξω από 
το διαμέρισμα διακυβέρνησης. Τέτοιοι σταθμοί πρέπει να διαθέτουν απευθείας 
επικοινωνία με το διαμέρισμα διακυβέρνησης το οποίο πρέπει να είναι συνεχώς 
επανδρωμένος σταθμός ελέγχου. 

11.4 Σύστημα αναγγελιών 

11.4.1 Πρέπει να διατίθενται συστήματα αναγγελιών τα οποία να 
αναγγέλλουν με οπτικά και ακουστικά μέσα στη θέση ελέγχου του σκάφους πιθανές 
δυσλειτουργίες ή επισφαλείς καταστάσεις. Οι αναγγελίες πρέπει να διατηρούνται 
μέχρι να γίνουν αντιληπτές και οι οπτικές ενδείξεις των μεμονωμένων αναγγελιών 
πρέπει να παραμένουν μέχρι την αποκατάσταση του σφάλματος, οπότε η αναγγελία 
πρέπει αυτόματα να επανέλθει στην κανονική κατάσταση ελέγχου. Εάν έχει γίνει ήδη 
αντιληπτή αναγγελία, αλλά συμβεί και δεύτερο σφάλμα προτού το πρώτο 
αποκατασταθεί, τότε πρέπει τα οπτικά και ακουστικά σήματα αναγγελίας να 
ενεργοποιηθούν εκ νέου. Τα συστήματα αναγγελιών πρέπει να περιλαμβάνουν 
ευχέρεια δοκιμής τους. 

11.4.1.1 Σήματα αναγγελίας ανάγκης που παρέχουν ένδειξη καταστάσεων που 
απαιτούν άμεση ενέργεια, πρέπει να είναι διακριτά και σε πλήρη θέα των μελών του 
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πληρώματος στο διαμέρισμα διακυβέρνησης, και πρέπει να διατίθενται για τα 
ακόλουθα : 


. 1 για την ενεργοποίηση ενός από τα συστήματα ανίχνευσης πυρκαϊάς· 

.2 για την ολική απώλεια της κανονικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας· 


.3 για την υπερτάχυνση των κυρίων μηχανών· 

.4 για την θερμική εκφόρτιση οποιουδήποτε μόνιμα εγκατεστημένου 
συσσωρευτή νικελίου - καδμίου. 

11.4.1.2 Τα σήματα αναγγελίας με οπτική ένδειξη διαφορετική από εκείνη των 
αναφερομένων στην παράγραφο 11.4.1.1 αναγγελιών πρέπει να αναγγέλλουν 
καταστάσεις που απαιτούν ενέργεια για την πρόληψη της υποβάθμισης σε ανασφαλή 
κατάσταση. Αυτά πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον για τα ακόλουθα : 


.1 για την υπέρβαση της περιοριστικής τιμής οποιοσδήποτε παραμέτρου 
του σκάφους, των μηχανημάτων ή συστήματος, εκτός από την 
υπερτάχυνση των μηχανών· 

.2 για την βλάβη της κανονικής παροχής ενέργειας προς μηχανοκίνητες 
διατάξεις ελέγχου κατεύθυνσης ή διαγωγής· 

.3 για την λειτουργία οποιοσδήποτε αυτόματης αντλίας κυτών· 

.4 για την βλάβη του συστήματος πυξίδας· 

.5 για την χαμηλή στάθμη περιεχομένου σε δεξαμενή καυσίμου· 

.6 για την υπερχείλιση των δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου· 

.7 για το σβήσιμο των πλευρικών, του εφιστίου ή του πρυμναίου φανού 

ναυσιπλοΐας· 

.8 για την χαμηλή στάθμη περιεχομένου οποιουδήποτε δοχείου ρευστού, 
το περιεχόμενο του οποίου είναι βασικό για την κανονική λειτουργία 
του σκάφους· 

.9 για την βλάβη οποιοσδήποτε συνδεδεμενης ηλεκτρικής πηγής 
ενέργειας· 

.10 για την βλάβη οποιουδήποτε ανεμιστήρα που έχει εγκατασταθεί για 
τον αερισμό χώρων στους οποίους μπορεί να συσσωρεύονται 
εύφλεκτοι ατμοί· και 

.11 για την βλάβη της γραμμής καυσίμου των πετρελαιομηχανών, όπως 
απαιτείται από την παράγραφο 9.4.2. 
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11.4.1.3 Ολες οι ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 
11.4.1.1 .και 11.4.1.2 πρέπει να παρέχονται σε όλους τους σταθμούς από τους οποίους 
μπορεί να ασκούνται έλεγχοι λειτουργίας. 

11.4.2 Το σύστημα αναγγελιών πρέπει να ικανοποιεί τις κατασκευαστικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις για τις απαιτούμενες αναγγελίες.* 

Ο εξοπλισμός για την παρακολούθηση των χώρων επιβατών, φορτίου 
και μηχανών για πυρκαϊά ή κατάκλυση πρέπει, όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό, να 
αποτελεί ενσωματιομένο υποσύστημα που να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και 
την ενεργοποίηση για όλες τις καταστάσεις ανάγκης. Το υποσύστημα αυτό μπορεί να 
απαιτεί όργανα επανατροφοόότησης ώστε να παρέχει ένδειξη ότι οι ενέργειες που 
ξεκίνησαν έχουν πληροίς εφαρμοστεί. 


Π.5 Σύστημα ασφαλείας 

11-5-1 Οπου έχουν τοποθετηθεί συστήματα για την ακύρωση οποιοσδήποτε 

συστήματος αυτόματης διακοπής των κυρίων μηχανών πρόωσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 9.2.2, πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται ο εξ 
απροσεξίας χειρισμός. Όταν ενεργοποιείται σύστημα διακοπής, πρέπει να παρέχεται 
οπτικό και ακουστικό σήμα αναγγελίας στον σταθμό ελέγχου και πρέπει να 
διατίθενται μέσα για την ακύρωση της αυτόματης διακοπής, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πλήρους καταστροφής ή έκρηξης. 


* Γίνεται μνεία του Κώδικα Αναγγελιών και Ενδεικτών, 1995, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό αε 
την Απόφαση Α.830( 19). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 


12. ί Γενικά 

12.1.1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις* πρέπει να είναι κατά τρόπο που : 

. 1 θα εξασφαλίζονται όλες οι ηλεκτρικές βοηθητικές υπηρεσίες που είναι 
αναγκαίες για την διατήρηση του σκάφους σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και παραμονής σ' αυτό, χωρίς χρήση διεξόδου στην πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης· 

.2 θα εξασφαλίζονται οι βασικές ηλεκτρικές υπηρεσίες για την ασφάλεια 
κάτω από ποικίλες καταστάσεις ανάγκης· και 

.3 θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του 
σκάφους από κινδύνους ηλεκτρικής φύσης. 

11 Ανάλυση Κατάστασης Βλάβης και Αποτελεσμάτων (1·ΜΕΑ) πρέπει να 
περιλαμβάνει και το ηλεκτρικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της 
ηλεκτρικής βλάβης στα τροφοδοτούμενα συστήματα. Σε περιπτώσεις όπου μπορούν 
να συμβούν σφάλματα που δεν έχουν ανιχνευτεί κατά την διάρκεια των συνήθων 
ελέγχων των εγκαταστάσεων, η ανάλυση πρέπει να συνυπολογίζει την πιθανότητα 
σφαλμάτων που συμβαίνουν ταυτόχρονα, ή διαδοχικά. 

12.1.2 Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να σχεδιάζεται και να εγκαθίσταται έτσι 
ώστε η πιθανότητα να βρεθεί το σκάφος στον κίνδυνο μία από τις υπηρεσίες του να 
υποστεί βλάβη, να είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. 

12.1.3 Όταν η απώλεια συγκεκριμένης βασικής υπηρεσίας θα μπορούσε να 
έχει ως συνέπεια σοβαρό κίνδυνο για το σκάφος, η υπηρεσία αυτή πρέπει να 
τροφοδοτείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα κυκλώματα τροφοδοτούμενα κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε καμία μεμονωμένη βλάβη στην ηλεκτρική τροφοδοσία ή στα 
συστήματα διανομής να μην επηρεάζει και τις δύο παροχές. 

12.1.4 Οι διατάξεις ασφάλισης για βαρέα αντικείμενα, όπως οι συστοιχίες 
συσσωρευτών, πρέπει, όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό, να προλαμβάνουν^ την 
ανεξέλεγκτη μετακίνησή τους κατά την διάρκεια επιβραδύνσεων λόγω προσάραξης ή 
σύγκρουσης. 

12.1.5 Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου τροφοδοσίας, όσο αυτή έχει διακοπεί, προς βασικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες ανάγκης, εξ αιτίας απρόσεκτου ή τυχαίου ανοίγματος διακοπτών ή 
ασφαλειοδιακοπτών. 


* Γίνεται μνεία των συστάσεοιν ποιι εκδόθηκαν από την Διεθνή Ηλεκτρυτεχνική Επιτροπή και 
ειδικότερα της Εκδοσης 60092 - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Πλοία. 
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12.2 Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 

12.2.1 Πρέπει να διατίθεται κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς 
ικανότητας ώστε να τροφοδοτεί όλες εκείνες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 12.1.1. Η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποτελείται από 
δύο τουλάχιστον ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

12.2.2 Η ικανότητα αυτών των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε σε περίπτωση που ένα οποιοδήποτε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
σταματήσει να λειτουργεί ή υποστεί βλάβη, θα εξακολουθήσει να είναι εφικτή η 
τροφοδοσία των υπηρεσιών εκείνων που είναι απαραίτητες για την παροχή των 
κανονικών λειτουργικών συνθηκών πρόωσης και ασφαλείας. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζονται οι ελάχιστες συνθήκες ανέσεων παραμονής, περιλαμβανόμενων 
τουλάχιστον επαρκών υπηρεσιών για μαγείρεμα, θέρμανση, λειτουργία ψυγείων 
ενδιαιτημάτων, μηχανικό αερισμό καθώς και για γλυκό νερό και για σκοπούς 
υγιεινής. 

12.2.3 Οι διατάξεις της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας του σκάφους 
πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διατηρούνται οι υπηρεσίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1.1.1 ανεξάρτητα από την ταχύτητα και την 
κατεύθυνση των μηχανών πρόωσης ή τοιν αξόνων. 

12.2.4 Επιπλέον, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πρέπει να είναι κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι με το ένα οποιοδήποτε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ή 
την κτίρια πηγή ενέργειάς του εκτός λειτουργίας, τα λοιπά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
θα είναι ικανά να παρέχουν τις απαραίτητες ηλεκτρικές υπηρεσίες για την εκκίνηση 
της εγκατάστασης κύριας πρόωσης από την κατάσταση της πλήρους ακινησίας. Η 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της 
εκκίνησης από κατάσταση πλήρους ακινησίας, εάν η ικανότητά της είτε μόνης αυτής 
είτε σε συνδυασμό με την ικανότητα οποκυνδήποτε άλλων πηγών ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι επαρκής ώστε να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες εκείνες που 
απαιτείται να παρέχονται από τις παραγράφους 12.7.3.1 έως 12.7.3.3 ή 12.7.4.1 έως 

12.7.4.4 ή 12.8.2.1 έως 12.8.2.4.1, ανάλογα με την περίπτωση. 

12.2.5 Όταν μετασχηματιστές αποτελούν βασικό τμήμα του ηλεκτρικού 
συστήματος παροχής που απαιτείται από το Μέρος αυτό, το σύστημα πρέπει να έχει 
τέτοια διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται η ίδια συνέχεια παροχής όπως εκφράζεται 
στην παράγραφο 12.2. 

12.2.6 Το κύριο σύστημα ηλεκτρικού φωτισμού το οποίο πρέπει να παρέχει 
φωτισμό σε όλη την έκταση των τμημάτων εκείνων του σκάφους τα οποία υπό 
κανονικές συνθήκες είναι προσιτά και χρησιμοποιούνται από επιβάτες και πλήρωμα, 
πρέπει να τροφοδοτείται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειαν 

12.2.7 Οι διατάξεις του κύριου συστήματος ηλεκτρικού φωτισμού πρέπει να 
είναι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε χώρους που περιέχουν 
την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, τον σχετικό εξοπλισμό μετασχηματιστών 
εφόσον υπάρχει, τον πίνακα ανάγκης και τον πίνακα φωτισμού ανάγκης, δεν θα 
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καταστήσει ανενεργό, τα κύρια συστήματα ηλεκτρικού φωτισμού που απαιτούνται 
από την παράγραφο 12.2.6. 

12.2.8 Ο κύριος πίνακας πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένος σε σχέση με 
έναν κύριο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ώστε, όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό, η 
ακεραιότητα της κανονικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας να μπορεί να επηρεαστεί μόνον 
από πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε έναν χώρο. Περίφραγμα του περιβάλλοντος χώρου 
για τον κύριο πίνακα, σαν αυτό που μπορεί να προσδίδεται από την θέση που κατέχει 
το διαμέρισμα ελέγχου μηχανών μέσα στα κύρια κατασκευαστικά όρια του χώρου, 
δεν πρέπει να θεωρείται ότι διαχωρίζει τους πίνακες από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

12.2.9 Οι κύριοι δίαυλοι αγωγών πρέπει να υποδιαιρούνται σε τουλάχιστον 
δύο τμήματα που πρέπει να συνδέονται με ασφαλειοδιακόπτη ή άλλα εγκεκριμένα 
μέσα. Κατά την έκταση που είναι πρακτικά εφικτό, η σύνδεση των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών καθώς και οποιουδήποτε άλλου διπλού εξοπλισμού 
πρέπει να είναι ισομερώς υποδιαιρεμένη μεταξύ των τμημάτων. Προκειμένου για 
σκάφη κατηγορίας Β, κάθε τμήμα των κυρίων διαύλων αγωγών μαζί με τα 
σχετιζόμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πρέπει να διατάσσονται σε ξεχωριστά 
διαμερίσματα. 

12.3 ΙΙηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

12.3.1 Πρέπει να διατίθεται αυτόνομη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 

12.3.2 Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, ο σχετιζόμενος εξοπλισμός 
μετασχηματιστών εφόσον υπάρχει, η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάγκης, ο πίνακας ανάγκης και ο πίνακας φωτισμού ανάγκης πρέπει να ευρίσκονται 
επάνω από την ίσαλο γραμμή της τελικής κατάστασης βλάβης όπως αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 2, να μπορούν να χειρίζονται στην κατάσταση αυτή και να είναι άμεσα 
προσιτά. 

12.3.3 Η θέση της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης και ο σχετιζόμενος 
εξοπλισμός μετασχηματιστών εφόσον υπάρχει, η μεταβατική πηγή ενέργειας 
ανάγκης, ο πίνακας ανάγκης και οι πίνακες ηλεκτρικού φωτισμού ανάγκης που 
σχετίζονται με την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο σχετιζόμενος εξοπλισμός 
μετασχηματιστών εφόσον υπάρχει, και ο κύριος πίνακας πρέπει να είναι κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα μέσα σε χώρους που 
περιέχουν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τον σχετιζόμενο εξοπλισμό 
μετασχηματιστών εφόσον υπάρχει, και τον κύριο πίνακα, ή μέσα σε οποιονδήποτε 
χώρο μηχανών δεν θα έχει επίπτωση στην τροφοδοσία, τον έλεγχο και την διανομή 
της ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. Κατά την έκταση που είναι πρακτικά εφικτό, ο 
χώρος που περιέχει την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, τον σχετιζόμενο 
εξοπλισμό μετασχηματιστών εφόσον υπάρχει, την μεταβατική πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάγκης και τον πίνακα ανάγκης, δεν πρέπει να είναι γειτονικός με τα 
οριακά διαφράγματα των χώρων κυρίων μηχανών ή εκείνων των χώρων που 
περιέχουν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τον σχετιζόμενο εξοπλισμό 
μετασχηματιστών εφόσον υπάρχει, ή τον κύριο πίνακα. 

12.3.4 Υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την 
περιφρούρηση της ανεξάρτητης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης κάτω από όλες τις 
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περιστάσεις, η γεννήτρια ανάγκης εφόσον διατίθεται, μπορεί να χρησιμοποιείται κατ’ 

εξαίρεση και για μικρά χρονικά διαστήματα για την τροφοδοσία κυκλωμάτων που 
δεν είναι έκτακτης ανάγκης. 

12.3.5 Τα συστήματα διανομής πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε οι 
τροφοδοτικοί αγωγοί από την κύρια πηγή και την πηγή ανάγκης να είναι 
διαχωρισμένοι τοσο κατά την κατακόρυφη όσο και κατά την οριζόντια έννοια, σε όση 
έκταση αυτό είναι πρακτικά εφικτό. 

12.3.6 Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης μπορεί να είναι είτε γεννήτρια 
είτε συστοιχία συσσωρευτών, που πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα : 


.1 


Οπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι γεννήτρια, αυτή θα 
πρέπει: 


. 1.1 


.1.2 


.1.3 


να λαμβάνει κίνηση από κατάλληλο πρωτεύοντα κινητήρα με 
ανεξάρτητη τροφοδοσία καυσίμου που έχει σημείο ανάφλεξης 
συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.1.2.2· 

να εκκινεί αυτόματα μόλις ανακύψει βλάβη της ηλεκτρικής 
πα Ρ 0 Χής από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει 
να συνδέεται αυτόματα με τον πίνακα ανάγκης. Τότε, εκείνες 
οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 12.7.5 ή 12.8.3 
πρέπει να μεταβιβάζονται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
ανάγκης. Το αυτόματο σύστημα εκκίνησης και τα 
χαρακτηριστικά του πρωτεύοντος κινητήρα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπουν στην γεννήτρια ανάγκης να 
επιφορτίζεται με το υπό πλήρη κλίμακα φορτίο της όσο 
γρηγορότερα είναι ασφαλές και πρακτικά εφικτό, υπό την 
προϋπόθεση μεγίστου χρόνου 45 δευτερολέπτων και 

να είναι εξοπλισμένη με μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 12.7.5 ή 12.8.3. 


Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι συστοιχία 
συσσωρευτών, αυτή πρέπει να είναι ικανή ; 


.2.1 


.2.2 


.2.3 


χωρίς να επαναφορτίζεται, να υφίσταται το ηλεκτρικό φορτίο 
ανάγκης ενώ θα διατηρεί την τάση της συστοιχίας καθ’ όλη την 
χρονική περίοδο εκφόρτισης εντός του 12% επάνω ή κάτω από 
την ονομαστική τάση της· 

να συνδέεται αυτόματα με τον πίνακα ανάγκης στην περίπτωση 
βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας· και 

αμέσα>ς να τροφοδοτεί τουλάχιστον τις υπηρεσίες εκείνες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 12.7.5 ή 12.8.3. 


12.3.7 Ο πίνακας ανάγκης πρέπει να εγκαθίσταται όσο πλησιέστερα είναι 

πρακτικά εφικτό στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 



12.3.8 Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι γεννήτρια, ο πίνακας 

ανάγκης πρέπει να ευρίσκεται στον ίδιο χώρο, εκτός εάν ο χειρισμός του πίνα 
ανάγκης από εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη. 

12 3.9 Καμία συστοιχία συσσωρευτών τοποθετούμενη σύμφωνα με το Μέρος 

αυτό δεν πρέπει να εγκαθίσταται στον ίδιο χώρο με τον πίνακα αναγκης. Σε 
κατάλληλο χώρο του διαμερίσματος χειρισμών του σκάφους πρεπει να τοποθετείται 
ενδείκτης που να παρέχει ένδειξη όταν έχουν εκφορτισθει οι συστοιχίες που 
αποτελούν είτε την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είτε την μεταβατική πηγη 
ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που <τναφέρεται στην παράγραφο 1-. 

12.3.10 Ο πίνακας ανάγκης πρέπει κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας 

να τροφοδοτείται από τον κύριο πίνακα μέσω αγωγού αλληλοσύνδεσης^ ο οποίος 
πρέπει να προστατεύεται στον κύριο πίνακα επαρκώς έναντι υπερφόρτισης η 
βραχυκυκλώματος και πρέπει να αποσυνδέεται αυτόματα απο τον πίνακα αναγκη^ 
μόλις εκδηλωθεί βλάβη στην κύρια, πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οπου το σύστημα 
έχει διαρρυθμιστεί για λειτουργία επανατροφοδότησης, ο αγωγός αλληλοσύνδεσης 
πρέπει επίσης να προστατεύεται στον πίνακα ανάγκης τουλάχιστον έναντι 
βραχυκυκλώματος. Βλάβη του πίνακα ανάγκης όταν χρησιμοποιείται για άλλη πλ,ην 
της έκτακτης ανάγκης χρήση, δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την Λειτουργία του 

σκάφους. 


12.3.11 Προς τον σκοπό της εξασφάλισης της άμεσης διαθεσιμότητας της 

πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να 
κατασκευάζονται διατάξεις που να αποσυνδέουν αυτόματα τα κυκλώματα μη 
έκτακτης ανάγκης από τον πίνακα ανάγκης, ώστε να εξασφαλίζεται οτι θα υπάρχει 
διαθέσιμη ενέργεια προς τα κυκλώματα ανάγκης. 


12.3.12 Η γεννήτρια ανάγκης και ο πρωτεύων κινητήρας της καθώς και κάθε 

συστοιχία συσσωρευτών ανάγκης πρέπει να έχουν τέτοια σχεδίαση και διάταξη ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργούν υπό πλήρους κλίμακας φορτίο όταν το σκάφος 
είναι" σε όρθια θέση καθώς και όταν το σκάφος έχει εγκάρσια κΛ,ιση η διαγωγή 
σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.12, περιλαμβανόμενων όλων των περιπτώσεων 
βλάβης που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 2, ή ευρίσκεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
γωνιών εντός των ορίων αυτών. 


12.3.13 Όπου συστοιχίες συσσωρευτών έχουν εγκατασταθεί για να 

τροφοδοτούν υπηρεσίες ανάγκης, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να τις φορτίζουν 
στην αρχική τους κατάσταση από αξιόπιστη παροχή εντός του σκάφους. Οι ευκολίες 
φόρτισης πρέπει" να έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιτρέπουν την τροφοδοσία 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα του εάν η συστοιχία φορτίζεται ή όχι. Πρεπει να διατίθενται 
μέσα που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο υπερφόρτισης ή υπερθέρμανσης των 
συστοιχιών. Πρέπει να διατίθενται μέσα για επαρκή αερισμό. 


12.4 Διατάξεις εκκίνησης για ηλεκτροπαραγωγή ςεύγη ανάγκης 

12.4.1 Τα ηλεκτροπαραγιογά ζεύγη ανάγκης πρέπει να είναι ικανά να 

εκκινούνται άμεσα στην ψυχρή τους κατάσταση σε θερμοκρασία 0°Ό. Εάν αυτό δεν 
είναι πρακτικά εφικτό, ή εάν μπορεί να αντιμετωπισθούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, 




πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διατάξεις θέρμανσης που να εξασφαλίζουν την 
άμεση εκκίνηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 


I· 2 · 4 ; 2 Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης πρέπει να εξοπλίζεται με 

διατάξεις εκκίνησης με ικανότητα αποθηκευμένης ενέργειας για τουλάχιστον τρεις 
διαδοχικές εκκινήσεις. Η πηγή της αποθηκευμένης ενέργειας πρέπει να 
προστατεύεται έτσι, ώστε να αποκλείεται κρίσιμη εξάντλησή της από το αυτόματο 
σύστημα εκκίνησης, εκτός εάν διατίθεται δεύτερο ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης. 
Πρέπει να διατίθεται δεύτερη πηγή ενέργειας για επιπλέον τρεις εκκινήσεις εντός 30 
ιπϊη, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ως αποτελεσματική η χειροκίνητη εκκίνηση. 

12.4.3 Η αποθηκευμένη ενέργεια πρέπει να διατηρείται ανά πάσα στιγμή ως 

ακολούθως : 


τα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα εκκίνησης πρέπει να 
υποστηρίζονται από τον πίνακα ανάγκης- 

τα συστήματα εκκίνησης πεπιεσμένου αέρα πρέπει να υποστηρίζονται 
από τις κύριες ή βοηθητικές αεροφιάλες πεπιεσμένου αέρα μέσω 
κατάλληλου ανεπίστροφου επιστομίου, ή από αεροσυμπιεστή ανάγκης 
ο οποίος, εάν έχει ηλεκτρική κίνηση, θα τροφοδοτείται από τον πίνακα 
ανάγκης- 


όλες αυτές οι διατάξεις εκκίνησης, φόρτισης και αποθήκευσης 
ενέργειας πρέπει να ευρίσκονται μέσα στον χώρο της γεννήτριας 
ανάγκης. Οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της λειτουργίας του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης. Αυτό δεν αποκλείει την 
τροφοδοσία της αεροφιάλης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης 
από το κύριο ή βοηθητικό σύστημα πεπιεσμένου αέρα μέσω του 
ανεπίστροφου επιστομίου που τοποθετείται μέσα στο χώρο της 
γεννήτριας ανάγκης. 

Πηδαλιούχηση και σταθεροποίηση 


12.5.1 Όπου η πηδαλιούχηση και / ή η σταθεροποίηση ενός σκάφους 
εί,αρτάται βασικά από μία διάταξη, όπο>ς συμβαίνει με μονό πηδάλιο ή πυλώνα, που 
είναι εξαρτώμενη από την δυνατότητα της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
πρέπει να εξυπηρετείται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα κυκλώματα, το ένα εκ των 
οποίων πρέπει να τροφοδοτείται είτε από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 
είτε από ανεξάρτητη πηγή ενέργειας που ευρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να μένει 
ανεπηρέαστη από πυρκαϊά ή κατάκλυση που προσβάλλει την κύρια πηγή ενέργειας. 
Βλάβη μιας από τις δύο παροχές δεν πρέπει να προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο για 
το σκάφος ή τους επιβάτες κατά την διάρκεια της μεταγωγής στην εναλλακτική 
παροχή και αυτές οι διατάξεις μεταγωγής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5.2.5. Τα κυκλώματα αυτά πρέπει να εξοπλίζονται με προστασία από 
βραχυκύκλωμα και από σήμα αναγγελίας υπερφόρτισης. 

12.5.2 Μπορεί να παρέχεται προστασία έναντι υπερβολικής έντασης 
ρεύματος, η οποία πρέπει να είναι για όχι λιγότερο από δύο φορές επί την ένταση του 
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ρεύματος πλήρους φορτίου του κινητήρα ή του κυκλώματος που προστατεύεται κατ 
αυτόν τον τρόπο, και πρέπει να έχει διάταξη τέτοια που να δέχεται την κατάλληλη για 
την εκκίνηση ένταση ρεύματος με λογικό περιθώριο. Όπου χρησιμοποιείται 
τριφασική παροχή πρέπει να διατίθεται σήμα αναγγελίας σε άμεσα ορατή θέση στο 
διαμέρισμα διακυβέρνησης του σκάφους που να δεικνύει βλάβη σε οποιαδηποτε απο 

τις φάσεις. 

12.5.3 Όπου τέτοια συστήματα δεν εξαρτώνται βασικά από την δυνατότητα 
της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον 
ένα εναλλακτικό σύστημα μη εξαρτώμενο από ηλεκτρική τροφοδοσία, τότε το 
ηλεκτροκίνητο ή ηλεκτρικά χειριζόμενο σύστημα μπορεί να τροφοδοτείται απο μονο 
κύκλωμα που προστατεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 12.5.2. 

12.5.4 Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις τιον Κεφαλαίων 5 και 16 για την 
παροχή ενέργειας του συστήματος ελέγχου διεύθυνσης και του συστήματος 
σταθεροποίησης. 

12.6 Προφυλάξεις έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαϊάς και άλλων 

κινδύνων ηλεκτρικής προέλευσης 

12 6 1 1 Τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών ή 

εξοπλισμού που δεν προορίζονται να είναι υπό τάση, αλλά που είναι πιθανόν κάτω 
από συνθήκες βλάβης να ευρεθούν υπό τάση, πρέπει να γειώνονται έκτος εαν οι 

μηχανές ή ο εξοπλισμός : 

| τροφοδοτούνται μιε τάση μη υπερβαίνουσα τα 50\ συνεχούς 
ρεύματος, ή τα 5(>ν ΚΜ8 μεταξύ αγωγών· δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αυτόματοι μετασχηματιστές γιο. τον σκοπό της 
επίτευξης της τάσης αυτής· ή 

.2 τροφοδοτούνται με τάση μη υπερβαίνουσα τα 25 Ον από 

μετασχηματιστές μόνοισης ασφαλείας που τροφοδοτούν μόνο μία 
διάταξη κατανάλωσης· ή 

.3 έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την αρχή της διπλής μόνωσης. 

12.6.1.2 Η Αρχή μπορεί να απαιτεί επιπρόσθετες προφυλάξεις για την χρήση 
φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού μέσα σε έγκλειστους ή εξαιρετικά υγρούς χώρους 
όπου μπορούν να υπάρξουν ειδικοί κίνδυνοι λόγω αγωγιμότητας. 

12.6.1.3 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται και να 
εγκαθίστανται έτσι ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό όταν χειρίζονται ή 
εγγίζονται με τον κανονικό τρόπο. 

12.6.2 Οι κύριοι πίνακες και οι πίνακες ανάγκης πρέπει να έχουν τέτοια 

διάταξη ώστε να παρέχουν εύκολη πρόσβαση, όπως πιθανόν να χρειαστεί, σε 
συσκευές και εξοπλισμό, χωρίς κίνδυνο για το προσωπικό. Οι πλευρές και η οπίσθια 
όψη, καθώς και όπου είναι αναγκαίο και η εμπρόσθια όψη των πινάκων, πρέπει να 
είναι κατάλληλα προφυλαγμένες. Εκτεθειμένα υπό τάση τμήματα που έχουν τάση ως 
προς την γη υπερβαίνουσα εκείνη που θα καθορισθεί από την Αρχή, δεν πρέπει να 
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εγκαθίστανται στην εμπρόσθια όψη των πινάκων αυτών. Όπου είναι αναγκαίο, πρέπει 
να διατίθενται μη αγώγιμες επιστρώσεις ή πλέγματα στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη 
των πινάκων. 


12.6.3 Οπου χρησιμοποιείται σύστημα διανομής τόσο πρωτεύον όσο και 
δευτερεύον για ενέργεια, θέρμανση ή φωτισμό χωρίς σύνδεση γείωσης, πρέπει να 
όιατιθεται διάταξη ικανή για την συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου μόνωσης ως 
προς την γη και που να παρέχει ακουστική ή οπτική ένδειξη ασυνήθιστα χαμηλών 
τιμών μόνωσης. Προκειμένου για περιορισμένα δευτερεύοντα συστήματα διανομής, η 
Αρχή μπορεί να αποδεχθεί διάταξη χειροκίνητου ελέγχου του επιπέδου μόνωσης. 

12.6.4 Τροφοδοτικοί αγωγοί και καλωδιώσεις 

12.6.4.1 Ολα τα μεταλλικά περιβλήματα και οι οπλισμοί των αγωγών πρέπει να 
έχουν ηλεκτρική συνέχεια και πρέπει να γειώνονται, εκτός εάν σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις επιτραπεί διαφορετικά από την Αρχή. 


12.6.4.2 Ολοι οι ηλεκτρικοί αγωγοί και οι καλωδιώσεις που διέρχονται 
εξωτερικά του εςοπλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον επιβραδυντικού της φλόγας 
τύπου και θα πρέπει η εγκατάστασή τους να είναι κατά τρόπο ώστε να μην 
βλάπτονται οι αρχικές επιβραδυντικές της φλόγας ιδιότητές τους. Όπου κρίνεται 
απαραίτητο για συγκεκριμένες εφαρμογές, η Αρχή δύναται να επιτρέψει την χρήση 
ειδικών τύπων αγωγών, όπως οι αγωγοί ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με τα ανωτέρω. 


12.6.4.3 Οι αγωγοί και οι καλωδιώσεις που εξυπηρετούν βασική παροχή 
ενέργειας ή ενέργειας ανάγκης, φωτισμό, εσωτερικές επικοινωνίες ή σήματα πρέπει, 
όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό, να ακολουθούν διαδρομή έξω από χώρους μηχανών 
και τα υπερστεγάσματά τους καθώς και από χώρους μηχανών υψηλού κινδύνου 
πυρκαϊάς. Όπου είναι πρακτικά εφικτό, όλοι αυτοί οι αγωγοί πρέπει να διατρέχουν 
την διαδρομή τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση να 
καταστούν ανενεργοί λόγω της θέρμανσης των διαφραγμάτων εξ αιτίας πυρκαϊάς σε 
παρακείμενο χώρο. 

12.6.4.4 Όπου αγωγοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε επικίνδυνους χώρους 
δημιουργούν κίνδυνο πυρκαϊάς ή έκρηξης σε περίπτωση ηλεκτρικού σφάλματος μέσα 
σ’ αυτούς τους χώρους, πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις έναντι τέτοιοιν 
κινδύνων, σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. 


12.6.4.5 Οι αγωγοί και οι καλωδιώσεις πρέπει να εγκαθίστανται και να 
στηρίζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή τους ή άλλη βλάβη. 

12.6.4.6 Οι ακροδέκτες και οι σύνδεσμοι σε όλους τους αγωγούς πρέπει να 
γίνονται έτσι ώστε να διατηρούνται οι αρχικές ηλεκτρικές, μηχανικές, επιβραδυντικές 
της φλόγας και, όπου είναι αναγκαίο, οι πυράντοχες ιδιότητες των αγωγών. 


12.6.5.1 Κάθε ξεχωριστό κύκλωμα πρέπει να προστατεύεται έναντι 
βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης, εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται από 
την παράγραφο 12.5, ή όπου η Αρχή δύναται κατ’ εξαίρεση να επιτρέψει 
διαφορετικά. 
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12.6.5.2 Η έκταση της κλίμακας ή η δέουσα ρύθμιση της προστατευτικής 
διάταξης υπερφόρτισης για κάθε κύκλωμα πρέπει να εμφανίζεται μόνιμα στη θέση 
τοποθέτησης της προστατευτικής διάταξης. 

12.6.6 Οι εγκαταστάσεις φωτισμού πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να 
προλαμβάνουν αυξήσεις της θερμοκρασίας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
βλάβη στους αγωγούς και τις καλωδιώσεις, και να προλαμβάνουν την υπερβολική 
θέρμανση του περιβάλλοντος υλικού. 

12.6.7 Όλα τα κυκλώματα για φωτισμό και παροχή ενέργειας που 
τερματίζουν σε χώρο ανεφοδιασμού με καύσιμα ή σε χώρο φορτίου πρέπει να 
εφοδιάζονται με πολυπολικό διακόπτη έξω από τον χώρο για την αποσύνδεση των 
κυκλωμάτων αυτών. 

12.6.8.1 Οι συστοιχίες συσσωρευτών πρέπει να στεγάζονται κατάλληλα, τα δε 
διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται πρωτίστους για την εγκατάστασή τους πρέπει να 
είναι κατάλληλα κατασκευασμένα και να αερίζονται επαρκώς. 

12.6.8.2 Ηλεκτρικός ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να αποτελεί πηγή 
ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών δεν επιτρέπεται σ’ αυτά τα διαμερίσματα, με την 
εξαίρεση των επιτρεπόμενων από την παράγραφο 12.6.9. 

12.6.8.3 Δεν πρέπει συστοιχίες συσσωρευτών να ευρίσκονται μέσα σε χώρους 
ενδιαίτησης πληρώματος. 

12.6.9 Κανείς ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε 

οποιονδήποτε χώρο όπου είναι πιθανόν να συγκεντρωθούν εύφλεκτα μίγματα, 
περιλαμβανόμενων των χώρων εκείνων που ευρίσκονται σε διαμερίσματα που 
προορίζονται κυρίως για συστοιχίες συσσωρευτών, σε αποθήκες χρωμάτων, 
ασετυλίνης ή παρόμοιους χώρους, εκτός εάν η Αρχή ικανοποιείται ότι ο εξοπλισμός 

αυτός είναι: 

. 1 βασικός για λειτουργικούς σκοπούς· 

.2 τύπου που δεν προκαλεί ανάφλεξη των εν λόγω μιγμάτων· 

.3 κατάλληλος για τους εν λόγω χώρους· 

.4 κατάλληλα εγκεκριμένος για ασφαλή χρήση σε σκόνες, ατμούς ή 
αέρια που είναι πιθανόν να απαντηθούν. 

12.6.10 Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες επιπλέον απαιτήσεις από την 

υποπαράγραφο .1 έως .7, οι δε απαιτήσεις από την υποπαράγραφο .8 έως .13 πρέπει 
να πληρούνται επίσης και για μη μεταλλικά σκάφη. 

.1 Οι τάσεις ηλεκτρικής διανομής σε ολόκληρο το σκάφος μπορεί να 
είναι είτε συνεχούς είτε εναλλασσόμενου ρεύματος και δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν : 
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.1.1 τα 500 V για μαγείρεμα, θέρμανση καθώς και για άλλον μόνιμα 
συνδεδεμένο εξοπλισμό· 

.3.2 τα 250 V για φωτισμό, για ενδοεπικοινωνία καθώς και για 
ρευματοδότες. 

Η Αρχή μπορεί να αποδέχεται υψηλότερες τάσεις για σκοπούς πρόωσης. 

.2 Για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται · 
συστήματα δύο ή τριών καλωδίων. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται συστήματα τεσσάρων καλωδίων με την ουδέτερη 
φάση σταθερά γειωμένη, αλλά χωρίς επιστροφή δια της γάστρας. 
Όπου συντρέχει περίπτωση, πρέπει να πληρούνται επίσης οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 7.5.6.4 ή 7.5.6.5. 

.3 Πρέπει να διατίθενται αποτελεσματικά μέσα έτσι ώστε η τάση να 
μπορεί να διακόπτεται από ένα έκαστο των κυκλωμάτων και υπο- 
κυκλωμάτων καθώς και από όλες τις συσκευές όσο αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την πρόληψη κινδύνου. 

.4 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να έχει τέτοια διάταξη ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επαφής με τμήματα υπό τάση, 
περιστρεφόμενα ή κινούμενα μέρη, όπως επίσης και με θερμές 
επιφάνειες που θα μπορούσαν να προξενήσουν εγκαύματα ή να 
προκαλέσουν πυρκαϊά. 

.5 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να στερεώνεται επαρκώς. Η 
πιθανότητα πυρκαϊάς η επικίνδυνων επακόλουθιον που προκύπτουν 
από βλάβη του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να μειώνεται σε ένα 
αποδεκτό ελάχιστο όριο. 

.6 Η έκταση της κλίμακας ή η δέουσα ρύθμιση της προστατευτικής 
διάταξης υπερφόρτισης για κάθε κύκλωμα πρέπει να εμφανίζεται 
μόνιμα στη θέση τοποθέτησης της προστατευτικής διάταξης. 

.7 Όπου δεν είναι πρακτικά δυνατόν να διατίθενται ηλεκτρικές 

προστατευτικές διατάξεις σε ορισμένους αγωγούς που τροφοδοτούνται 
από συστοιχίες, π.χ. μέσα σε διαμερίσματα συσσωρευτών και σε 
κυκλώματα εκκίνησης μηχανών, οι διαδρομές των απροστάτευτων 
αγωγών πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, πρέπει δε να 
λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 
σφαλμάτων, π.χ. χρήση μονόκλωνων αγωγών με πρόσθετο περίβλημα 
επάνω από την μόνωση κάθε κλώνου, με καλυμμένους ακροδέκτες. 

.8 Προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαϊάς, 

κατασκευαστικής βλάβης, ηλεκτροπληξίας και παρεμβολών στον 
ασύρματο λόγω κτυπήματος κεραυνού, ή ηλεκτροστατικής 
εκκένωσης, όλα τα μεταλλικά μέρη του σκάφους πρέπει να συνδέονται 
μεταξύ τους σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση από απόψεως 
ηλεκτρολυτικής διάβρωσης μεταξύ ανομοίων μετάλλων, ώστε να 
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αποτελούν συνεχόμενο ηλεκτρικό σύστημα, κατάλληλο για την γείωση 
του ηλεκτρικού εξοπλισμού και να συνδέουν το σκάφος με το νερό 
όταν επιπλέει. 


.9 Κάθε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα υπό πίεση πρέπει να 
εφοδιάζεται με μέσα επαφής του εξοπλισμού τροφοδοσίας καυσίμου 
με το σκάφος. 

.10 Οι μεταλλικές σωληνώσεις που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις οφειλόμενες στην ροή υγρών και 
αερίων, πρέπει να εφάπτονται έτσι ώστε να αποκτούν ηλεκτρική 
συνέχεια σε ολόκληρο το μήκος τους και πρέπει να είναι επαρκώς 
γειωμένες. 

.11 Οι πρωτεύοντες αγωγοί που διατίθενται για ρεύματα εκτόνωσης 
κεραυνών πρέπει να έχουν ελάχιστη διατομή 70 ηπη' για τον χαλκό, ή 
ισοδύναμη ικανότητα μεταφοράς υψηλής τάσης για το αλουμίνιο. 

.12 Οι δευτερεύοντες αγωγοί που διατίθενται για την εξομάλυνση των 
στατικών εκφορτίσεων, οι συγκολλήσεις του εξοπλισμού κλπ., που 
όμως δεν μεταφέρουν εκτονώσεις κεραυνών πρέπει να έχουν ελάχιστη 
διατομή 5 ππη 2 για τον χαλκό, ή ισοδύναμη ικανότητα μεταφοράς 
ρεύματος υψηλής τάσης για το αλουμίνιο. 

.13 Η ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ συγκολλητών αντικειμένων και 
βασικής κατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,02 Ω, εκτός από 
περιπτώσεις όπου μπορεί να αποδειχθεί ότι μεγαλύτερη αντίσταση δεν 
θα προξενήσει κίνδυνο. Η διαδρομή της συγκόλλησης πρέπει να 
διαθέτει επαρκή επιφάνεια διατομής ώστε να διακομίζει το μέγιστο 
ρεύμα το οποίο είναι πιθανό να επιβληθεί επ' αυτής, χωρίς υπερβολική 
πτώση τάσεως. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 


12.7 Γενικά 

12.7.1 Πρέπει να διατίθενται χωριστές και διπλές ηλεκτρικές παροχές για 

διπλές καταναλώσεις βασικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας τα συστήματα μπορούν .να είναι συνδεδεμένα στον ίδιο ενεργειακό 
δίαυλο, όμως πρέπει να διατίθενται ευκολίες για εύκολο διαχωρισμό. Το κάθε 
σύστημα πρέπει να είναι ικανό να τροφοδοτεί όλον τον εξοπλισμό που είναι 
αναγκαίος για την διατήρηση του ελέγχου της πρόωσης, της πηδαλιούχησης, της 
σταθεροποίησης, της ναυσιπλοΐας, του φωτισμού και του αερισμού, και να επιτρέπει 
την εκκίνηση του μεγαλύτερου βασικού ηλεκτρικού κινητήρα σε οποιοδήποτε 
φορτίο. Μπορεί να επιτραπεί η εξαρτώμενη από το φορτίο αυτόματη αποσύνδεση των 
μη βασικών καταναλώσεων. 


12.7.2 


Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 
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Οπου η κυρία πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ευρίσκεται σε δυο ή περισσότερα 
οιαμερισματα τα οποία δεν είναι γειτονικά, κάθε ένα των οποίων έχει τα δικά του 
αυτάρκη συστήματα περιλαμβανόμενης της διανομής ενέργειας και των συστημάτων 
ελεγχου, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους και τέτοια ώστε πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα 
σε οποιονδήποτε από τους δύο χώρους δεν θα επηρεάσει την διανομή ενέργειας από 
τους άλλους ή προς τις υπηρεσίες που απαιτούνται από τις παραγράφους 12.7 3 ή 
12.7.4, τότε οι απαιτήσεις των .παραγράφων 12.3.1, 12.3.2 και 12.3.4 μπορούν να 
θεωρούνται ότι ικανοποιούνται χωρίς επιπρόσθετη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
αναγκης, υπό τον όρο ότι: 

.1 υπάρχει τουλάχιστον ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 12.3.12 και είναι επαρκούς ικανότητας 
ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 12.7.3 ή 12.7.4 σε 
κάθε έναν από τουλάχιστον δύο μη γειτονικούς χώρους· 

■2 οι διατάξεις που απαιτούνται από την υποπαράγραφο .1 σε κάθε 
τέτοιον χώρο είναι ισοδύναμες προς εκείνες που απαιτούνται από τις 
παραγράφους 12.3.6.1, 12.3.7 έως 12.3.11 και 12.4, έτσι ώστε να είναι 
διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις 
υπηρεσίες που απαιτούνται από τις παραγράφους 12.7.3 ή 12.7.4- και 

.3 τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που αναφέρονται στην υποπαράγραφο . 1 
και τα αυτάρκη συστήματά τους έχουν εγκατασταθεί έτσι ώστε ένα 
από αυτά να παραμένει ικανό να λειτουργεί ύστερα από βλάβη ή 
κατάκλυση σε οποιοδήποτε διαμέρισμα. 

12.7.3 ΓΙροκειμένου για σκάφη κατηγορίας Α, η πηγή ενέργειας ανάγκης 

πρέπει να είναι ικανή να τροφοδοτεί ταυτόχρονα τις εξής υπηρεσίες : 

για χρονική περίοδο 5 Η φωτισμό ανάγκης : 

στις θέσεις στοιβασίας, προετοιμασίας, καθαίρεσης και 
εκδίπλωσης των σωστικών σκαφών και του εξοπλισμού για την 
επιβίβαση σ’ αυτά τα σκάφη - 

σε όλες τις οδούς διαφυγής, όπως διαδρόμους, κλίμακες, 
εξόδους από χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, σημεία 
επιβίβασης, κλπ- 

στους κοινόχρηστους χώρους- 

στους χώρους μηχανών και στους κυρίους χώρους των 
γεννητριών ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων 
ελέγχου τους- 

στους σταθμούς ελέγχου- 

στις θεσεις στοιβασίας των εξαρτύσεων πυροσβέστη - και 
στον μηχανισμό πηδαλίου- 


.1 

. 1.1 

. 1.2 

.1.3 

.1.4 

.1.5 

.1.6 

.1.7 


.2 για χρονική περίοδο 5 Η : 

2.1 τους κύριους φανούς ναυσιπλοΐας, πλην των φανών 

ακυβερνησίας· 

.2.2 τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας για ανακοινώσεις 

προς τους επιβάτες και το πλήρωμα που απαιτούνται κατά την 
διάρκεια εγκατάλειψης· 

? 3 το σύστημα ανίχνευσης πυρκαϊάς και το σύστημα γενικού 

συναγερμού, καθώς και τους χειροκίνητους συναγερμούς 
πυρκαϊάς· και 

2.4 τις διατάξεις τηλεχειρισμού για τα πυροσβεστικά συστήματα, 

εφόσον είναι ηλεκτρικές- 

.3 για χρονική περίοδο 4 1ι διακοπτόμενης λειτουργίας . 

3.1 τους φανούς σημάτων ημέρας, εφόσον δεν διαθέτουν 

ανεξάρτητη παροχή από δική τους συστοιχία συσσωρευτών· 

και 

3 2 την σφυρίκτρα του σκάφους, εφόσον είναι ηλεκτρική. 


.4 για χρονική περίοδο 5 Η : 

4.1 τις ευκολίες ασυρμάτου του σκάφους και τα άλλα φορτία όπως 
εκτίθενται στην παράγραφο 14.13.2- 

4.2 τα βασικά ηλεκτροκίνητα όργανα και μέσα χειρισμού για τις 
προωστήριες μηχανές, εφόσον δεν είναι διαθέσιμες 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας για αυτές τις διατάξεις· 

.5 για χρονική περίοδο 12 1ι τους φανούς ακυβερνησίας· και 

.6 για χρονική περίοδο 10 ηιϊη : 

5.1 τους μηχανοκίνητους κινητήρες για τις διατάξεις ελέγχου 

διεύθυνσης, περιλαμβανόμενων και εκείνων που απαιτούνται 
για την κατεύθυνση της ώθησης πρόσω και ανάποδα, εκτός αν 
υπάρχουν εναλλακτικές χειροκίνητες, αποδεκτές από την Αρχή 
ως συμμορφούμενες με την παράγραφο 5.2.3. 

12.7.4 IΙροκειμένου για σκάφη κατηγορίας Β, η διαθέσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια πρέπει να είναι επαρκής να τροφοδοτεί όλες τις υπηρεσίες εκείνες που είναι 
βασικές για την ασφάλεια σε κατάσταση ανάγκης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
υπηρεσίες εκείνες που ενδεχομένως θα χρειαστεί να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης πρέπει, λαμβανομένων υπόψη των ρευμάτων 
εκκίνησης και της μεταβατικής φύσης ορισμένων φορτίων, να είναι ικανή να 
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τροφοδοτεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες για τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται κατωτέρω, εφόσον αυτές εξαρτώνται για την λειτουργία 
τους από ηλεκτρική πηγή. 

. 1 για χρονική περίοδο 12 1ι φωτισμό ανάγκης : 

-1-1 στις θέσεις στοιβασίας, προετοιμασίας, καθαίρεσης και 

εκδίπλωσης τιον σωστικών σκαφών και του εξοπλισμού για την 
επιβίβαση σ’ αυτά τα σκάφη - 

■ 1.2 σε όλες τις οδούς διαφυγής, όπως διαδρόμους, κλίμακες, 

εξόδους από χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, σημεία 
επιβίβασης, κλπ· 

-1 -3 στα διαμερίσματα επιβατών 

• I ·4 στους χώρους μηχανών και στους κυρίους χώρους των 

γεννητριών ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων 
ελέγχου τους· 

.1.5 στους σταθμούς ελέγχου- 

.1.6 στις θέσεις στοιβασίας των εξαρτύσεων πυροσβέστη· και 

. 1 -7 στον μηχανισμό πηδαλίου- 

.2 για χρονική περίοδο 12 Η : 

.2.1 τους φανούς ναυσιπλοΐας, καθώς και άλλους φανούς που 

απαιτούνται από τους Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή 
Συγκρούσεων στην Θάλασσα που είναι σε ισχύ· 

-2.2 τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας για ανακοινώσεις 

προς τους επιβάτες και το πλήρωμα που απαιτούνται κατά την 
διάρκεια εγκατάλειψης· 

.2.3 το σύστημα ανίχνευσης πυρκαίάς και το σύστημα γενικού 

συναγερμού, καθώς και τους χειροκίνητους συναγερμούς 
πυρκάϊάς· και 

.2.4 τις διατάξεις τηλεχειρισμού για τα πυροσβεστικά συστήματα, 

εφόσον είναι ηλεκτρικές· 

.3 για χρονική περίοδο 4 1ι διακοπτόμενης λειτουργίας : 

.3.1 τους φανούς σημάτων ημέρας, εφόσον δεν διαθέτουν 

ανεξάρτητη παροχή από δική τους συστοιχία συσσωρευτών· 
και 


.3.2 


την σφυρίκτρα του σκάφους, εφόσον είναι ηλεκτρική. 
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.4 για χρονική περίοδο 12 Η : 

.4.1 τον ναυτιλιακό εξοπλισμό όπως απαιτείται από το Κεφάλαιο 

13. Όπου η πρόβλεψη αυτή κρίνεται ως μη λογική και μη 
πρακτικά εφικτή, η Αρχή δύναται να παραβλέψει την απαίτηση 
αυτή για σκάφη ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 5000- 

.4.2 τα βασικά ηλεκτροκίνητα όργανα και μέσα χειρισμού για τις 

προωστήριες μηχανές, εφόσον δεν είναι διαθέσιμες 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας για αυτές τις διατάξεις- 

.4.3 μία από τις αντλίες πυρκαϊάς που απαιτούνται από την 

παράγραφο 7.7.5.1 * 

.4.4 τις αντλίες ραντισμού {ερπηλίοτ) και καταιονισμού (άτεποΙιοΓ), 

εφόσον υπάρχουν- 

.4.5 την αντλία κυτών ανάγκης και όλου του εξοπλισμού που είναι 

βασικός για την λειτουργία των ηλεκτροκίνητων 
τηλεχειριζόμενων επιστομίων κυτών, όπως απαιτούνται από το 
Κεφάλαιο 10- και 

.4.6 τις ευκολίες ασυρμάτου του σκάφους και τα άλλα φορτία όπως 

εκτίθενται στην παράγραφο 14.13.2- 


.5 για χρονική περίοδο 30 ιτιϊη, οποιεσδήποτε υδατοστεγείς θύρες που 
απαιτείται από το Κεφάλαιο 2 να είναι μηχανοκίνητες, μαζί με τις 
ενδεικτικές τους λυχνίες και τα προειδοποιητικά σήματα- 

.6 για χρονική περίοδο 10 ηϋπ, τους μηχανοκίνητους κινητήρες για τις 
διατάξεις ελέγχου διεύθυνσης, περιλαμβανομένων και εκείνων που 
απαιτούνται για την κατεύθυνση της ώθησης πρόσω και ανάποδα, 
εκτός αν υπάρχουν εναλλακτικές χειροκίνητες, αποδεκτές από την 
Αρχή ως συμμορφούμενες με την παράγραφο 5.2.3. 

12.7.5 Μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 


Η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από την 
παράγραφο 12.3.6.1.3 μπορεί να αποτελείται από συστοιχία συσσωρευτών 
κατάλληλα τοποθετημένη για χρήση σε κατάσταση ανάγκης η οποία πρέπει να 
λειτουργεί χωρίς να επαναφορτίζεται εύώ θα διατηρεί την τάση της συστοιχίας καθ’ 
όλη την χρονική περίοδο εκφόρτισης εντός του 12% επάνω ή κάτω από την 
ονομαστική τάση της και να είναι επαρκούς ικανότητας και σε τέτοια διάταξη ώστε 
να τροφοδοτεί αυτόματα σε περίπτωση βλάβης είτε της κύριας πηγής ενέργειας είτε 
την πηγής ενέργειας ανάγκης τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες, εφόσον αυτές 
εξαρτώνται για την λειτουργία τους από ηλεκτρική πηγή : 

.1 για χρονική περίοδο 30 πιίη, το φορτίο που ορίζεται στις παραγράφους 
12.7.3.1, .2 και .3, ή στις παραγράφους 12.7.4.1, .2 και .3- και 
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.2 όσον αφορά τις υδατοστεγείς θύρες : 

ενέργεια για την λειτουργία των υδατοστεγών Ουρών, αλλά όχι 
απαραίτητα ταυτόχρονα, εκτός εάν διατίθεται ανεξάρτητη 
περιστασιακή πηγή αποθηκευμένης ενέργειας. [{ πηγή 
ενέργειας πρέπει να έχει επαρκή ικανότητα για την λειτουργία 
της κάθε θύρας τουλάχιστον τρεις φορές, δηλ. κλείσιμο - 

άνοιγμα - κλείσιμο, έναντι αντίθετης εγκάρσιας κλίσης 15°· 
και 

•2.2 ενέργεια για τα κυκλώματα ελέγχου, ενδείξεων και σημάτων 

αναγγελίας των υδατοστεγών Ουρών για μισή ώρα. 

12.7.6 Οι απαιτήσεις της παραγράφου 12.7.5 μπορούν να θεωρηθούν ότι 
ικανοποιούνται χωρίς την εγκατάσταση μεταβατικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας 
αναγκης εάν κάθε μία απο τις υπηρεσίες που απαιτούνται από την παράγραφο αυτή 
έχουν ανεξάρτητες παροχές, για την καθορισθείσα χρονική περίοδο, από συστοιχίες 
συσσωρευτών που έχουν κατάλληλα τοποθετηθεί για χρήση σε κατάσταση ανάγκης. 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τα όργανα και μέσα ελέγχου των συστημάτων 
πρόωσης και διεύθυνσης πρέπει να είναι αδιάλειπτη. 

12.7.7 Σε σκάφη κατηγορίας Α που έχουν περιορισμένους κοινόχρηστους 
χώρους, οι εγκαταστάσεις φωτισμού ανάγκης του τύπου που περιγράφεται στην 
παραγραφο 12.7.9.1 μπορεί να γίνουν αποδεκτές καθόσον πληρούν τκ απαιτήσεις 

των παραγράφων 12.7.3.1 και 12.7.5.1, υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται ικανοποιητικό 
επίπεδο ασφαλείας. 


12.7.8 Πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις για τον περιοδικό έλεγχο ολοκλήρου 
του συστήματος ανάγκης, περιλαμβανομένων των καταναλώσεων ανάγκηΓ που 
απαιτούνται από τις παραγράφους 12.7.3 ή 12.7.4 και 12.7.5, και πρέπει να 
περιλαμβάνουν την δοκιμή των διατάξεων αυτόματης εκκίνησης. 

12.7.9 Επιπλέον του φωτισμού ανάγκης που απαιτείται από τις παραγράφους 
12.7.3.1, 12.7.4.1 και 12.7.5.1, σε κάθε σκάφος με χώρους γο-γο : 

.1 όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι επιβατών και οι διάδρομοι πρέπει να 
εφοδιάζονται με συμπληρωματικό ηλεκτρικό φιοτισμό που να μπορεί 
να λειτουργεί για τουλάχιστον 3 1ι όταν όλες οι άλλες πηγές 
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες κλίσης. Ο παρεχόμενος φωτισμός πρέπει να 
είναι τέτοιος ώστε να είναι εύκολα ορατή η προσέγγιση προς τα μέσα 
διαφυγής. Η πηγή ενέργειας για τον συμπληρωματικό φωτισμό πρέπει 
να αποτελείται από συστοιχίες συσσωρευτών τοποθετημένες μέσα στω 
μονάδες φωτισμού που να φορτίζονται διαρκώς, όπου είναι πρακτικά 
εφικτό, από τον πίνακα ανάγκης. Εναλλακτικά, οποιαδήποτε άλλα 
μέσα φωτισμού που είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικά, 
μπορούν να γίνονται αποδεκτά από την Αρχή, 
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Ο συμπληρωματικός φωτισμός πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οποιοδήποτε σφάλμα του λαμπτήρα να γίνεται αμέσως φανερό. 
Οποιαδήποτε διατιθέμενη συστοιχία συσσωρευτών πρεπει κατα 
χρονικά διαστήματα να αντικαθίσταται, με γνώμονα την καθορισμένη 
διάρκεια ζωής στις συνθήκες περιβάλλοντος που υποκειται κατα την 

υπηρεσία· και 

.2 σε κάθε χώρο πληρώματος, διάδρομο, χώρο αναψυχής και σε κάθε 
χώρο υπηρεσίας που είναι κανονικά κατειλημμένος πρεπει να 
διατίθεται ένας φορητός επαναφορτιζόμενος φανός μπαταρίας, έκτος 
εάν διατίθεται συμπληρωματικός φωτισμός ανάγκης, όπως απαιτείται 
από την υποπαράγραφυ . 1. 

12.7.10 Τα συστήματα διανομής πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε πυρκαϊά 

σε οποιαδήποτε κύρια κατακόρυφη ζώνη να μην επιδρά σε βασικές για την ασφαλεία 
υπηρεσίες σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη. Η απαίτηση αυτή θα ικανοποιείται εαν οι 
τροφοδοτικοί αγωγοί, κύριοι και ανάγκης, που διέρχονται μέσα απο οποιοδήποτε 
τέτοια ζώνη διαχωρίζονται τόσο κατά την κατακόρυφη όσο και κατα την οριζόντια 
έννοια σε όσο μεγαλύτερη έκταση είναι πρακτικά εφικτό. 


ΜΕΡΟΣ € ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

12.8 Γενικά 

12 8.1 Πρέπει να διατίθενται χωριστές και διπλές ηλεκτρικές παροχές για 

διπλές καταναλώσεις βασικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας οι καταναλώσεις αυτές μπορούν να συνδέονται στον ίδιο δίαυλο αγωγων 
απ' ευθείας ή ιιέσω πινάκων διανομής ή εκκινητών ομάδων, όμως πρεπει να 
διαχωρίζονται με αφαιρετούς συνδέσμους ή άλλα εγκεκριμένα μέσα. Κάθε δίαυλος 
αγιυγών πρέπει να είναι ικανός να τροφοδοτεί όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την 
διατήρηση του ελέγχου της πρόωσης, της πηδαλιούχησης, της σταθεροποίησης, της 
ναυσιπλοΐας, του φωτισμού και του αερισμού, και να επιτρέπει την εκκίνηση του 
μεγαλύτερου βασικού ηλεκτρικού κινητήρα σε οποιοδήποτε φορτίο, ίίστοσο, 
έχοντας υπόψη την παράγραφο 12.1.2, μπορεί να γίνει αποδεκτή μερική μείωση στην 
ικανότητα από την κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Μπορεί να γίνει αποδεκτό οι 
μη διπλές καταναλώσεις να είναι συνδεδεμένες στον πίνακα ανάγκης απ ευθείας η 
μέσω πινάκων διανομής. Μπορεί να επιιραπεί η εξαρτώμενη από το φορτίο αυτόματη 
αποσυνδεση των μη βασικών καταναλώσεων. 


12.8.2 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

12.8.2.1 Όπου η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ευρίσκεται σε δυο ή 

περισσότερα διαμερίσματα τα οποία δεν είναι γειτονικά, που το κάθε ένα εχει τα δικά 
του αυτάρκη συστήματα περιλαμβανόμενης της διανομής ενεργειας και των 
συστημάτων ελέγχου, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους και τέτοια ώστε πυρκαια η 
ά/λο ατύχημα σε οποιονδήποτε από τους δύο χώρους δεν θα επηρεάσει την όιανομη 
ενέρ-νειας από τους άλλους ή προς τις υπηρεσίες που απαιτούνται από την παραγραφο 
12.8.2.2, τότε οι απαιτήσεις των παραγράφων 12.3.1, 12.3.2 και 12.3.4 μπορούν να 
θεωρούνται όπ ικανοποιούνται χωρίς επιπρόσθετη πηγή ηλεκτρικής ενεργειας 
ανάγκης, υπό τον όρο ότι: 
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.1 υπάρχει τουλάχιστον ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 12.3.12 κάθε ένα των οποίων είναι 
επαρκούς ικανότητας ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 
12.8.2.2 σε κάθε έναν από τουλάχιστον δύο μη γειτονικούς χώρους· 

-2 οι διατάξεις που απαιτούνται από την υποπαράγραφο .1 σε κάθε 
τέτοιον χώρο είναι ισοδύναμες προς εκείνες που απαιτούνται από τις 
παραγράφους 12.3.6.1, 12.3.7 έως 12.3.11 και 12.4 έτσι ώστε να είναι 
διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις 
υπηρεσίες που απαιτούνται από την παράγραφο 12.8.2- και 

τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που αναφέρονται στην υποπαράγραφο .1 
και τα αυτάρκη συστήματά τους έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 12.3.2. 

12.8.2^2 · Η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι επαρκής να 
τροφοδοτεί όλες τις υπηρεσίες εκείνες που είναι βασικές για την ασφάλεια σε 
κατασταση ανάγκης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες εκείνες που 
ενδεχομένως να χρειαστεί να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάγκης πρέπει, λαμβανομένων υπόψη των ρευμάτων εκκίνησης και της 
μεταβατικής φύσης ορισμένων φορτίων, να είναι ικανή να τροφοδοτεί ταυτόχρονα 
τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον αυτές εξαρτώνται για την λειτουργία τους από ηλεκτρική πηγή. 


.1 

για χρονική περίοδο 12 Η φωτισμό ανάγκης : 


.1.1 

στις θέσεις στοιβασίας των σωστικών μέσων· 


.1.2 

σε όλες τις οδούς διαφυγής, όπως διαδρόμους, κλίμακες, 
εξόδους από χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, σημεία 
επιβίβασης, κλπ· 

.1.3 

σε κοινόχρηστους χώρους εφόσον υπάρχουν · 


.1.4 

στους χώρους μηχανών και στους κυρίους 
- γεννητριών ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 
ελέγχου τους· 

χώρους των 
των θέσεων 

.1.5 

στους σταθμούς ελέγχου· 


.1.6 

στις θέσεις στοιβασίας των εξαρτύσεων πυροσβέστη· και 

.1.7 

στον μηχανισμό πηδαλίου· 


.2 

για χρονική περίοδο 12 Η : 


.2.1 

τους φανούς ναυσιπλοΐας, καθώς και άλλους 

φανούς που 


απαιτούνται από τους Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή 
Συγκρούσειον στην Θάλασσα που είναι σε ισχύ- 
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τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας για ανακοινώσεις 
κατά την διάρκεια εγκατάλειψης· 

το σύστημα ανίχνευσης πυρκάίάς και το σύστημα γενικού 
συναγερμού, καθώς και τους χειροκίνητους συναγερμούς 
πυρκαί'άς- και 

τις διατάξεις τηλεχειρισμού για τα πυροσβεστικά συστήματα, 
εφόσον είναι ηλεκτρικές· 

για χρονική περίοδο 4 Ιι διακοπτόμενης λειτουργίας . 

τους φανούς σημάτων ημέρας, εφόσον δεν διαθέτουν 
ανεξάρτητη παροχή από δική τους συστοιχία συσσωρευτών· 
και 

την σφυρίκτρα του σκάφους, εφόσον είναι ηλεκτρική, 
για χρονική περίοδο 121ι: 

τον ναυτιλιακό εξοπλισμό όπως απαιτείται από το Κεφάλαιο 
13. Όπου η πρόβλεψη αυτή κρίνεται ως μη λογική και μη 
πρακτικά εφικτή, η Αρχή δύναται να παραβλεψει την απαίτηση 
αυτή για σκάφη ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 5000· 

τα βασικά ηλεκτροκίνητα όργανα και μέσα χειρισμού για τις 
προωστήριες μηχανές, εφόσον δεν είναι διαθέσιμες 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας για αυτές τις διατάξεις· 


μία από τις αντλίες πυρκάίάς που απαιτούνται από την 
παράγραφο 7.7.5.1 · 

τις αντλίες ραντισμού (ίφπηλΙοΓ) και καταιονισμού (άτεποΙιΟΓ), 
εφόσον υπάρχουν· 

την αντλία κυτών ανάγκης και όλιου του εξοπλισμού που είναι 
βασικός για την λειτουργία των ηλεκτροκίνητων 
τηλεχειριζόμενων επιστομίων κυτών, όπαις απαιτούνται από το 
Κεφάλαιο 10· και 

τις ευκολίες ασυρμάτου του σκάφους και τα άλλα φορτία όπως 
εκτίθενται στην παράγραφο 14.13.2· 

για χρονική περίοδο 10 πιΐη, τους μηχανοκίνητους κινητήρες για τις 
διατάξεις ελέγχου διεύθυνσης, περιλαμβανόμενων και εκείνων που 
απαιτούνται για την κατεύθυνση της ώθησης πρόσω και ανάποδα, 
εκτός αν υπάρχουν εναλλακτικές χειροκίνητες, αποδεκτές από τη\ 
Αρχή ως συμμορφούμενες με την παράγραφο 5.2.3. 


_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤ ΕΡΟ) Α 

12.8.2.3 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον περιοδικό έλεγχο ολοκλήρου του 
συστήματος ανάγκης, περιλαμβανόμενων των καταναλώσεων ανάγκης που 
απαιτούνται από την παράγραφο 12.8.2.2, και πρέπει να περιλαμβάνουν την δοκιμή 
των διατάξεων αυτόματης εκκίνησης. 

12.8.2.4 Όπου η ηλεκτρική πηγή ανάγκης είναι γεννήτρια, πρέπει να διατίθεται 
μεταβατική πηγή ενέργειας ανάγκης σύμφωνα με χη παράγραφο 12.8.3, εκτός εάν το 
σύστημα αυτόματης εκκίνησης και τα χαρακτηριστικά του πρωτεύοντος κινητήρα 
είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν στην γεννήτρια ανάγκης να επιφορτίζεται με το 
πλήρους κλίμακας φορτίο της όσο γρηγορότερα είναι ασφαλές και πρακτικά εφικτό, 
υπό την προϋπόθεση μεγίστου χρόνου 45 δευτερολέπτων. 


12.8.3 


Μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 


Η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από την 
παράγραφο 12.8.2.4 μπορεί να αποτελείται από συστοιχία συσσωρευτών κατάλληλα 
τοποθετημένη για χρήση σε κατάσταση ανάγκης η οποία πρέπει να λειτουργεί χωρίς 
να επαναφορτίζεται ενώ θα διατηρεί την τάση της συστοιχίας καθ’ όλη την χρονική 
περίοδο εκφόρτισης εντός του 12% επάνω ή κάτω από την ονομαστική τάση της και 
να είναι επαρκούς ικανότητας και σε τέτοια διάταξη ώστε να τροφοδοτεί αυτόματα σε 
περίπτοιση βλάβης είτε της κύριας πηγής ενέργειας είτε της πηγής ενέργειας ανάγκης 
τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες, εφόσον αυτές εξαρτώνται για την λειτουργία 
τους από ηλεκτρική πηγή : 

.1 για χρονική περίοδο _ι0 ηιίη, το φορτίο που ορίζεται στις παραγράφους 
12.8.2.2.1, .2 και .3· και 


όσον αφορά τις υδατοστεγείς θύρες : 

ενέργεια για την λειτουργία των υδατοστεγών θυρών, αλλά όχι 
απαραίτητα ταυτόχρονα, εκτός εάν διατίθεται ανεξάρτητη 
περιστασιακή πηγή αποθηκευμένης ενέργειας. Η πηγή 
ενέργειας πρέπει να έχει επαρκή ικανότητα για την λειτουργία 
της κάθε θύρας τουλάχιστον τρεις φορές, δηλ. κλείσιμο - 
άνοιγμα - κλείσιμο, έναντι αντίθετης εγκάρσιας κλίσης 15°- 


.2.2 


ενέργεια για τα κυκλώματα ελέγχου, ενδείξεων και σημάτων 
αναγγελίας των υδατοστεγών θυρών για μισή ώρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 


ΤΑΞΙΔΙΟΥ 


13.1 Γενικά 

13.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο καλύπτει θέματα εξοπλισμού που σχετίζονται με 
την ναυσιπλοΐα του σκάφους μη έχοντα σχέση με την ασφαλή λειτουργία του. Οι 
ακόλουθες παράγραφοι εκθέτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

13.1.2 Ο εξοπλισμός και η εγκατάστασή του πρέπει να ικανοποιούν την 
Αρχή. Η Αρχή πρέπει να καθορίζει μέχρι ποιου σημείου δεν θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού σε σκάφη ολικής χωρητικότητας κάτω από 150 ο.χ. 

13.1.3 Τα πληροφοριακά στοιχεία που παρέχονται από τα ναυτιλιακά 

συστήματα και εξοπλισμό πρέπει να εμφανίζονται έτσι, ώστε η πιθανότητα 
εσφαλμένης ανάγνωσης να μειώνεται στο ελάχιστο. Τα ναυτιλιακά συστήματα και ο 
εξοπλισμός πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ενδείξεις βέλτιστης ακρίβειας. 

13.2 Πυξίδες 

13.2.1 Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μαγνητική πυςίδα ικανή να 

λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία, και να μπορεί να χρησιμοποιείται για 
σκοπούς πηδαλιούχησης. Η πυξίδα αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θήκη 
που να διαθέτει τις απαιτούμενες διορθωτικές διατάξεις και πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τα χαρακτηριστικά της ταχύτητας και της κίνησης του σκάφους. 

13.2.2 Η οθόνη της πυξίδας ή ο επαναλήπτης πρέπει να είναι εύκολα 
αναγνώσιμα από την θέση που κανονικά ελέγχεται το σκάφος. 

13.2.3 Κάθε μαγνητική πυξίδα πρέπει να είναι κατάλληλα ρυθμισμένη και το 
πινακίδιο ή η καμπύλη των εναπομενουσών παρεκτροπών πρέπει να είναι διαθέσιμα 
ανά πάσα στιγμή. 

13.2.4 Πρέπει να δίδεται προσοχή στην τοποθέτηση της μαγνητικής πυξίδας 
ή του στοιχείου μαγνητικής απόκρισης, ώστε να μηδενίζεται ή να περιορίζεται όσο 
είναι πρακτικά εφικτό ή μαγνητική παρεμβολή. 

13.2.5 Τα επιβατηγό σκάφη που πιστοποιούνται για την μεταφορά 100-ή 
λιγότερων επιβατών πρέπει, επιπλέον της πυξίδας που απαιτείται από την παράγραφο 
13.2.1, να εξοπλίζονται με κατάλληλα ρυθμισμένη συσκευή μετάδοσης πορείας, 
κατάλληλης για τα χαρακτηριστικά της ταχύτητας και της κίνησης και για την 
περιοχή λειτουργίας του σκάφους, ικανής να διαβιβάζει αληθή πληροφορία της 
πορείας σε άλλον εξοπλισμό. 

13.2.6 Τα επιβατηγό σκάφη που πιστοποιούνται για την μεταφορά 
περισσοτέρων από 100 επιβατών και τα φορτηγά σκάφη πρέπει, επιπλέον της πυξίδας 
που απαιτείται από την παράγραφο 13.2.1, να εξοπλίζονται με γυροσκοπική πυξίδα η 
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οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τα χαρακτηριστικά της ταχύτητας και της 
κίνησης και για την περιοχή λειτουργίας του σκάφους. 

13.3 Μέτρηση ταχύτητας και απόστασης 

13.3.1 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με συσκευή ικανή να παρέχει 
ένδειξη της ταχύτητας και της απόστασης. 

13.3.2 Οι συσκευές μέτρησης ταχύτητας - και απόστασης - σε σκάφη 
εξοπλισμένα με βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ΚΑϋΑΚ (ΑΚΡΑ) ή βοήθημα 
αυτόματου ελέγχου πορείας (ΑΤΑ) πρέπει να είναι ικανές για την μέτρηση της 
ταχύτητας και της απόστασης μέσοι του ύδατος. 

13.4 Ηχοβολιστική συσκευή 

13.4.1 Τα μη αμφίβια σκάφη πρέπει είναι εφοδιασμένα με ηχοβολιστική 

συσκευή που να παρέχει ένδειξη του βάθους του νερού σε επαρκή βαθμό ακρίβειας, 
για να χρησιμοποιείται όταν το σκάφος ευρίσκεται σε κατάσταση εκτοπίσματος. 

13.5 Εγκαταστάσεις ΚΑΌΑΚ 

13.5.1 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με τουλάχιστον ένα ΚΑϋΑΚ 

σταθεροποιημένο κατά το αζιμούθιο, που να λειτουργεί στα 9 ΟΗζ. 

13.5.2 Τα σκάφη που έχουν ολική χωρητικότητα 500 ο.χ. και άνω ή τα σκάφη 
που έχουν πιστοποιηθεί να μεταφέρουν περισσότερους από 450 επιβάτες πρέπει 
επίσης να εφοδιάζονται με ΚΑΟΛΚ 3 ΟΗζ, ή όπου θεωρείται κατάλληλο υπό της 
Αρχής, με δεύτερο ΚΑΟΛΚ. 9 ΟΗζ ή με άλλα μέσα, που να είναι λειτουργικά 
ανεξάρτητα εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1ο.5.1. τα οποία να 
προσδιορίζουν και να εμφανίζουν την απόσταση και την απεικόνιση άλλων σκαφών 
επιφάνειας, εμποδίων, σημαντήρων. ακτογραμμών και ναυτιλιακών σημείων προς 
υποβοήθηση της ναυσιπλοΐας και της αποφυγής σύγκρουσης. 

13.5.3 Τουλάχιστον ένα ΚΑΟΑΚ πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλες για 
την κίνηση και την ταχύτητα του σκάφους ευκολίες ΑΚΡΑ ή ΑΤΑ. 

13.5.4 Πρέπει να διατίθενται επαρκείς ευκολίες επικοινωνίας μεταξύ του 
παρατηρητή του ραντάρ κοίι του προσώπου που έχει την άμεση ευθύνη του σκάφους. 

13.5.5 Κάθε διατιθέμενη εγκατάσταση ΚΑΠΑΚ πρέπει να είναι κατάλληλη 
για την μεγίστη ταχύτητα του σκάφους, τα χαρακτηριστικά της κίνησης, και τις 
συνήθως αντιμετωπιζόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. 

13.5.6 Κάθε εγκατάσταση ΚΑΟΛΚ πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να είναι, όσο είναι πρακτικά δυνατό, απαλλαγμένη από δονήσεις. 

13.6 " Συστήματα ηλεκτρονικού εντοπισμού 

Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με δέκτη για παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής 
ναυτιλίας ή με σύστημα επίγειας ραδιοναυτιλίας, ή με άλλα μέσα, κατάλληλα για 
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χρήση ανά πάσα στιγμή σε όλη την έκταση του προτειθέμενου ταξιδιού, για τον 
καθορισμό και ενημέρωση της θέσης του σκάφους με αυτόματα μέσα. 

13.7 Ενδείκτης ρυθμού στροφής και ενόείκτης γωνίας πηδαλίου 

1 3-7.1 Τα σκάφη που έχουν ολική χωρητικότητα 500 ή περισσότερο πρέπει 

να εφοδιάζονται με ενδείκτη ρυθμού στροφής. Σε σκάφη με ολική χωρητικότητα 
μικρότερη από 500 πρέπει να διατίθεται ενδείκτης ρυθμού στροφήε εάν η δοκιμή 
σύμφωνα με το Παράρτημα 9 εμφανίσει ότι ο ρυθμός στροφής μπορεί να υπερβεί το 
επίπεδο ασφαλείας 1. 

13.7.2 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με ενδείκτη που να εμφανίζει την 

γωνία πηδαλίου. Σε σκάφη χωρίς πηδάλιο ο ενδείκτης πρέπει να εμφανίζει την 
κατεύθυνση της ώθησης στρέψης. 

13.8 Ναυτικοί χάρτες και ναυτιλιακές εκδόσεις 

13.8.1 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με ναυτικούς χάρτες και 

ναυτιλιακές εκδόσεις για την σχεδίαση και εμφάνιση της πορείας του πλοίου για το 
προτιθέμενο ταξίδι και για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση θέσεων καθ' όλη 
την διάρκεια του ταξιδιού· μπορεί να γίνεται αποδεκτό σύστημα πληροφοριών 
απεικόνισης ηλεκτρονικών χαρτών (ΕΟΟΙ8), εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις 
εφοδιασμού με χάρτες της παρούσας παραγράφου. 


1:>.8.2 Εάν η λειτουργία αυτί] εκπληρώνεται μερικά ή ολικά από ηλεκτρονικά 

μέσα, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις αντιγράφων ασφαλείας που να πληρούν τις 
λειτουργικές απαιτήσεις της παραγράφου 13.8.1. 

13-9 Προβολείς έρευνας και φανοί σημάτων ημέρας 

13-9.1 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με έναν τουλάχιστον 

ικανοποιητικής επάρκειας προβολέα έρευνας, ο οποίος πρέπει να μπορεί να χειρίζεται 
από τον σταθμό χειρισμών. 


13-9.2 Πρέπει στο διαμέρισμα διακυβέρνησης να διατίθεται και να 

διατηρείται έτοιμος για χρήση ανά πάσα στιγμή ένας φορητός φανός σημάτων 

Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης 

Όταν οι λειτουργικές συνθήκες δικαιολογούν τον εφοδιασμό με 
εςοπλισμό νυχτερινής όρασης, τότε πρέπει να διατίθεται τέτοιος εξοπλισμός. 

1311 Διάταξη πηδαλιούχησης και ενδείκτης-(ες) πρόωσης 

13 11-1 11 διάταξη πηδαλιούχησης πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε το 

σκάφος να στρέφει κατά την ίδια κατεύθυνση που στέφεται το τιμόνι, το 
οιακοστρόφιο, το χειριστήριο ή ο μοχλός χειρισμού. 


ημέρας. 

13.10 

13.10.1 


13.11.2 

λειτουργική 


Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με μέσα που να δείχνουν την 
κατασταση του συστήματος (ή των συστημάτων) πρόωσης. 


13.11.3 
με διατάξεις 
ανάγκης. 


Γα σκάφη με θέσεις πηδαλιούχησης ανάγκης πρέπει να εφοδιάζονται 
για την παροχή οπτικών ενδείξεων πυξίδας στις θέσεις πηδαλιούχησης 


13.12 


Βοήθημα αυτόματης πηδαλιούχησης (αυτόματος πιλότος) 


13 ' 12 ; 1 . Τα π Ρ έπει να εφοδιάζονται με βοήθημα αυτόματης 

πηδαλιούχησης (αυτόματό πιλότο). ’ 


12.12.2 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μετάβαση από την αυτόματη στην 

χειροκίνητη κατασταση λειτουργίας, με χειροκίνητο χειρισμό προτεραιότητας που να 
υπερισχύει. - 


13.13 


Ανακλαστήρας ΚΛΙ)ΛΚ 


αν είναι πρακτικά δυνατό, τα σκάφη ολικής χωρητικότητας 150 ή μικρότερης πρέπει 
να εφοδιαςονται με ανακλαστήρα ΚΑΠΑΚ ή με άλλα μέσα ώστε να υποβοηθείται η 

ανίχνευση απο πλοία που ναυσιπλοούν με ΚΑΟΑΚ τόσο στα 9 ΟΗζ όσο και στα 3 
ΟΗζ. 


13.14 Σύστημα λήψης ήχου 

Όταν η γέφυρα του σκάφους είναι εντελώς περίκλειστη και εκτός εάν η Αρχή ορίζει 
διαφορετικά, τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα λήψης ήχου ή με άλλα 
μέσα, ώστε ο υπεύθυνος αξιωματικός φυλακής γέφυρας να είναι σε θέση να ακούει 
ηχητικά σήματα και να προσδιορίζει την διεύθυνση προέλευσής τους. 

13Ί5 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 

13.15.1 Τα σκάφη πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης (ΑΙ8). 

13.15.2 Το Αίδ πρέπει: 


να παρέχει αυτόματα σε κατάλληλα εξοπλισμένους παράκτιους 
σταθμούς, σε άλλα πλοία και σε αεροσκάφη πληροφοριακά στοιχεία, 
που περιλαμβάνουν την ταυτότητα του σκάφους, τον τύπο, την θέση 
την πορεία, την ταχύτητα, την κατάσταση πλοήγησης ’ και άλλα 
πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια- 

να λαμβάνει αυτόματα αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία από άλλα 
παρόμοια εξοπλισμένα πλοία · 

να παρακολουθεί και να υποτυπώνει την πορεία των πλοίων- και 
να ανταλλάσσει δεδομένα με ευκολίες ξηράς. 




13 15 3 Ο. απαιτήσεις της παραγράφου 13.15.2 δεν εφαρμόζονται όπου 

διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή μέτρα προβλέπουν την προστασία ναυτιλιακό» 

πληροφοριών. 

13.15.4 Το Αϊδ πρέπει να λειτουργεί λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών που 

έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. 

13.16 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (ΥΌΗ.) 

13 16 1 Για την υποβοήθηση των ερευνών ατυχημάτων, τα επιβατηγό σκάφη 

ασχέτως μεγέθους και τα φορτηγά σκάφη ολικής χωρητικότητας 3000 ο^ και ανω, 
πρέπει να εφοδιάζονται με συσκευή καταγραφής δεδομένων ταςιδιου (νϋΚ). 

13 16 2 Το σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού, περιλαμβανόμενων 

όλων των αισθητήρων του, πρέπει να υπόκειται σε ετήσια δοκιμή απόδοσης. Η 
δοκιμή πρέπει να διεξάγεται από εγκεκριμένη ευκολία ελέγχου η επιθεώρησης, ώστε 
να πιστοποιείται η ακρίβεια, η διάρκεια και η ικανότητα ανάκτησης των 
καταγραφέντων δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να διεξάγονται δοκιμές 
επιθεωρήσεις για να προσδιορίζεται η υπηρεσιακή ετοιμότητα όλων των 
προστατευτικών περιβλημάτων και διατάξεων που τοποθετούνται προς υποβοήθηση 
του εντοπισμού. Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης εκδιδομενυ απο την 
ευκολία δοκιμών, που αναφέρει την ημερομηνία συμμόρφωσης και τα εφαρμοςομενα 
πρότυπα απόδοσης, πρέπει να τηρείται επί του σκάφους. 

13.17 Έγκριση συστημάτων, εξοπλισμού και πρότυπα απόδοσης 

13.17.1 Όλος ο εξοπλισμός επί του οποίου εφαρμόζεται το παρόν Κεφάλαιο, 

πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από την Αρχή. Ο εξοπλισμός αυτός πρεπει να 
συμμορφώνεται με πρότυπα απόδοσης μη υπολειπόμενα εκείνων που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. 


13 17 7 Η Αρχή πρέπει να απαιτεί ώστε οι κατασκευαστές να διαθέτουν 

σύστημα ποιοτικού ελέγχου ελεγχόμενο από αρμόδια αρχή, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεχής συμμόρφωση με τους όρους της έγκρισης τύπου. Εναλλακτικά, η Αρχή 
δύναται να χρησιμοποιεί διαδικασίες πιστοποίησης του τελικού προιοντος οπού η 
συμμόρφωση με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πιστοποιείται απο αρμόδια αρχή 
πριν το προϊόν εγκατασταθεί επί του σκάφους. 

13 17 3 Πριν την παροχή έγκρισης σε ναυτιλιακά συστήματα ή εξοπλισμό που 

παρουσιάζουν νέα χαρακτηριστικά που δεν καλύπτονται από το παρόν Κεφάλαιο, η 
Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι τέτοια χαρακτηριστικά υποστηρίζουν λειτουργίες 
τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικές όσο εκείνες που απαιτούνται απο το παρόν 
Κεφάλαιο. 

13 17 4 Όταν εξοπλισμός για τον οποίο έχουν συνταχθεί πρότυπα απόδοσης 

από τον Οργανισμό, φέρεται επί του σκάφους επιπλέον των τμημάτων του 
εξοπλισμού που απαιτείται από το παρόν Κεφάλαιο, αυτός ο επιπρόσθετός 
εξοπλισμός πρέπει να υπόκειται σε έγκριση και, όσον είναι πρακτικά δυνατό, να 



συμμορφώνεται με πρότυπα απόδοσης μη υπολειπόμενα 
υιοθετηθεί από τον Οργανισμό*. 


εκείνων που έχουν 


Σύσταση περί προτύπων απόδοσης για μαγνητικές πυξίδες (Απόφαση Α.382(Χ))· 

-υσταση περί προτύπων απόδοσης για ναυτικού τύπου συσκευές μετάδοσης πορείας 

μαγνητικης πυξίδας (ΤΜΗϋί) (Απόφαση Μ$€.86(70), Παράρτημα 2)· 

πρ0Τύπων απ0δ0σης ? ,α προσκοπικές πυξίδες για ταχύπλοα σκάφη (Απόφαση 

Σύσταση ^ρί προτύπων απόδοσης γ,α συσκευές ένδειξης ταχύτητας και απόστασης 
(Απόφαση Α,8^4( 19), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Μ80.96(72)>· 

-υσταση περί προτύπων απόδοσης για ηχοβολιστική συσκευή (Απόφαση Α 224(VIΓ) όπακ 
τροποποιήθηκε με την Απόφαση Μ8€.74(69), Παράρτημα 2)- 

(Απόφα^Α820(19)Γ’ “ π0δ ° σης Υ '“ ναυτιλ,ακό εξοπλισμό ΚΑϋΑΚ για ταχύπλοο σκάφος 

κ:^" ερί " Ρ0τύπων απ0δθ<Πις για <<αυτ όματο εντοπισμό πορείας» (Απόφαση 
Μ80.64(67), Παράρτημα4, Προσάρτημα 1)· ' 1 

?Απόφ^η π Α^6(19)Γ ^ φβρ6μΕν0ϋς “ 1 Τ0υ πλθίθυ δέ ^ ^οήγησης ϋοεοπ 

Σύσταση περί προτύπων απόδοσης για φερόμενους επί του πλοίου δέκτες ίοΓβη-ε και 
01ια>'1(3(Απόφαση Α.838(19))· 

Σύσταση περί προτύπων απόδοσης για φερόμενο επί του πλοίου εξοπλισμό δέκτη παγκοσμίου 
συστήματος εντοπισμού (Απόφαση Α.819(19))· ' μ 

(Απόφαση 1 Μ80^53(66)) απ< ^ δθσ ^^ για επί του πλοίου εξοπλισμό δέκτη ΟΙΟΝΑ38 

Σύσταση περί προτύπων απόδοσης για φερόμενο επί του πλοίου ναυτικό εξοπλισμό δέκτη 
ραόιοφαρου ϋΟΡ8 και ΠΟΣΟΝΑ88 (Απόφαση Μ3Γ.64(67), Παράρτημα 2)· 

~υσταση περί προτύπων απόδοσης για εξοπλισμό συνδυασμένου δέκτη ΟΡ8/ΟΙ.ΟΝΑ38 
(Απόφαση Μ80.74(69), Παράρτημα 1)- 

Πρότυπα απόδοσης για ενδείκτες ρυθμού στροφής (Απόφαση Α.526(13))· 

^Απόφαση^Μ^ϊί^))·^ 0500 ^ Ρ4 ° πλ ' σμ0 0ρασης τα * ύπλοα 

Σύσταση περί προτύπων απόδοσης για φανούς σημάτων ημέρας (Απόφαση Μ5(Γ.95(72))· και 
σύσταση περί προτύπων απόδοσης για βοηθήματα αυτόματης πηδαλιούχησης (αυτόματους 
πιλότους) για ταχύπλοα σκάφη ( Απόφαση Α ,822( 19». 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 


ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 


14.1 Εφαρμογή 

14 1 1 Εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, το παρόν Κεφάλαιο 

εφαρμόζεται σε όλα τα σκάφη που καθορίζονται στις παραγράφους 1.3.1 και 1.3.2. 

14 12 Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε σκάφη στα οποία 

διαφορετικά θα εφαρμοζόταν, κατά το διάστημα που τα σκάφη αυτα ναυσιπλοουν 

Λ,μνών της Βόρε,ας Αμερικής και στα “ 

εισρέοντα σ’ αυτές ύδατά τους και ανατολικα μέχρι την κατώτερη έξοδο 
φράγματος του 81. ΕαΐϊΐόεΠ στο Μόντρεαλ της Επαρχίας του Κεμπεκ του Κανα α 

14 13 Καμία από τκ διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν πρέπει να ε^ιποδίζει 

Γην χρήση από οποιοδήποτε σκάφος, σωστικό σκάφος ή άτομο που βρίσκεται σε 
κίνδυνο, οποιουδήποτε μέσου που βρίσκεται στη διάθεση του προκειμενου 
προσελκύσει την προσοχή, να επισημάνει τη θέση του και να λαβει βοήθεια. 


14.2 Όροι και ορισμοί 

14.2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι όροι πρεπει 

να έχουν τις έννοιες που καθορίζονται κατωτέρω : 

.1 «Επικοινωνίες γέφυρα προς γέφυρα» σημαίνει τις επικοινωνίες 
ασφαλείας μεταξύ σκαφών και πλοίων από τη θέση απο την οποία τα 
σκάφη κανονικά πλοηγούνται. 

2 «Συνεχής φυλακή» σημαίνει ότι η υπόψη φυλακή ραδιοεπικοινωνιών 
δεν πρέπει να διακόπτεται εκτός από μικρά χρονικά διαστήματα όταν 
η ικανότητα λήψης του σκάφους εξασθενίζει ή εμποδίζεται ες αίτιας 
των δικών του επικοινωνιών ή όταν οι ευκολίες τελούν υπο περιοδική 
συντήρηση ή ελέγχους. 

.3 «Ψηφιακή επιλογική κλήση (ϋδΟ» σημαίνει την τεχνική που 
χρησιμοποιεί ψηφιακή κωδικοποίηση, η οποία παρεχει τη δυνατότητα 
σε σταθμό ραδιοεπικοινωνιών να αποκαταστήσει επαφή με, και να 
μεταφέρει πληροφορίες προς, άλλον σταθμό ή ομάδα σταθμών, και 
που συμμορφώνεται με τις σχετικές συστάσεις του 
Ραδιοεπικοινωνιακού Τομέα της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ενωσης 

(ΙΤυ-Κ). 

4 «Άμεσης εκτύπωσης» τηλεγραφία σημαίνει τις αυτοματοποιημένες 
τεχνικές τηλεγραφίας που συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις 


* Τα σκάφη αυτά υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά εκπομπές ασυρμάτου για σκοπούς 
ασφαλείας, όπως περιλαμβάνονται στη σχετική συμφωνία μεταξύ του Ικαναοα και των Ηνωμένων 


Πολιτειών. 



Έν υ ωστ^(ΓΓυ^Γ ωνΐαΚ ° ύ Τ ° μέα ^ Δΐεθνούς Τηλεπικοινωνιακής 


«Γενικές ραδιοεπικοινωνίες» σημαίνει την επιχειρησιακή και την 
οημοσια ανταπόκριση, εκτός από τα μηνύματα κινδύνου, επείγοντος 
χαρακτήρα και ασφαλείας, η οποία διεξάγεται 
ραδιοσυχνοτήτων. 


με χρήση 


.6 


.7 


«Αναγνωρίσεις του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου 
και Ασφαλείας (ΟΜΟδδ)» σημαίνει την αναγνώριση των ναυτικών 
κινητών υπηρεσιών, το διακριτικό κλήσης του σκάφους, τις 
αναγνωρίσεις Ιπηιατεαΐ και την αναγνώριση του αριθμού σειράς οι 
οποίες μπορούν να μεταδοθούν από τον εξοπλισμό του σκάφους και 
\α χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή του. 


«Ιηηιατεαί» σημαίνει τον Οργανισμό που ιδρύθηκε με τη Σύμβαση για 
τον Διεθνή Ναυτιλιακό Δορυφορικό Οργανισμό (ΙηιπαΓδαΐ) που 
υιοθετήθηκε την 3η Σεπτεμβρίου 3976. 


«Διεθνής υπηρεσία ΝΑνΤΕΧ» σημαίνει την συντονισμένη εκπομπή 
και αυτόματη λήψη στη συχνότητα των 518 ΙςΗζ πληροφοριών 
ναυτικής ασφαλείας με τη χρήση τηλεγραφίας στενής ζώνης άμεσης 
εκτύπωσης με χρήση της Αγγλικής γλώσσας*. 

.9 «Εντοπισμός» σημαίνει την ανεύρεση πλοίων, σκαφών, αεροσκαφών 
μονάδων ή προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

10 «Πληροφορίες ναυτικής ασφαλείας» σημαίνει τις ναυτιλιακές και 
μετεωρολογικές προειδοποιήσεις, μετεωρολογικές προγνώσεις και 
αλλα επείγοντα μηνύματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και 
εκπέμπονται προς τα πλοία και τα σκάφη. 

11 «Υπηρεσία δορυφόρων πολικής τροχιάς» σημαίνει την υπηρεσία που 
βασίζεται σε δορυφόρους πολικής τροχιάς, οι οποίοι λαμβάνουν και 
αναμεταβιβάζουν συναγερμούς κινδύνου από δορυφορικά ΕΡΙΚΒδ και 
παρέχουν το στίγμα τους. 


12 «Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει τους Κανονισμούς 
Ραδιοεπικοινωνιών που είναι παράρτημα ή που θεωρούνται ότι είναι 
παράρτημα στην πλέον πρόσφατη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών 
που είναι κάθε φορά σε ισχύ. 

13 «Θαλάσσια περιοχή Α1» σημαίνει την περιοχή μέσα στην 
ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παράκτιου σταθμού νΗΡ 
στην οποία είναι διαθέσιμος συνεχής συναγερμός ϋδΟ, όπως αυτή 
μπορεί να καθορίζεται από Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση στη Σύμβαση**. 


^ Γίνεται μνεία του εγκεκριμένου από τον Οργανισμό Εγχειριδίου ΝΑνΤΕΧ. 

κα^αι^^ΓΜη«Τ ξης των Γ δ Ω 0πηΡε Ί ΐών 710 70 παγχάσμ1 ° ««ηλιακό σύστημα κινδύνου 
και ασφαλείας (0Μ085), που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.801 (] 9). 




.14 «Θαλάσσια περιοχή Α2» σημαίνει περιοχή. εξαψ0 'Λ ^ 2" 

θαλάσσιας περιοχής Α1, μέσα στη ραδωτηλεφωνικη καλυγ ενός 
τουλάχιστον παράκτιου σταθμού ΜΡ στην οποία είναι διαθέσιμος 
συνεχής συναγερμός 008, όπως αυτή μπορεί να καθορίζεται απο 

Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση στη Σύμβαση." 

Ιέ «Θαλάσσια περιοχή Α3» σημαίνει περιοχή, εξαιρούμενων των 

θαλασσίων περιοχών Α1 και Λ2, μέσα στην κάλυψη 
δορυφόρου Ιι.ιυιιΐ'.ιιΙ. στην οποία είναι διαθέσιμος συνεχής 

συναγερμός. 

.16 «Θαλάσσια περιοχή Α4» σημαίνει περιοχή έξω από τις θαλάσσιες 
περιοχές Α1, Α2 και Α3. 

14 2 2 Όλοι οι άλλοι όροι και συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν 

Κεφάλαιο κα, οι οποίοι ορίζονται στους Κανονισμούς 

Διεθνή Σύμβαση για την Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση (8ΑΚ), 1979, όπως μπορεί 
να^ τροποποιηθεί.^ πρέπει να έχουν τυ; έννοιες που καθορίζονται σε αυτους τους 
Κανονισμούς και στην Σύμβαση 8ΑΚ.. 


14.3 Εξαιρέσεις 

14 3 1 Θεωρείται πολύ επιθυμητό να μην σημειώνεται απόκλιση από τις 

απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου· Ωστόσο η Αρχή σε συνεννόηση με το κράτος 
του λιμένα βάσης, μπορεί να χορηγεί σε μεμονωμένα σκάφη εςαιρ εσείς μερικώς α 
υπό όρους από τις απαιτήσεις των παραγραφών 14.7 έως 14.11, υπο τον ορο ο . 

1 τα σκάφη αυτά συμμορφώνονται προς τις λειτουργικές απαιτήσεις της 
παραγράφου 14.5· και 


η Αρχή έχει λάβει υπόψη τις επιπτώσεις που αυτές οι εξαιρέσεις 
μπορούν να έχουν στη γενική αποδοτικότητα της υπηρεσίας για την 
ασφάλεια όλων των πλοίων και σκαφών. 


14.3.2 Εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 14.3.1 μπορεί να χορηγηθεί 

μόνον : 

1 εάν οι συνθήκες που επηρεάζουν την ασφάλεια είναι τέτοιες ώστε να 
καθιστούν παράλογη ή μη αναγκαία την πλήρη εφαρμογή των 
παραγράφων 14.7 έως 14.11· ή 


.2 σε εξαιρετικές περιστάσεις για μεμονωμένο ταξίδι εξω απο την 
θαλάσσια περιοχή ή τις θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες είναι 
εξοπλισμένο το σκάφος. 


' Γίνεται μνεία της Διάταξης τω^οϋπηρεσιών για το παγκόσμιο ναυτΛιακό σύστημα κινδύνου και 
ασφαλείας (0Μ053), που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.80Κ ). 
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^ κάΒε Αρχή πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό το συντομότερο 
δυνατό μετά την 1η Ιανουάριου κάθε έτους, έκθεση που να εμφανίζει όλες τις 
εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 14.3.1 και 14.3.2 κατά 
την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και να παρέχει τους λόγους για 
τους οποίους χορηγήθηκαν αυτές οι εξαιρέσεις. 


14.4 Αναγνωρίσεις του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος 

Κινδύνου και Ασφαλείας 

14.4.1 Το μέρος αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα σκάφη και για όλα τα ταξίδια. 

14.4.2 Η κάθε Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι έχουν 
γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την σύνταξη καταστάσεων καταγραφής 
Αναγνωρίσεων του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφαλείας 
(ΟΜϋ$8) και για την ενημέρωση τιον Κέντρων Συντονισμού Διάστασης με διαθέσιμα 
πληροφοριακά στοιχεία σε 24ωρη βάση. Όπου συντρέχει περίπτωση, οι διεθνείς 
οργανισμοί που τηρούν καταστάσεις καταγραφής των αναγνωρίσεων αυτών πρέπει 
να ενημερώνονται από την Αρχή περί των καταχωρίσεων αυτών. 

14*5 Λειτουργικές απαιτήσεις 


Κάθε σκάφος κατά τον χρόνο που ταξιδεύει πρέπει να είναι ικανό : 

πλην των περιπτώσειον που προβλέπονται από τις παραγράφους 
14.8.1.1 και 14.10.1.4.3, να εκπέμπει συναγερμούς κινδύνου πλοίο- 
προς-ξηρά από τουλάχιστον δύο ξεχοιριστά και ανεξάρτητα μέσα, 
κάθε ένα των οποίων χρησιμοποιεί διαφορετική υπηρεσία 
ραδιοεπικοινωνιών· 


να λαμβάνει συναγερμούς κινδύνου ξηρά-προς-πλοίο· 

να εκπέμπει και να λαμβάνει συναγερμούς κινδύνου πλοίο-προς πλοίο· 

να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες συντονισμού έρευνας και 
διάσωσης· 

να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες περιοχής συμβάντος* 

να εκπέμπει και, όπως απαιτείται από την παράγραφο 13.5, να 
λαμβάνει σήματα για εντοπισμό*- 

να εκπέμπει και να λαμβάνει πληροφορίες ναυτικής ασφαλείας· 

να εκπέμπει και να λαμβάνει γενικές ραδιοεπικοινιονίες προς και από 
επίγεια συστήματα ραδιοεπικοινωνιών ή δίκτυα υπό τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 14.15.8 · και 


Γίνεται μνεία της μεταφοράς ραντάρ που λειτουργεί στην ζώνη συχνοτήτων 9300 - 9500 ΜΗζ που 

υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.614(15). 

" Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί για το σκάφος να υπάρξει ανάγκη να λαμβάνει ορισμένες 
πληροφορίες ναυτικής ασφαλείας ενώ ευρίσκεται στο λιμάνι. 



4286 


ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.9 να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες γέφυρα-προς γέφυρα. 

14.6 Εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών 

14 6 1 Κάθε σκάφος πρέπει να εφοδιάζεται με εγκαταστάσεις 

ραδιοεπικοινωνιών, ικανές να συμμορφώνονται με τις λειτουργικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην παράγραφο 14.5 για όλη τη διάρκεια του επικειμένου ταξιδιού και, 
εκτός εάν έχει εξαιρεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14.3, να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 14.7 και, ανάλογα με την περίπτωση της θαλάσσιας 
περιοχής ή των θαλασσίων περιοχών μέσω των οποίων θα διέλθει κατα την διάρκεια 
του επικειμένου ταξιδιού του, με τις απαιτήσεις των παραγράφων 14.8, ή 14.9, η 
14.10, ή 14.11. 

14.6.2 Κάθε εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών πρέπει: 

.1 να είναι τοποθετημένη έτσι, ώστε καμία επιβλαβής παρεμβολή 
μηχανικής, ηλεκτρικής ή άλλης προέλευσης να μην επηρεάζει την 
ορθή χρήση της και ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και η αποφυγή επιβλαβούς αλληλοεπίδρασης με άλλον 
εξοπλισμό και συστήματα· 

.2 να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός 
βαθμός ασφαλείας και λειτουργικής διαθεσιμότητας· 

.3 να προστατεύεται έναντι επιβλαβών επιδράσεων από το νερό, τις 
ακραίες θερμοκρασίες και από άλλες δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος· 

.4 να διαθέτει αξιόπιστο μόνιμα διατεταγμένο ηλεκτρικό φωτισμό, 
ανεξάρτητο από τις κύριες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για τον επαρκή 
φωτισμό των μέσων χειρισμού ραδιοεπικοινωνίας για την λειτουργία 
της εγκατάστασης· και 

.5 να σημαίνεται ευκρινώς με το διακριτικό κλήσης, την ταυτότητα του 
σταθμού του πλοίου και τους άλλους κωδικούς, ανάλογα με την 
περίπτωση, για την χρήση της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνίας. 

14.6.3 Ο έλεγχος των απαιτούμενων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
ραδιοτηλεφωνιών διαύλων νΗΡ, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος στη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας εύκολα προσιτός στη θέση διακυβέρνησης και, όπου είναι αναγκαίο, 
πρέπει να διατίθενται διατάξεις που να επιτρέπουν τις ραδιοεπικοινωνίες απο τις 
πτέρυγες της γέφυρας ναυσιπλοΐας. Για την εκπλήρωση της τελευταίας διάταςης 
μπορεί να χρησιμοποιείται φορητός εξοπλισμός νΗΡ. 

14.6.4 Στα επιβατηγό σκάφη, πρέπει στην θέση διακυβέρνησης να 
εγκαθίσταται πίνακας κινδύνου. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει είτε ένα μονό 
πλήκτρο το οποίο εάν πιεσθεί θα εκκινήσει συναγερμό κινδύνου χρησιμοποιώντας 
όλες τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό επί 
του σκάφους, είτε ένα πλήκτρο για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση. Ο πίνακας πρέπει 
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Υα βρέχει σαφή οπτική ένδειξη όποτε οποιοδήποτε πλήκτρο ή πλήκτρα έχουν 
πιεσθει. Πρεπει να διατίθενται μέσα για την πρόληψη ενεργοποίησης του πλήκτρου ή 
των πλήκτρων εξ απροσεξίας. Εάν το δορυφορικό ΕΡΙΚΒ χρησιμοποιείται ως 
δευτερευον μέσο συναγερμού κινδύνου και δεν ενεργοποιείται εξ αποστάσεως 
πρεπει να γίνεται αποδεκτή η διάθεση πρόσθετου ΕΡ1ΚΒ εγκατεστημένου στο 
διαμέρισμα πηδαλιουχίας κοντά στην θέση διακυβέρνησης. 

14.6.5 Στα επιβατηγό σκάφη, τα πληροφοριακά στοιχεία περί του στίγματος 

του σκάφους πρέπει να διατίθενται συνεχώς και αυτομάτως προς όλον τον σχετικό 
ραδιοεπικοινωνίαν εξοπλισμό, ώστε να περιλαμβάνεται στον αρχικό συναγερμό 
κίνδυνου όταν στον πίνακα κινδύνου πιεσθεί το πλήκτρο ή τα πλήκτρα. 

^" τα επι β<*τηγά σκάφη πρέπει να εγκαθίσταται πίνακας κινδύνου στη 
θέση διακυβέρνησης. Ο πίνακας συναγερμού κινδύνου πρέπει να παρέχει οπτική και 
ακουστική ένδειξη για οποιονδήποτε συναγερμό ή συναγερμούς κινδύνου ελήφθησαν 
στο σκάφος και πρέπει επίσης να παρέχει ένδειξη μέσω ποιας ραδιοεπικοινωνιακής 
υπηρεσίας έχουν ληφθεί οι συναγερμοί αυτοί. 


Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : γενικά 

Κάθε σκάφος πρέπει να εφοδιάζεται με : 

εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών νΗΓ ικανή να εκπέμπει και να 
λαμβάνει: 

.1.1 ψηφιακή επιλογική κλήση 1380 στην συχνότητα, των 156.525 
ΜΗζ (δίαυλος 70). Πρέπει να καθίσταται δυνατό να ξεκινήσει 
η εκπομπή συναγερμοίν κινδύνου στον δίαυλο 70 από την θέση 
από την οποία κανονικά πλοηγείται το σκάφος· και 

.1.2 ραδιοτηλεφωνία στις συχνότητες 156,300 ΜΗζ (δίαυλος 6), 
156,650 ΜΗζ (δίαυλος 13) και 156,800 ΜΗζ (δίαυλος 16)· 

εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνίας ικανή να τηρεί συνεχή φυλακή ϋ$<2 
στον δίαυλο 70 νΗΡ η οποία μπορεί να είναι ξεχωριστή ή να 
συνδυάζεται με εκείνη που απαιτείται από την παράγραφο 14.7.1.1.1- 

αναμεταδότη ραντάρ ικανό να λειτουργεί στην ζώνη ίων 9 ΟΗζ. ο 
οποίος: 

.3.1 πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένος ώστε να μπορεί εύκολα να 
χρησιμοποιηθεί· και 

•3-2 μπορεί να είναι ένας από τους απαιτούμενους από την 
παράγραφο 8.2.1.2 για σωστικό σκάφος· 

δέκτη ικανό για λήψη εκπομπών της Διεθνούς υπηρεσίας ΝΑνΤΕΧ 
εάν το σκάφος εκτελεί πλόες σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία 
παρέχεται Διεθνής υπηρεσία ΝΑΥΤΕΧ- 
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.5 εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνίας για λήψη πληροφοριών ναυτικής 
ασφαλείας μέσω του συστήματος προηγμένης ομαδικής κλήσης 
ΙηιηαΓ 53 ί, εάν το σκάφος εκτελεί ταξίδια σε οποιαδήποτε περιοχή που 
καλύπτεται από το σύστημα ΙηηΐϋΓδ&ί, στην οποία όμως δεν παρέχεται 
Διεθνής υπηρεσία ΝΑνΤΕΧ. Ωστόσο, σκάφος που εκτελεί ταξίδια 
αποκλειστικά σε περιοχές που παρέχεται υπηρεσία μετάδοσης 
πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας μέσω τηλεγραφίας άμεσης 
εκτύπωσης ΗΡ και διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για λήψη αυτής της 
υπηρεσίας μπορεί να εξαιρείται από την απαίτηση αυτή . 

.6 δορυφορικό ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύνου (δορυφορικό 
ΕΡΙίνΒ)*** ΐ) π ό τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 
14.8.3. ο οποίος πρέπει: 

.6.1 να έχει την ικανότητα εκπομπής συναγερμού κινδύνου είτε 
μέσω της υπηρεσίας δορυψόριον πολικής τροχιάς που 
λειτουργεί στη ζώνη τιον 406 ΜΗζ, είτε μέσοι της υπηρεσίας 
γεωστατικών δορυφόρων Ιητηυΐ'δαΙ που λειτουργεί στη ζώνη 
των 1,6 ΟΗζ εάν το σκάφος εκτελεί ταξίδια αποκλειστικά μέσα 
στην περιοχή κάλυψης του ΙηιτιαΓ8&1· 

.6.2 να είναι εγκατεστημένος σε εύκολα προσιτή θέση 

.6.3 να είναι έτοιμος να απαγκιστρωθεί με το χέρι και να είναι 
δυνατόν να μεταφερθεί από ένα πρόσωπο μέσα σε σωστικό 

σκάφος· 

.6.4 να έχει την δυνατότητα να επιπλέει ελεύθερα εάν βυθισθεί το 
σκάφος και να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν βρεθεί στο νερό· 
και 

.6.5 να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. 

14.7.2 Κάθε επιβατηγό σκάφος πρέπει να εφοδιάζεται με μέσα για 

αμφίόρομες ραδιοεπικοινωνίες στην περιοχή συμβάντος για σκοπούς ερευνάς και 
διάσωσης χρησιμοποιώντας τις αεροναυτικές συχνότητες των 121,5 ΜΗζ και 1-3,1 
ΜΗζ από την θέση από την οποία κανονικά πλοηγείται το σκάφος. 


14.8 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσια περιοχή Α1 

14 8 1 Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.7, 

κάθε σκάφος που εκτελεί ταξίδια αποκλειστικά στη θαλάσσια περιοχή Α1 πρέπει να 
εφοδιάζεται με ραδιοεγκατάσταση που να έχει την δυνατότητα έναρξης εκπομπής 


* Γίνεται μνεία της μεταφοράς δεκτών 1ηηΐ3Γ«ιί προηγμένης ομαδικής κλήσης 5ώΓεΐγΝΕΤ μέσω 
0Μ085, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.701(17). 

'* Γίνεται μνεία της σύστασης περί διασποράς πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας, που υιοθετήθηκε 

από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.705(17). , , 

”* Γίνεται μνεία της ικανότητας αυτοκατευθυνόμενης έρευνας και διάσωσης, που υιοθετήθηκε απο τον 
Οργανισμό με την Απόφαση Α.616(15). 



συναγερμών κινδύνου πλοίο υ-προς-ξηρά, από την θέση από την οποία το 
κανονικά πλοηγείται, που να λειτουργεί είτε : 


σκάφος 


στα ρ3 η με χρήση η απαίτ1 1 σ η αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με 
το Ρ.Ρ1ΚΒ που ορίζεται στην παράγραφο 14.8.3. είτε με την 
εγκατάσταση του ΕΡΙΚΒ κοντά στη θέση από την οποία το σκάφος 
κανονικά πλοηγείται είτε με τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή· ή 

μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς στους 406 ΜΗζ· η 
απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με το δορυφορικό ΕΡΙΚΒ που 
απαιτείται από την παράγραφο 14.7.1.6, είτε με την εγκατάσταση του 
δορυφορικού ΕΡΙΚΒ κοντά στη θέση από την οποία το σκάφος 
κανονικά πλοηγείται είτε με τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή· ή 

εαν το σκάφος εκτελεί ταξίδια μέσα στην περιοχή κάλυψης των 
παρακτίων σταθμών ΜΕ που διαθέτουν στα ΜΡ με χρήση ϋδΟ 


.4 στα ΗΚ με χρήση 080 ή 

.5 μεσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων Ιηιυατ8αΙ· η απαίτηση 
αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με : 

-5.1 επίγειο σταθμό πλοίου Ιππιηγ 5 &ϊ*· ή 

.5.2 το δορυφορικό ΕΡΙΚΒ που απαιτείται από την παράγραφο 
14.7.1.6, είτε με την εγκατάσταση του δορυφορικού ΕΡΙΚΒ 
κοντά στη θέση από την οποία το σκάφος κανονικά πλοηγείται 
είτε με τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή. 

14.8.2 Η ραδιοεγκατάσταση νΗΡ που απαιτείται από την παράγραφο 

- .1.1, πρεπει επίσης να είναι ικανή να εκπέμπει και να λαμβάνει γενικές 
ραδιοεπικοινωνίες με την χρήση ραδιοτηλεφωνίας. 


14.8.3 Τα σκάφη που εκτελούν πλόες αποκλειστικά σε θαλάσσια περιοχή Α1 

μπορούν να φέρουν αντί του δορυφορικού ΕΡΙΚΒ που απαιτείται από την παράγραφο 
14. /. 1.6, ΕΡΙΚΒ το οποίο πρέπει: 


να είναι ικανό να εκπέμπει συναγερμό κινδύνου χρησιμοποιώντας 
~ ^ στον δίαυλο 70 νΗΡ και να παρέχει εντοπισμό μέσο) 
αναμεταδότη ραντάρ που να λειτουργεί στην ζώνη των 9 ΟΗζ- 


να είναι εγκατεστημένο σε εύκολα προσιτή θέση· 


Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρώνεται από επίγειους σταθμούς πλοίου Ιπηιυτ^ΐ που έχουν την 
επικοινωνιών, όπως σταθμούς Ιηηιω^αί - Α και Ιηηιυη,ίΐΙ - Β (Απόφαση 
Α.808(19)ι η ΙηιηβΠΜΐ - Ο (Απόφαση Α.807(19)) και Μ50.68(68). Παράρτημα 4 ). Εκτός εόνορίζετα, 
(Ηαφορετικα, η υποσημείωση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις απαιτήσεις για επίγειους σταθμούς πλοίου 
Ιηιυατδαι που καθορίζονται στο Κεφάλαιο αυτό. 
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,3 να είναι έτοιμο να απαγκιστρωθεί με το χέρι και να είναι δυνατόν να 
μεταφερθεί από ένα πρόσωπο μέσα σε σωστικό σκάφος· 

.4 να έχει την δυνατότητα να επιπλέει ελεύθερα εάν βυθισθεί το σκάφος 
και να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν βρεθεί στο νερό· και 

.5 να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. 

14.9 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσιες περιοχές Α1 και Α2 

14 9 1 Επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου 14.7, 

κάθε σκάφος που εκτελεί πλόες πέραν της θαλάσσιας περιοχής Α1, α/.λα που 
παραμένει εντός της θαλάσσιας περιοχής Α2, πρέπει να εφοδιάζεται με . 

.1 ραδιοεγκατάσταση ΜΕ ικανή να εκπέμπει και να λαμβάνει, για 
σκοπούς κινδύνου και ασφαλείας, στις συχνότητες . 

.1.1 2187,5 ΕΗζ με χρήση 080 και 

.1.2 2182 ΕΗζ με χρήση ραδιοτηλεφωνίας· 

2 ραδιοενκατάσταση ικανή να τηρεί συνεχή φυλακή στην 

συχνότητα των 2187,5 ΕΗζ. η οποία μπορεί να είναι ξεχωριστή η να 
συνδυάζεται με εκείνη που απαιτείται από την παραγραφο 14.9.1.1.1· 
και 

.3 μέσα για εκκίνηση εκπομπής πλοίο-προς -ακτή συναγερμού κινδύνου 
μέσο) ραδιούπηρεσίας εκτός των ΜΕ, που να λειτουργεί είτε : 

.3.1 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς στους 406 
ΜΗζ· η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με το 
δορυφορικό ΕΡ1ΚΒ που απαιτείται από την παράγραφο 
14.7.1.6, είτε με την εγκατάσταση του δορυφορικού ΕΡΪΚΒ 
κοντά στη θέση από την οποία το σκάφος κανονικά πλοηγείται 
είτε με τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή· ή 

.3.2 στα ΗΡ με χρήση 008- ή 

.3.3 μέσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων ΙηηπΒ,ιΧΛΐ η 
απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρώνεται με . 

.3.3.1 τον εξοπλισμό που καθορίζεται από την παράγραφο 
14.9.3.2· ή 

3 3^ το δορυφορικό ΕΡΪΚΒ που απαιτείται από την 
παράγραφο 14.7.1.6. είτε με την εγκατάσταση του 
δορυφορικού ΕΡΙΚΒ κοντά στη θέση από την οποία το 
σκάφος κανονικά πλοηγείται είτε με τηλεενεργοποίηση 
από την θέση αυτή. 



π Ρέπει να ειναι δυνατ ή Π εκκίνηση εκπομπής συναγερμών κινδύνου 
μεσω των ραδιοεγκαταστασεων που καθορίζονται στις παραγράφους 14.9.1.1 και 
'1 ^ απο ττ 1 ν θεστ ί απο τι 1 ν οπο '«· το σκάφος κανονικά πλοηγείται. 

Γο σκάφο ^ πρέπει επιπρόσθετα να είναι ικανό να εκπέμπει και να 
μβανει γενικές ραδιοεπικοινωνίες με την χρήση ραδιοτηλεφωνίας ή τηλεγραφίας 
άμεσης εκτύπωσης είτε : - ι ι -π-’υψιας 


1 με ραδιοεγκατάσταση που να λειτουργεί σε συχνότητες εργασίας στις 

07 *ηη Των 1605 ΜΙζ και 4000 ΚΗζ Π ρετ(χ ξ ύ των 4000 ΡΗζ και 
ΚΗζ· η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με την 

προσμετρηση τι 1ς ικανότητας αυτής στον εξοπλισμό που απαιτείται 
απο την παράγραφο 14.9.1.1 · ή 

- με επίγειο σταθμό πλοίου Ιηΐΐΐ 3 Γ 83 ΐ. 


14 '^ Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών:θαλάσσιες περιοχές Α1, Α2 και Α3 

14^10.1 Επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου 14 7 

κάθε σκάφος που εκτελεί πλόες πέραν των θαλασσίων περιοχών Α) και Α2 αλλά που 
παραμένει εντός της θαλάσσιας περιοχής Α3 πρέπει, εάν δεν συμμορφώνει μεΤ 
απαιτήσεις της παραγράφου 14.10.2, να εφοδιάζεται με : 


. 1 επίγειο σταθμό πλοίου ΙηπιοΓεαί που να είναι ικανός : 

• 1-1 να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες κινδύνου και 
ασφαλείας με χρήση τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης- 

' ^ ' 2 να ζ εκιν 'ά και να λαμβάνει κλήσεις προτεραιότητας κινδύνου· 

.1.3 να τηρεί φυλακή για συναγερμούς κινδύνου ακτή-προς- 
σκάφος, περιλαμβανόμενων εκείνων που κατευθύνονται προς 
ειδικά καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές· και 

.1.4 να εκπέμπει και να λαμβάνει γενικές ραδιοεπικοινωνίες, 
χρησιμοποιώντας είτε ραδιοτηλεφωνία είτε τηλεγραφία άμεσης 
εκτύπωσης· 

2 ραδιοεγκατάσταση ΜΡ ικανή να εκπέμπει και να λαμβάνει, για 
σκοπούς κινδύνου και ασφαλείας, στις συχνότητες : 

.2.1 2187,5 ΕΗζ με χρήση 080 και 

.2.2 2182 ΕΗζ με χρήση ραδιοτηλεφωνίας - 

ραδιοεγκατάσταση ικανή να τηρεί συνεχή φυλακή σχη 

συχνότητα των 2187,5 ΡΗζ, η οποία μπορεί να είναι ξεχωριστή ή να 

συνδυάζεται με εκείνη που απαιτείται από την παράγραφο 14 10 1 2 1 · 
και 
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,4 μέσα γ,α εκκίνηση εκπομπής πλοίο-προς -ακτή συναγερμού κινδύνου 
μέσω ραδιοϋπηρεσίας, που να λειτουργεί είτε . 

.4.1 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς στους 406 
ΜΗζ· η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με το 
δορυφορικό ΕΡΙΚΒ που απαιτείται από την ^«ΤΡαφο 
14 7 16, είτε με την εγκατάσταση του δορυφορικού ΙτΡΙΚ 
κοντά στη θέση από την οποία το σκάφος κανονικά πλοηγειται 
είτε με τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή· ή 


.4.2 στα ΗΓ με χρήση Ό08* ή 


.4.3 


μέσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων Ιηπι&Γδ&ΐ με 
πρόσθετο επίγειο σταθμό πλοίου ή με το δορυφορικό ΕΡΙΚΒ 
που απαιτείται από την παράγραφο 14.7.1.6, είτε με την 
εγκατάσταση του δορυφορικού ΕΡ1ΡΒ κοντά στη θέση απο την 
οποία το σκάφος κανονικά πλοηγειται είτε με 
τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή. 


14 10 2 Επιπλέον τηε εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου 14.7, 

κάθε σκάφοε που εκτελεί πλόες πέραν των θαλασσίων περιοχών Α1 και Α2, α?Αα που 
εντός της θαλάσσ,ας περ.οχής Α3 πρέπει, εάν δεν συμμορφώνεται με «ς 
απαιτήσεις της παραγράφου 14.10.1, να εφοδιάζεται με . 

1 ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/Ι1Ρ ικανή να εκπέμπει και να λαμβάνει, για 
σκοπούς κινδύνου και ασφαλείας, σε όλες τις συχνότητες κίνδυνου και 
ασφαλείας στ,ς ζώνες μεταξύ των 1605 ΙΗζ και 4000 λΗζ κα, μεταξύ 
των 4000 1<Ηζ και 27500 λΗζ . 

.1.1 με χρήση 0(23· 


1.2 με χρήση ραδιοτηλεφωνίας· και 


.2 


.3 


.1.3 με χρήση τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης· 

εξοπλισμό ικανό να τηρεί συνεχή φυλακή στις συχνότητες 

91 «7 5 λΗζ 8414 5 ΙςΙΙζ και σε μία τουλάχιστον απο τις συχνότητες 
κινδύνου και ασφαλείας 080 4207,5 ΕΗζ, 6312 ΡΗζ, 12577 λΗζ ή 
16804,5 λΐ ίζ ανά πάσα στιγμή, και που πρέπει να είναι δυνατόν να 
επιλεγεί οποιαδήποτε από αυτές τις συχνότητες κίνδυνου και 

ασφαλείας. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι ξεχωριστός η να 
συνδυάζεται με εκείνον που απαιτείται από την παραγραφο 14. ΙΌ.Ι. $ · 

μέσα για εκκίνηση εκπομπής πλοίο-προς ^τκτή συναγερμού κινδύνου 
μέσω υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών πλην των ΗΡ που να λειτουργεί 


3.1 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς στους 406 
ΜΗζ· η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με το 
δορυφορικό ΒΡΙΚΒ που απαιτείται από την παραγραφο 
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14.7,1.6, είτε με την εγκατάσταση του δορυφορικού ΕΡΙΚΒ 
κοντά στη θέση από την οποία το σκάφος κανονικά πλοηγείται 
είτε με τηλεενεργοποίηση από την θέση αυτή· ή 

.3.2 μέσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων Ιηηιαπί&ΐ, της 
απαίτησης αυτής δυναμένης να εκπληρωθεί με : 


.3.2.1 επίγειο σταθμό πλοίου Ιηπίδτευΐ- ή 

3.2.2 το δορυφορικό ΕΡΙΚΒ που απαιτείται από την 
παράγραφο 14.7.1.6, είτε με την εγκατάσταση του 
δορυφορικοί) ΕΡΙΚΒ κοντά στη θέση από την οποία το 
σκάφος κανονικά πλοηγείται είτε με τηλεενεργοποίηση 
από την θέση αυτή- και 

επιπρόσθετα, το σκάφος πρέπει να είναι ικανό να εκπέμπει και να 
λαμβάνει γενικές ραδιοεπικοινωνίες με την χρήση ραδιοτηλεφωνίας ή 
τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης με ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ που να 
λειτουργεί σε συχνότητες εργασίας στις ζώνες μεταξύ των 1605 1<Ήζ 
και 4000 ΕΗζ και μεταξύ των 4000 ΡΗζ και 27500 ΚΗζ. Η απαίτηση 
αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με την προσμέτρηση της ικανότητας 
αυτής στον εξοπλισμό που απαιτείται από την παράγραφο 14.10.2.1. 


14.10.3 Πρέπει να είναι δυνατόν να εκκινείται εκπομπή συναγερμών κινδύνου 

από τις ραδιοεγκαταστάσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 14.10.1.1, 
14.10.1.2, 14.10.1.4, 14.10.2.1 και 14.10.2.3 από τη θέση από την οποία το σκάφος 
κανονικά πλοηγείται. 


Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσιες περιοχές Α1, Α2, Α3 
και Α4 

Επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου 14.7, τα 
σκάφη που εκτελούν πλόες σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές πρέπει να εφοδιάζονται με 
τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών και τον εξοπλισμό που απαιτείται από την 
παράγραφο 14.10.2, με την εξαίρεση ότι ο εξοπλισμός που απαιτείται από την 
παράγραφο 14.10.2.3.2 δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτός ως εναλλακτικός εκείνου 
που απαιτείται από την παράγραφο 14.10.2.3.1, ο οποίος πρέπει πάντοτε να 
παρέχεται. Επιπλέον, τα σκάφη που εκτελούν πλόες σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.10.3. 

14.12 Φυλακές 

14.12.1 Κάθε σκάφος, κατά τον χρόνο που ταξιδεύει πρέπει να τηρεί συνεχή 

φυλακή : 

.1 στον δίαυλο 70 080 των νΗΡ, εάν το σκάφος σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 14.7.1.2, είναι εξοπλισμένο με 
εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών ΥΗΕ· 


14.11 

14.11.1 
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.2 στην συχνότητα ιανδύνου και ασφαλείας 03€ 2187,5 ΡΗζ, εάν το 
σκάφος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.9.1.2 ή 
14.10.1.3, είναι εξοπλισμένο με ραδιοεγκατάσταση ΜΡ· 

.3 στις συχνότητες κινδύνου και ασφαλείας 030 2187,5 ί,Ηζ και 8414,5 
λΗζ καθώς επίσης και σε μία τουλάχιστον από τις συχνότητες 
κινδύνου και ασφαλείας 080 4207,5 ΗΙζ, 6312 1<Ηζ , 12577 ΙεΗζ. ή 
16804,5 ΡΠζ ανάλογα με την ώρα και τη γεωγραφική θέση του 
σκάφους, εάν το σκάφος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 

14.10.2.2 ή 14.11.1 διαθέτει ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ. Η φυλακή 
αυτή μπορεί να τηρείται μέσω δέκτη σάρωσης· και 

.4 για δορυφορικούς συναγερμούς κινδύνου ξηρά-προς-πλοίο, εάν το 
σκάφος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.10.1.1, είναι 
εξοπλισμένο με επίγειο σταθμό πλοίου Ιητηατείΐί. 


14.12.2 Κάθε σκάφος, όταν ταξιδεύει, πρέπει να τηρεί φυλακή ακρόασης για 

εκπομπές πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας, στην κατάλληλη συχνότητα ή 
συχνότητες, στις οποίες εκπέμπονται τέτοιας φύσης πληροφορίες για την περιοχή 
πλόων του σκάφους. 


14.12.3 Μέχρι την 1 Φεβρουάριου 2005, κάθε σκάφος ενώ ταξιδεύει, πρέπει 

να εξακολουθεί να τηρεί συνεχή φυλακή ακρόασης στον δίαυλο 16 των νΗΡ. Η 
φυλακή αυτή πρέπει να τηρείται από την θέση από την οποία κανονικά πλοηγείται το 
σκάφος. 

14.13 Πηγές ενέργειας 

14.13.1 Όταν το σκάφος βρίσκεται εν πλω, πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή 
διαθέσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που να επαρκεί για τη λειτουργία των 
ραδιοεγκαταστάσεων και για τη φόρτιση των οποιωνδήποτε συσσωρευτών 
χρησιμοποιούνται ως μέρος εφεδρικής πηγής ενεργείας για τις ραδιοεγκαταστάσεις. 

14.13.2 Πρέπει σε κάθε σκάφος να υπάρχει εφεδρική πηγή ενέργειας και πηγή 
ενέργειας ανάγκης για να τροφοδοτούν τις ραδιοεγκαταστάσεις, με σκοπό τη 
διεξαγωγή ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης της 
κυρίας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης του 
σκάφους. Η εφεδρική πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ικανή για ταυτόχρονη 
λειτουργία της ραδιοεγκατάστασης νΗΡ που απαιτείται από την παράγραφο 14.7.1.1 
και, ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή ή περιοχές για τις οποίες το σκάφος είναι 
εξοπλισμένο, είτε της ραδιοεγκατάστασης ΜΡ που απαιτείται από την παράγραφο 
14.9.1.1, είτε της ραδιοεγκατάστασης ΜΡ/ΗΡ που απαιτείται από την παράγραφο 
14.10.2.1 ή 14.11.1, ή του επίγειου σταθμού πλοίου 1 ηΐΐΐάΐ'$ώ που απαιτείται από την 
παράγραφο 14.10.1.1, καθώς και οποιουδήποτε από τα πρόσθετα φορτία που 
αναφέρονται στις παραγράφους 14.13.5 και 14.13.8 για χρονική περίοδο τουλάχιστον 
μιας ώρας. 

14.13.3 Η εφεδρική πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την 
προωστήρια ισχύ και από το ηλεκτρικό σύστημα του σκάφους. 


I 4 ;^ . . Όπου επιπλέον ραδιοεγκατάστασης ΥΗΡ. δύο ή περισσότερες από 

ζ Μ/ ε ' ραοιοεγκαταστασεις που αναφέρονται στην παράγραφο 14.13.2 μπορούν να 
συνοεονται με την εφεδρική πηγή ή πηγές ενεργείας, αυτές πρέπει να είναι ικανές να 
ιρο^όοτουν ταυτόχρονα, γατ την χροντκή περίοδο που καθορίζετα. στην παράγραφο 

14.13.2 την ραδιοεγκατάσταση ΥΗΡ και: 


-1 όλες τις (ύλες ραδιοεγκαταστάσεις που μπορούν να συνδέονται 
ταυτόχρονα με την εφεδρική πηγή ενεργείας· ή 

.2 οποιαδήποτε απο τις άλλες ραδιοεγκαταστάσεις που Οα καταναλώνει 
την περισσότερη ισχύ, εάν μόνο μία από τις άλλες 
ραδιοεγκαταστάσεις μπορεί να συνδέεται με την εφεδρική πηγή 
ενεργείας, ταυτόχρονα με τη ραδιοεγκατάσταση νΗΡ. 

14.13.5 Η εφεδρική πηγή ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιείται για να 
τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό φωτισμό που απαιτείται από την παράγραφο 14.6.2.4. 

14.13.6 Οπου εφεδρική πηγή ενέργειας αποτελείται από επαναφορτιζόμενη 
συστοιχία η συστοιχίες συσσωρευτών : 


πρεπει να παρέχεται μέσον για αυτόματη φόρτιση των συστοιχιών 
αυτών που πρέπει να έχει ικανότητα επαναφόρτισής τους μέχρι τις 
ελάχιστες απαιτήσεις χωρητικότητας εντός 10 1ι- και 

η χωρητικότητα της συστοιχίας ή των συστοιχιών πρέπει να ελέγχεται, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλη μέθοδο σε χρονικά διαστήματα που να 
μην υπερβαίνουν τους 12 μήνες, όταν το σκάφος δεν ταξιδεύει. 

14.13.7 Η θέση και η εγκατάσταση των συστοιχιών συσσωρευτών που 
παρέχουν εφεδρική πηγή ενέργειας πρέπει να είναι έτσι ώστε να εξασφαλίζονται: 

. 1 ο μέγιστος βαθμός παροχής υπηρεσίας· 

.2 λογική διάρκεια ζωής· 

.3 λογικό επίπεδο ασφαλείας· 

.4 ότι οι θερμοκρασίες της συστοιχίας παραμένουν εντός των 
προδιαγραφών του κατασκευαστή τόσο στην φόρτιση όσο και σε 
αδράνεια· και 

.5 ότι οι συσσιορευτές, όταν είναι πλήρως φορτισμένοι, θα παρέχουν 
τουλάχιστον τις ελάχιστες ώρες λειτουργίας κάτω από όλες τις 
καιρικές συνθήκες. 


Μία μέθοδος ελέγχου της χωρητικότητας συστοιχίας συσσωρευτών είναι η πλήρης εκφόρτιση και 
φόρτιση της συστοτχίας, με την χρήση του συνήθους ρεύματος λειτουργίας και της χρονικής περιόδου 
(π.χ. ίΟ η). Εκτίμηση της κατάστασης φόρτισης μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή, όμως πρέπει να 
γίνεται χωρίς σημαντική εκφόρτιση της συστοιχίας όταν το σκάφος ταξιδεύει. 



14.13.8 Εάν για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία ραδιοεγκατάστασης που 

απαιτείται από το Κεφάλαιο αυτό χρειάζεται η αδιάλειπτη εισαγωγή πληροφοριών 
από τις συσκευές ναυσιπλοΐας ή άλλες συσκευές του σκάφους, περιλαμβανόμενοι 
του δέκτη ναυσιπλοΐας που αναφέρεται στην παραγραφο 14.18, πρεπει να 
προ βλέπονται μέσα που να εξασφαλίζουν την συνεχή τροφοδοσία με τις ως ανω 
πληροφορίες στην περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενεργειας η της 
πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης του σκάφους. 


14.14 Πρότυπα απόδοσης 

14.14.1 Όλος ο εξοπλισμός επί του οποίου έχει εφαρμογή το παρόν Κεφαλαίο 

πρέπει να είναι εγκεκριμένου από την Αρχή τύπου. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να 
συμμορφώνεται με κατάλληλα πρότυπα απόδοσης που δει/ υπολείπονται εκείνων που 

έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό*. 


' Γίνεται 
.! 

.2 


.4 

.5 

.6 

.7 


.8 

.9 

.10 


.11 

.12 


μνεία των ακολούθων Αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό : 

Απόφαση Λ.525( 13) : Πρότυπα Απόδοσης για Εξοπλισμό Τηλεγραφίας Αμεσης Εκτύπωσης 
Στενής Ζώνης για Λήψη Ναυτιλιακών και Μετεωρολογικών Προειδοποιήσεων και 

Επειγουσών Πληροφοριών Πλοίων. , , 

Απόφαση Α 694(17): Γενικές Απαιτήσεις για Εξοπλισμό Ραδιοεπικοινωνιών φερόμενο 
του πλοίου που αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κίνδυνου και 
Ασφαλείας (Γ.Μ088 και για Ηλεκτρονικά Βοηθήματα Ναυσιπλοΐας. 

Απόφαση Α 808(19): Πρότυπα Απόδοσης για Επίγειους Σταθμούς Πλοίων με ικανότητα 
Αμφίδρομων Επικοινωνιών, και Απόφαση Α.570(14):Έγκριση Τύπου για Επίγειους 
Σταθμούς Πλοίων. 

Αποφάσεις Α.803(Ι9) και Μ50.68(68), Παράρτημα 1 : Πρότυπα Απόδοσης για 
εγκαταστάσεις επί πλοίων Ραδιοεπικοινωνιών νΗΕ με ικανότητα Φωνητικής Επικοινωνίας 
και Ψηφιακής Επιλογικής Κλήσης. 

Αποφάσεις Λ.804(19) και Μ$0.68(68), Παράρτημα 2 : Πρότυπα Απόδοσης για 
εγκαταστάσεις επί πλοίων Ραδιοεπικοινωνιών ΜΕ με ικανότητα Φωνητικής Επικοινωνίας και 
Ψηφιακής Επιλογικής Κλήσης. 

Αποφάσεις Α.806( 19) και Μ50.68(68), Παράρτημα 3 : Πρότυπα Απόδοσης για 
εγκαταστάσεις επί πλοίων Ραδιοεπικοινωνιών ΜΡ/ΗΡμε ικανότητα Φωνητικής Επικοινωνίας, 
Τηλεγραφίας Αμεσης Εκτύπωσης Στενής Ζώνης και Ψηφιακής Επιλογικής ΚΛήσης. 
Αποφάσεις Α.810(19) και Μ$€.56(66): Πρότυπα Απόδοσης για Επιπλέοντες Δορυφορικούς 
ΡαδιοφάρουςΈνδειξης Θέσης Κινδύνου (ΕΡΙΚΒβ) που λειτουργούν στους406 ΜΗζφλ. 
επίσης Απόφαση Α.696(17): Έγκριση Τύπου Δορυφορικών Ραόιοφαρων Ενδειξης Θέσης 
Κινδύνου (ΕΡΙΚΒκ) που λειτουργούν στο Σύστημα Θ03ΡΛ5/5ΑΚ8ΑΤ). 

Απόφαση Α.802(Ι9): Πρότυπα Απόδοσης για Αναμεταδότες Ραντάρ Σωστικών Σκαφών για 


■ρήση σε Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. , „ , 

λπόφαση Α.805(19): Πρότυπα Απόδοσης για Επιπλέοντες ΥΗΓ Δορυφορικούς Ραδιοφάρου, 


Ενδειξης Θέσης Κινδύνου. 

Αποφάσεις Α.807(19) και Μ68(68), Παράρτημα 4 : Πρότυπα Απόδοσης για Επίγειου^ 
Σταθμούς 1 Ιλοίων Ιηιηατεεί δΐαηόαη) - Έ που έχουν ικανότητα Εκπομπής και Ληψης 
Επικοινωνιών Αμεσης Εκτύπωσης, και Απόφαση Λ.570( 14) : Έγκριση Τύπου Επίγειων 
Σταθμών Πλοίων. 

Απόφαση Α.664(16): Πρότυπα Απόδοσης για Εξοπλισμό Προηγμένης Ομαοικης Κλήσής. 
Απόφαση Α.812(19): Πρότυπα Απόδοσης για Επιπλέοντες Δορυφορικούς Ραδιοφαρους 
Ένδειξης Θέσης Κινδύνου που λειτουργούν μέσω του Συστήματος Γεωστατικών Δορυφόρων 


Ιηπιατεαί στουε 1,6 ΟΗζ. 

Απόφαση Α.662(Ι6): Πρότυπα Απόδοσης για Απελευθέρωση κατά την Πλεύση και 
Διατάξεις Ενεργοποίησης για Εξοπλισμό Ραδιοεπικοινωνιών Ανάγκης. 

Απόφαση Λ.699( 17): Πρότυπα Απόδοσης Συστήματος για την Δημοσιοποίηση και τον 
Συντονισμό Ναυτιλιακών Πληροφοριών Ασφάλειας με χρήση Αμεσης Εκτύπωσης Στενής 
Ζώνης Υψηλών Συχνοτήτων. 
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14.15 Απαιτήσεις συντήρησης 

14.15.1 Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε οι κύριες 
μονάδες να μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα χωρίς την διεξαγωγή διαδικασίας 
νέας βαθμονόμησης ή νέας ρύθμισης. 

14.15.2 Οπου καθίσταται πρακτικά δυνατόν, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος και εγκατεστημένος κατά τρόπο ώστε να είναι άμεσα προσιτός για 
έλεγχο και για σκοπούς συντήρησης επί του σκάφους. 

14.15.3 Πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ώστε το προσωπικό να 
είναι σε θέση να χειρίζεται και να συντηρεί ορθά τον εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συστάσεις του Οργανισμού.* 

14.15.4 Για να καθίσταται δυνατή η συντήρηση του εξοπλισμού, πρέπει να 
διατίθενται επαρκή εργαλεία και ανταλλακτικά. 

14.15.5 Η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών 
που απαιτείται από το Κεφάλαιο αυτό συντηρείται για να παρέχει την διαθεσιμότητα 
των λειτουργικών απαιτήσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 14.5 και για να 
συμμορφώνεται με τα συνιστώμενα πρότυπα απόδοσης του εξοπλισμού αυτού. 

14.15.6 Σε σκάφη που εκτελούν ταξίδια σε θαλάσσιες περιοχές Α1 και Α2, η 
διαθεσιμότητα πρέπει να εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας τέτοιες μεθόδους όπως 
διπλές συσκευές, συντήρηση στην ξηρά ή δυνατότητα ηλεκτρονικής συντήρησης εν 
πλω, ή συνδυασμό τους, όπως μπορεί να εγκρίνεται από την Αρχή. 

14.15.7 Σε σκάφη που εκτελούν ταξίδια σε θαλάσσιες περιοχές Α3 και Α4, η 
διαθεσιμότητα πρέπει να εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας συνδυασμό τουλάχιστον 
δύο μεθόδων όπως είναι διπλές συσκευές, συντήρηση στην ξηρά ή δυνατότητα 
ηλεκτρονικής συντήρησης εν πλω. όπως μπορεί να εγκρίνεται από την Αρχή, 
λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του Οργανισμού.** 

14.15.8 Ωστόσο, για σκάφη που ταξιδεύουν αποκλειστικά μεταξύ λιμένων 
όπου διατίθενται οι κατάλληλες ευκολίες για συντήρηση του ραδιοεξοπλισμού στην 
ξηρά και υπό τον όρο ότι η διαδρομή μεταξύ δύο τέτοιων λιμένων δεν υπερβαίνει τις 
έξι ώρες, η Αρχή μπορεί να εξαιρεί τα σκάφη αυτά από την απαίτηση να 


. 15 Απόφαση Α.700( 17): Πρότυπα Απόδοσης για Τηλεγραφικό Εξοπλισμό Αμεσης Εκτύπωσης 
Στενής Ζώνης για την Λήψη Ναυτιλιακών και Μετεωρολογικών Προειδοποιήσεων και 
Βπειγουσών Πληροφοριών στα πλοία (Μ81) μέσοι ΗΚ. 

. 16 Απόφαση Μ8€.80(70): Σύσταση περί Προτύπων Απόδοσης για Φορητή (Αεροναυτική 
Συσκευή Αμφίδρομης νΗΡ Ραδιοτηλεφωνίας στην περιοχή συμβάντος. 

* Γίνεται μνεία των Συστάσεων περί Γ ενικών Απαιτήσεων για φερόμενο επί του πλοίου Εξοπλισμό 
Ραδιοεπικοινωνιών που αποτελεί τμήμα του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και 
Ασφαλείας (ΟΜ088) και για τα Ηλεκτρονικά Ναυτιλιακά Βοηθήματα, που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την Απόφαση Λ.694( 17). 

** Οι Αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις Οδηγίες Συντήρησης Ραδιοεπικοινωνιών για το 
Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (ΟΜΟδδ) σε σχέση με τις Θαλάσσιες 
Περιοχές Α3 και Α4. που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.702( 17). 
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χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο μεθόδους συντήρησης. Για τέτοια σκάφη πρέπει να 
χρησιμοποιείται μία τουλάχιστον μέθοδος συντήρησης. 

14.15.9 Καίτοι πρέπει να λαμβάνονται όλα τα λογικά μέτρα για την διατήρηση 
του εξοπλισμού σε αποτελεσματική λειτουργική κατάσταση ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 
14.5, βλάβη του εξοπλισμού παροχής γενικών ραδιοεπικοινωνιών που απαιτούνται 
από την παράγραφο 14.8, δεν πρέπει να θεωρείται ότι καθιστά το σκάφος αναξιόπλοο 
ή να αποτελεί λόγο καθυστέρησης του σκάφους σε λιμένες όπου δεν διατίθενται 
άμεσες ευκολίες επισκευής, υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος έχει τη δυνατότητα 
να εκτελεί όλες τις λειτουργίες κινδύνου και ασφαλείας. 

14.15.10 Τα δορυφορικά ΕΡΙΚΒ πρέπει να συντηρούνται σε χρονικά 
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες από όλες τις απόψεις της συνολικής 
λειτουργικής επάρκειας με ιδιαίτερη έμφαση στην σταθερότητα της συχνότητας, στην 
ισχύ του σήματος και στην κωδικοποίηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που φαίνεται 
ορθό και λογικό, η Αρχή μπορεί να παρατείνει αυτή τη χρονική περίοδο μέχρι τους 
17 μήνες. Η δοκιμή μπορεί να διεξάγεται επί του πλοίου ή σε εγκεκριμένο σταθμό 
δοκιμής ή συντήρησης. 

14.16 Προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών 

14.16.1 Κάθε σκάφος πρέπει να φέρει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα 
για σκοπούς ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και ασφαλείας, σύμφωνα με την 
ικανοποίηση της Αρχής. Το προσωπικό πρέπει να κατέχει τα πτυχία που καθορίζονται 
κατά περίπτωση από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, ένας δε οποιοσδήποτε εξ 
αυτού πρέπει να ορίζεται ως ο φέριον την κύρια ευθύνη για τις ραδιοεπικοινωνίες 
κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου. 

14.16.2 Σε επιβατηγά σκάφη, τουλάχιστον ένα πρόσωπο με τα προσόντα 
σύμφωνα με την υποπαράγραφο .1 πρέπει να ορίζεται για την εκτέλεση μόνο 
καθηκόντων ραδιοεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου. 

14.17 Ημερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών 

Πρέπει να τηρείται ημερολ.όγιο, σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής και όπως 
απαιτείται από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, όλων των περιστατικών που 
συνδέονται με την υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών και τα οποία είναι σημαντικά για 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη-θάλασσα. 

14.18 Ενημέρωση στίγματος 

Ολόκληρος ο αμφίόρομος εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών που φέρεται επί του 
σκάφους και επί του οποίου έχει εφαρμογή το παρόν Κεφάλαιο, ο οποίος έχει την 
δυνατότητα να περιλαμβάνει αυτόματα το στίγμα του σκάφους κατά τον συναγερμό 
κινδύνου, πρέπει να τροφοδοτείται αυτόματα με την πληροφορία αυτή από εσωτερικό 
ή εξωτερικό ναυτιλιακό δέκτη, εφόσον ένας εκ των δύο είναι εγκατεστημένος. Εάν 
δεν είναι εγκατεστημένος τέτοιος δέκτης, το στίγμα του σκάφους και ο χρόνος που το 
στίγμα αυτό ήταν ακριβές πρέπει να ενημερώνονται χειροκίνητα κατά χρονικά 


διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις ώρες ενώ το σκάφος ευρίσκεται 
κινήσει, εισι ώστε να είναι πάντοτε έτοιμα για εκπομπή μέσω του εξοπλισμού. 


εν 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 


ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

15.1 Ορισμοί 

15 1.1 «Χώρος χειρισμών» είναι το διαμέρισμα χειρισμών και τα τμήματα 

εκείνα του σκάφους που ευρίσκονται και στις δύο πλευρές και πλησίον του 
διαμερίσματος χειρισμών τα οποία εκτείνονται μέχρι την πλευρά του σκάφους. 

15.1.2 «Θέση χειρισμών» είναι η θέση στην οποία εκτελουνται μια ή 
διάφορες εργασίες που συνιστούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

15 13 «Θέση χειρισμών πρόσδεσης στο κρηπίδωμα» είναι η θέση που είναι 

εξοπλισμένη με τα αναγκαία μέσα για τους χειρισμούς πρόσδεσης του σκάφους στο 

κρηπίδωμα. 

15 14 «Κύρια μέσα ελέγχου» είναι όλος ο εξοπλισμός ελεγχου που είναι 

αναγκαίος για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους όταν αυτό είναι εν πλω, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται σε κατασταση ανάγκης. 

15.2 Γενικά 

Η σχεδίαση και η διάταξη του διαμερίσματος από το οποίο το πλήρωμα χειρίζεται το 
σκάφος πρέπει να είναι έτσι ώστε να επιτρέπει στα μέλη του πληρώματος χειρισμών 
να εκτελούν τα καθήκοντα τους με ορθό τρόπο χωρίς αδικαιολόγητες δυσκολίες» 
κόπωση ή συνωστισμό και να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα τραυματισμού των 
μελών του πληρώματος χειρισμών» τόσο υπό κανονικές συνθήκες» οσο και υπο 

συνθήκες ανάγκης. 

15.3 Οπτικό πεδίο από το διαμέρισμα χειρισμών 

15 3 1 Ο σταθμός χειρισμών πρέπει να τοποθετείται πάνω από όλες τις άλλες 

υπερκατασκευές έτσι, ώστε το πλήρωμα χειρισμών να μπορεί να έχει εικόνα όλου του 
ορίζοντα από την θέση εργασίας διακυβέρνησης πλοήγησης. Όπου η ικανοποίηση 
των απαιτήσεων αυτής της παραγράφου είναι μη πρακτικώς δυνατή από μια μοναδική 
θέση διακυβέρνησης, ο σταθμός χειρισμών πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε η 
θέα όλου του ορίζοντα να επιτυγχάνεται με τη χρήση δύο συνδυασμένων θεσεων 
χειρισμών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που να ικανοποιεί την Αρχή. 

15.3.2 Οι τυφλοί τομείς πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότεροι και 

μικροτέρου μεγέθους και να μην επηρεάζουν δυσμενώς την τήρηση ασφαλούς 
παρατήρησης από το σταθμό χειρισμών. Εάν τα ενισχυτικά μεταξύ των παραθύρων 
πρόκειται να είναι καλυμμένα, αυτό δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια περαιτέρω 
παρεμπόδιση εντός της γέφυρας. 

15 3 3 Το συνολικό τόξο των τυφλών τομέων από κατευθείαν εμπρός έως τις 

22 ,5° πρύμνηθεν του εγκάρσιου και στις δύο πλευρές δεν πρέπει να υπερβαίνει ης 
20°. Κάθε μεμονωμένος τυφλός τομέας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.0 καθαρός 
τομέας μεταξύ δύο τυφλών τομέων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10 . 
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15.3.4 Όπου θεωρείται αναγκαίο από την Αρχή, το οπτικό πεδίο από τη θέση 
διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει στους χειριστές από τη θέση αυτή να 
χρησιμοποιούν τα πρυμναία σημεία καθοδήγησης του σκάφους για τον έλεγχο της 
πορείας. 

15.3.5 Η θέα της επιφάνειας της θάλασσας από το σταθμό χειρισμών όταν οι 
χειριστές είναι καθισμένοι, δεν πρέπει να εμποδίζεται περισσότερο από ένα μήκος 
του σκάφους έμπροσθεν της πλώρης έως τις 90” σε οποιαδήποτε πλευρά ανεξάρτητα 
από το βύθισμα του σκάφους, τη διαγωγή του και το φορτίο καταστρώματος. 

15.3.6 Το πεδίο ορατότητας από το θέση χειρισμών πρόσδεσης στο 
κρηπίδωμα, εάν είναι απομακρυσμένος από το σταθμό χειρισμών, πρέπει να επιτρέπει 
σε ένα χειριστή ελιγμών να εκτελέσει ασφαλή ελιγμό του σκάφους στο κρηπίδωμα. 

15.4 Διαμέρισμα χειρισμών 

15.4.1 Ο σχεδιασμός και η διάταξη του διαμερίσματος χειρισμών, 
περιλαμβανόμενης της τοποθέτησης και διάταξης των μεμονωμένων θέσεων 
χειρισμών, πρέπει να εξασφαλίζουν το απαιτουμενο οπτικό πεδίο για κάθο 
λειτουργία. 

15.4.2 Το διαμέρισμα χειρισμού του σκάφους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για σκοπούς άλλους εκτός της ναυσιπλοΐας, των επικοινωνιών και άλλων 
λειτουργιών, βασικών για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους, των μηχανών του, 
των επιβατών και του φορτίου. 

15.4.3 Το. διαμέρισμα χειρισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένο με 
ολοκληρωμένο σταθμό χειρισμών για διακυβέρνηση, ναυσιπλοΐα , εκτέλεση ελιγμών 
και επικοινωνίες και να είναι έτσι διαρρυθμισμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 
εκείνα τα άτομα τα οποία απαιτούνται για την ασφαλή ναυσιπλοΐα του σκάφους. 

15.4.4 Η διαρρύθμιση του εξοπλισμού και των μέσων για την πλοήγηση, την 
εκτέλεση ελιγμών, τον έλεγχο, την επικοινωνία, καθώς και των άλλων βασικών 
οργάνων πρέπει να τα τοποθετεί μαζί αρκετά κοντά μεταξύ τους, ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα τόσο στον υπεύθυνο αξιωματικό όσο και στον οποιοδήποτε βοηθό 
αξιωματικό να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να χρησιμοποιεί τον 
εξοπλισμό και τα μέσα χειρισμού, όπως απαιτείται, ενώ είναι καθισμένοι. Εάν είναι 
αναγκαίο, ο εξοπλισμός και τα μέσα που εξυπηρετούν αυτές τις λειτουργίες πρέπει να 
είναι διπλά. 

15.4.5 Εάν για την επίβλεψη της απόδοσης των μηχανών έχει τοποθετηθεί 
ξεχωριστή θέση χειρισμών στο διαμέρισμα χειρισμών, η θέση και η χρήση αυτής της 
θέσης χειρισμών δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις βασικές λειτουργίες που εκτελούνται 

στο σταθμό χειρισμών. 

15.4.6 Η θέση του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει τις κύριες λειτουργίες ναυσιπλοΐας στον σταθμό χειρισμών. 
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15 · 4 · 7 ° σχεδιασμός και η διάταξη του διαμερίσματος από ίο οποίο το 

πλήρωμα ελέγχει το σκάφος και οι σχετικές θέσεις των κυρίων μέσων ελέγχου πρέπει 
να εκτιμώνται έναντι του βασικού επιπέδου λειτουργικής επάνδρωσης. Οπου 
προτείνονται ελάχιστα επίπεδα επάνδρωσης, η σχεδίαση και η διάταξη των κυρίων 
μέσων ελέγχου και των επικοινωνιών πρέπει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κέντρο 
ελέγχου χειρισμών και ελέγχου ανάγκης από το οποίο να μπορεί να ελεγχθεί το 
σκάφος σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας και τις περιπτώσεις ανάγκης από το 
προσωπικό που εκτελεί τους χειρισμούς χωρίς να παρίσταται ανάγκη για οποιοδήποτε 
μέλος του πληρώματος να εγκαταλείπει το διαμέρισμα. 

15.4.8 Οι σχετικές θέσεις των κυρίων μέσων ελέγχου και των καθισμάτων 
πρεπει να είναι τέτοιες, ώστε κάθε μέλος του πληρώματος χειρισμών, με το κάθισμα 
κατάλληλα ρυθμισμένο και χωρίς να παραβλάπτεται η συμμόρφωση με την 
παράγραφο 15.2. να μπορεί: 

.1 χωρίς παρεμπόδιση του ενός στο άλλο, να εκτελεί πλήρη και 
ανεμπόδιστη κίνηση του κάθε χειριστηρίου, τόσο ξεχωριστά, όσο και 
με όλους τους πρακτικούς συνδυασμούς κίνησης των άλλων 
χειριστηρίων- και 

.2 σε όλες τις θέσεις χειρισμών, να ασκεί τις επαρκείς δυνάμεις χειρισμού 
για τη λειτουργία που πρόκειται να εκτελεσθεί . 

15.4.9 Οταν κάθισμα σε σταθμό από τον οποίο το σκάφος μπορεί να 
διακυβερνηθεί έχει ρυθμισθεί έτσι ώστε να ταιριάζει στον κάτοχό του, δεν πρέπει να 
γίνεται αποδεκτή μετέπειτα μεταβολή της θέσης του καθίσματος για τον χειρισμό 
οποιοσδήποτε χειριστηρίου. 

15.4.10 Σε σκάφος όπου η Αρχή θεωρεί αναγκαία την πρόβλεψη ζωνών 
ασφαλείας για χρήση από το πλήρωμα χειρισμών, πρέπει να είναι δυνατό για εκείνα 
τα μέλη του πληρώματος χειρισμών που έχουν φορέσει σωστά τις ζώνες ασφαλείας 
τους, να εκπληρώνεται η παράγραφος 15.4.4, με την εξαίρεση των χειριστηρίων για 
τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι θα απαιτηθούν μόνο σε πολύ σπάνιες περιστάσεις 
και τα οποία δεν σχετίζονται με την ανάγκη για περιορισμούς ασφαλείας. 

15.4.11 Ο ολοκληρωμένος σταθμός χειρισμών πρέπει να περιέχει εξοπλισμό 
που να παρέχει σχετικές πληροφορίες ώστε να καθιστά τον υπεύθυνο αξιωματικό και 
οποιονδήποτε βοηθό αξιωματικό ικανό να διεξάγει τους χειρισμούς ναυσιπλοΐας και 
ασφαλείας ασφαλώς και επαρκώς. 

1 5-4.12 Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέπεται η 

απόσπαση της προσοχής του πληρώματος χειρισμών από τους επιβάτες. 


15.5 


Όργανα και τραπέζι χαρτών 


* 5 1 1 α όργανα, οι πίνακες των οργάνων και τα χειριστήρια πρέπει να είναι 

μόνιμα στερεωμένα σε υποδοχές ή άλλα κατάλληλα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες λειτουργίας, συντήρησης και περιβάλλοντος. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να 
αποκλείει την χρήση νέων χειριστηρίων ή τεχνικών ένδειξης, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι παρεχόμενες ευκολίες δεν θα υπολείπονται των αναγνωρισμένων προτύπων. 
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15.5.2 Ολα τα όργανα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα κατά λογική σύμφωνη 

με τις λειτουργίες τους. Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος σύγχυσης, 
τα όργανα δεν θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα σε μοιρασμένες λειτουργίες ή με 
διασύνδεση με διακόπτες. 


15.5.3 Τα όργανα τα οποία απαιτούνται για χρήση από οποιοδήποτε μέλος 
του πληρώματος χειρισμών πρέπει να είναι πλήρως ορατά και ευανάγνωστα : 

.1 με την ελάχιστη πρακτικά απόκλιση από την συνήθη θέση του 
καθίσματος του και την γραμμή οράσεως· και 

.2 με τον ελάχιστο κίνδυνο σύγχυσης κάτω από όλες τις πιθανές 
συνθήκες λειτουργίας. 

15.5.4 Τα βασικά όργανα για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους πρέπει να 
φέρουν ευκρινή σήμανση για οποιονδήποτε περιορισμό, εφόσον η πληροφορία αυτή 
δεν παρουσιάζεται ευκρινώς διαφορετικά στο πλήρωμα χειρισμών. Οι πίνακες των 
οργάνων τα οποία αποτελούν τον χειρισμό ανάγκης για την καθαίρεση των σωσιβίων 
σχεδιών και την παρακολούθηση των συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς πρέπει να 
ευρίσκονται σε ξεχωριστές και σαφώς προσδιορισμένες θέσεις μέσα στον χώρο 
χειρισμών. 


15.5.5 Τα όργανα και τα χειριστήρια πρέπει να εξοπλίζονται με μέσα για 
περιφερειακή") κάλυψη και σκίαση ώστε να ελαχιστοποιείται η λάμψη και οι 
αντανακλάσεις και να προλαμβάνεται η επισκίασή τους εξ αιτίας ισχυρού φωτισμού. 

15.5.6 Οι επιφάνειες των όψεων των πινάκων και των οργάνων πρέπει να 
έχουν σκούρα αντιθαμβωτικά χρώματα. 

15.5.7 Τα όργανα και οι. ενδείξεις που παρέχουν οπτικές πληροφορίες σε 
περισσότερα του ενός πρόσωπα πρέπει να τοποθετούνται με γνώμονα την εύκολη 
ανάγνωση εκ μέρους όλων των χρηστών ταυτόχρονα. Εάν αυτό δεν καθίσταται 
δυνατόν, τα όργανα ή οι ενδείξεις πρέπει να είναι διπλά. 


15.5.8 Εάν θεωρηθεί αναγκαίο από την Αρχή, το διαμέρισμα χειρισμών 

πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλο τραπέζι για εργασία χαρτών. Πρέπει να 
υπάρχουν ευκολίες για τον φωτισμό των χαρτών. Ο φωτισμός του πίνακα χαρτών 
πρέπει να καλύπτεται. 


15.6 Φωτισμός 

15.6.1 Πρέπει να είναι διαθέσιμο επαρκές επίπεδο φωτισμού ώστε το 
προσωπικό διακυβέρνησης να καθίσταται ικανό να εκτελεί όλες τις εργασίες του 
τόσο εν πλω όσο και στο λιμάνι, ημέρα και νύκτα. Πρέπει να υπάρχει μόνο 
περιορισμένη μείωση στον φωτισμό των βασικών οργάνων και χειριστηρίων κάτω 
από πιθανές συνθήκες βλάβης του συστήματος. 

15.6.2 Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή του θαμπώματος και 
της αθέλητης αντανάκλασης της εικόνας στον περιβάλλοντα χώρο του χώρου 
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χειρισμών. Πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες αντιθέσεις στη φωτεινότητα μεταξύ 
του χώρου εργασίας και των πέριξ αυτού χώρων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μη 
αντανακλαστικές ή θαμπές επιφάνειες ώστε να μειώνεται η έμμεση ακτινοβολία στο 
ελάχιστο. 

15.6.3 Πρέπει να είναι διαθέσιμος ικανοποιητικός βαθμός 

προσαρμοστικότητας στο σύστημα φωτισμού, ώστε να καθίσταται δυνατό στο 
προσωπικό διακυβέρνησης να ρυθμίζει την ένταση φωτισμού και την κατεύθυνση 
όπιος απαιτείται στις διαφορετικές περιοχές του διαμερίσματος χειρισμών και στα 
μεμονωμένα όργανα και χειριστήρια. 

] 5.6.4 Πρέπει να χρησιμοποιείται κόκκινο φως ώστε να διατηρείται η 

προσαρμογή στο σκότος οποτεδήποτε είναι δυνατό σε περιοχές ή σε μέρη του 
εξοπλισμού που απαιτούν φωτισμό στη λειτουργική κατάσταση, εκτός από το τραπέζι 
χαρτών. 

15.6.5 Κατά την διάρκεια του σκότους, πρέπει να είναι δυνατή η διάκριση 
των ενδεικνυόμενων πληροφοριών και των διατάξεων ελέγχου. 

15.6.6 Γίνεται αναφορά σε επιπρόσθετες απαιτήσεις φωτισμού στις 
παραγράφους 12.7 και 12.8. 

15.7 Παράθυρα 

15.7.1 Τα χωρίσματα μεταξύ των παραθύρων, που ευρίσκονται εμπρός, στις 
πλευρές και στις θύρες, πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Δεν πρέπει να 
εγκαθίσταται κανένα χώρισμα αμέσιυς μπροστά από τους σταθμούς χειρισμών. 

15.7.2 Οι Αρχές πρέπει να ικανοποιούνται ότι παρέχεται καθαρή θέα μέσω 
των παραθύρων του διαμερίσματος χειρισμών ανά πάσα στιγμή ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες. Τα παρεχόμενα μέσα για τη διατήρηση των παραθύρων σε 
καθαρή κατάσταση θα πρέπει να είναι έτσι διατεταγμένα ώστε να μην μπορεί καμία 
λογικά πιθανή μεμονωμένη βλάβη να έχει ως συνέπεια μείωση του καθαρού οπτικού 
πεδίου, τέτοια που να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητα του πληρώματος 
διακυβέρνησης να συνεχίσει τους χειρισμούς και να φέρει το σκάφος σε κατάσταση 
ακινησίας. 

15.7.3 Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η προς τα εμπρός θέα από τους 
σταθμούς χειρισμών να μην επηρεάζεται δυσμενώς από την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν 
πρέπει να τοποθετείται στα παράθυρα γυαλί πολωμένο ή χρωματισμένο. 

15.7.4 Τα παράθυρα του διαμερίσματος χειρισμών πρέπει να τοποθετούνται 
υπό γωνία ώστε να μειώνεται η ανεπιθύμητη ακτινοβολία. 

15.7.5 Τα παράθυρα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό το οποίο εάν 
σπάσει, να μην θρυμματισθεί σε επικίνδυνα τμήματα. 
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Ευκολίες επικοινωνιών 

Πρέπει να διατίθενται τα αναγκαία μέσα εκείνα, ώστε τα μέλη του 
πληρώματος να καθίστανται ικανά να επικοινωνούν και να έχουν πρόσβαση μεταξύ 
τους και με τους άλλους επιβαίνοντες επί του σκάφους τόσο υπό κανονικές συνθήκες, 
όσο και υπό συνθήκες ανάγκης. 

15.8.2 Πρέπει να διατίθενται μέσα επικοινωνίας μεταξύ του διαμερίσματος 

χειρισμών και των χώρων που περιέχουν βασικά μηχανήματα, περιλαμβανομένων 
των οποιωνδήποτε θέσεων πηδαλιούχησης ανάγκης, ανεξάρτητα του εάν τα 
μηχανήματα ελέγχονται τοπικά ή εξ αποστάσεως. 

^Πρέπει να διατίθενται μέσα για την πραγματοποίηση μεγαφωνικής 
αναγγελίας και ανακοινώσεων ασφαλείας από τους σταθμούς ελέγχου προς όλους 
τους χώρους στους οποίους έχουν πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωμα. 

15.8.4 ^ Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέσα παρακολούθησης, λήψης και 

εκπομπής ραδιοεπικοινωνιακών μηνυμάτων ασφαλείας στο διαμέρισμα χειρισμών. 

15.9 Θερμοκρασία και αερισμός 

Το διαμέρισμα χειρισμών πρέπει να εξοπλίζεται με επαρκή συστήματα ελέγχου 
θερμοκρασίας και αερισμού. 

15.10 Χρωματισμοί 

Τα υλικά των επιφανειών εντός του διαμερίσματος χειρισμών πρέπει να έχουν 
κατάλληλο χρωματισμό και υλικά φινιρίσματος, ώστε να αποφεύγονται οι 
αντανακλάσεις. 

15.11 Μέτρα ασφαλείας 

Ο χώρος χειρισμών πρέπει να είναι ελεύθερος φυσικών κινδύνων για το προσωπικό 
διακυβέρνησης και να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο υπό ξηρές και υγρές συνθήκες, 
καθώς επίσης και επαρκείς χειραγωγούς. Οι θύρες πρέπει να εξοπλίζονται με 
διατάξεις, οι οποίες να τις εμποδίζουν να μετακινούνται, είτε είναι ανοικτές είτε 
κλειστές. 


15.8 

15.8.1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

16.1 Ορισμοί 

16.1.1 «Σύστημα ελέγχου σταθεροποίησης» είναι το σύστημα που 
προορίζεται για να σταθεροποιεί τις κύριες παραμέτρους της συμπεριφοράς του 
σκάφους : εγκάρσια κλίση, διαγωγή, πορεία και ύψος και για να ελέγχει τις κινήσεις 
του σκάφους : διατοιχισμό, προνευστασμό, παροιάκιση και ανύψωση. Ο ορος αυτός 
εξαιρεί διατάξεις που δεν σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του σκάφους, π.χ. 
συστήματα ελάττωσης κίνησης ή ελέγχου πορείας. 

Τα κύρια στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου σταθεροποίησης μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 

.1 διατάξεις όπως πηδάλια, πτερύγια, υδροτομές, ποδιές, ανεμιστήρες, 
υδροπροωθητήρες, κλίνουσες ή στρεφόμενες έλικες, αντλίες 
μεταφοράς υγρών 

.2 κινητήριες διατάξεις που ενεργοποιούν διατάξεις σταθεροποίησης και 

.3 εξοπλισμό σταθεροποίησης για την συγκέντρωση και επεξεργασία 
στοιχείων για λήψη αποφάσεων και μετάδοση εντολών όπως 
αισθητήρες, λογικοί επεξεργαστές και αυτόματος έλεγχος ασφαλείας. 

16.1.2 «Αυτοσταθεροποίηση» του σκάφους είναι η σταθεροποίηση που εχει 
εξασφαλιστεί μόνον για τα ενυπάρχοντα χαρακτηριστικά του σκάφους. 

16.1.3 «Εξαναγκασμένη σταθεροποίηση» του σκάφους είναι η 
σταθεροποίηση που επιτυγχάνεται με : 

.1 αυτόματο σύστημα ελέγχου· ή 

.2 χειροκίνητα υποβοηθούμενο σύστημα ελέγχου· 

.3 συνδυασμένο σύστημα που ενσωματώνει στοιχεία τόσο του 
αυτόματου όσο και του χειροκίνητα υποβοηθούμενου συστήματος 
ελέγχου. 

16 1.4 «Αυξημένη σταθεροποίηση» είναι ο συνδυασμός αυτοσταθεροποίησης 

και εξαναγκασμένης σταθεροποίησης. 

16.1.5 «Διάταξη σταθεροποίησης» σημαίνει την διάταξη που απαριθμείται 
στην παράγραφο 16.1.1.1 με την βοήθεια της οποίας δημιουργούνται δυνάμεις για 
τον έλεγχο της θέσης του σκάφους. 

16.1.6 «Αυτόματος έλεγχος ασφαλείας» είναι λογική μονάδα για επεξεργασία 
δεδομένων και λήψη αποφάσεων για να τεθεί το σκάφος σε κατάσταση εκτοπίσματος 
ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση εάν εκδηλωθεί κατάσταση που βλάπτει την ασφάλεια. 
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Γενικές απαιτήσεις 

Τα συστήματα σταθεροποίησης πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον 
τρόπο, οιστε σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας οποιοσδήποτε εκ των συσκευών 
ή του εξοπλισμού σταθεροποίησης, να υπάρχει η δυνατότητα είτε να εξασφαλίζεται η 
διατήρηση των κυρίων παραμέτρων της κίνησης του σκάφους εντός ασφαλών ορίων 
με την υποβοήθηση των λειτουργουσών διατάξεων σταθεροποίησης ή να τίθεται το 
σκάφος σε κατάσταση εκτοπίσματος ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση. 

16.2.2 Σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε αυτόματου εξοπλισμού ή 

διάταςης σταθεροποίησης, ή της κινητήριας διάταξής του, οι παράμετροι της κίνησης 
του σκάφους πρέπει να παραμένουν εντός ασφαλών ορίων. 


16.2 

16 . 2.1 


16.2.3 Σκάφη εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης, πρέπει 

να εφοδιάζονται με αυτόματο έλεγχο ασφαλείας εκτός εάν η επάρκεια του 
συστήματος παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια. Σε περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου 
ελέγχου ασφαλείας, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για εξουδετέρωσή του καθώς και 
ακύρωση της εξουδετέρωσης από τον κύριο σταθμό διακυβέρνησης. 


16.2.4 Οι παράμετροι και τα επίπεδα στα οποία οποιοσδήποτε αυτόματος 
έλεγχος ασφαλείας δίνει την εντολή για μείωση της ταχύτητας και για θέση του 
σκάφους ασφαλώς σε κατάσταση εκτοπίσματος ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση πρέπει 
να συνυπολογίζουν και τις ασφαλείς τιμές εγκάρσιας κλίσης, διαγωγής, παροιάκισης 
και τον συνδυασμό διαγωγής και βυθίσματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο σκάφος 
και την λειτουργία του· επίσης ανάλογα με τις πιθανές συνέπειες βλάβης παροχής 
ισχύος για την πρόωση, ανύψωση ή για τις διατάξεις σταθεροποίησης. 

16.2.5 Οι παράμετροι και ο βαθμός σταθεροποίησης του σκάφους που 
παρέχονται από το σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης πρέπει να είναι σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη του σκοπού και των συνθηκών 
υπηρεσίας του σκάφους. 


16.2.6 Το σύστημα σταθεροποίησης πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική 

μελέτη κατάστασης βλάβης και των αποτελεσμάτων της. 

16.3 Πλευρικά και καθ’ ύψος συστήματα ελέγχου 

16.3.1 Σκάφη εξοπλισμένα με σύστημα αυτομάτου ελέγχου, πρέπει να 
διαθέτουν αυτόματο έλεγχο ασφαλείας. Πιθανές δυσλειτουργίες πρέπει να έχουν 
μόνο μικρές επιδράσεις στη λειτουργία του συστήματος αυτόματου ελέγχου και 
πρέπει να είναι δυνατόν να αντισταθμίζονται άμεσα από το πλήρωμα διακυβέρνησης. 

16.3.2 Οι παράμετροι και τα επίπεδα, στα οποία οποιοδήποτε σύστημα 
αυτομάτου ελέγχου ασφαλείας δίνει την εντολή για μείωση της ταχύτητας και για 
θέση του σκάφους ασφαλώς σε κατάσταση εκτοπίσματος ή σε άλλη ασφαλή 
κατάσταση πρέπει να συνυπολογίζουν και τα ασφαλή επίπεδα όπως δίδονται στο 
Μέρος 2.4 του Παραρτήματος 3 και τις ασφαλείς τιμές κίνησης, ανάλογα με το 
συγκεκριμένο σκάφος και την λειτουργία του. 
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16.4 Επιδείξεις 

16.4.1 Τα όρια ασφαλούς χρήσης οποιοσδήποτε διάταξης του συστήματος 
ελέγχου σταθεροποίησης πρέπει να βασίζονται σε διαδικασία επιδείξεων και 
επαλήθευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 9. 

16.4.2 Η επίδειξη σύμφωνα με το Παράρτημα 9 πρέπει να καθορίζει 
οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις επί της ασφαλούς λειτουργίας του σκάφους στην 
περίπτωση ανεξέλεγκτης ολικής εκτροπής οποιοσδήποτε διάταξης ελέγχου. 
Οποιοσδήποτε περιορισμός στη λειτουργία του σκάφους που ενδεχομένως θα είναι 
αναγκαίος ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επάρκεια ή τα προφυλακτικά μέτρα των 
συστημάτων παρέχουν ισοδύναμη ασφάλεια, πρέπει να περιλαμβάνεται στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

17.1 Γενικά 

Η λειτουργική ασφάλεια κατά τις συνθήκες κανονικής υπηρεσίας καθώς και κατά τις 
καταστάσεις βλάβης εξοπλισμού σκάφους επί του οποίου έχει εφαρμογή ο παρών 
Κώδικας πρέπει να καταγράφονται και να επαληθεύονται με δοκιμές πλήρους 
κλίμακας, συμπληρούμενες, όπου συντρέχει περίπτωση, από δοκιμές ομοιωμάτων 
του πρωτοτύπου σκάφους. Ο αντικειμενικός σκοπός των δοκιμών είναι να 
καθορισθούν τα πληροφοριακά στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του σκάφους σε σχέση με : 

. 1 λειτουργικούς περιορισμούς· 

.2 διαδικασίες για την λειτουργία του σκάφους εντός των περιορισμών· 

.3 ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση προκαθορισμένης 

βλάβης- και 

.4 περιορισμούς που πρέπει να τηρηθούν για ασφαλή λειτουργία, ως 
επακόλουθο προκαθορισμένων βλαβών. 

Τα πληροφοριακά στοιχεία λειτουργίας πρέπει να είναι διαθέσιμα επί του σκάφους 
προς καθοδήγηση, ή πρέπει το σκάφος να διαθέτει σύστημα οργάνων για τον 
απευθείας έλεγχο της λειτουργικής απόδοσης το οποίο πρέπει να εγκρίνεται από την 
Αρχή με γνώμονα τα πρότυπα για την επεξεργασία και παρουσίαση των μετρήσεων 
που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. Ως ελάχιστο όριο, το σύστημα πρέπει να 
μετρά τις επιταχύνσεις και στους τρεις άξονες πλησίον του διαμήκους κέντρου 
βάρους του σκάφους. 

17.2 Απόδειξη συμμόρφωσης 

17.2.1 Οι πληροφορίες για την ικανότητα ελέγχου και ελιγμών που πρέπει να 
περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 17.5 ανάλογα με την περίπτωση, τον κατάλογο των 
παραμέτρων των δυσμενέστερου.· προβλεπομένων συνθηκών που επηρεάζουν την 
ικανότητα χειρισμών και ελιγμών σύμφωνα με την παράγραφο 17.6, τα 
πληροφοριακά στοιχεία περί ασφαλών μεγίστων ταχυτήτων όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 17.9 και τα δεδομένα απόδοσης που επαληθεύονται σύμφωνα με το 
Παράρτημα 9. 

17.2.2 Τα πληροφοριακά στοιχεία περί των λειτουργικών ορίων που πρέπει 
να περιέχονται στο λειτουργικό εγχειρίδιο διαδρομής πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις παραγράφους 17.2.1, 17.5.4.1 και 17.5.4.2. 


17.3 


Βάρος και κέντρο βάρους 
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Η συμμόρφωση με κάθε μία από τις απαιτήσεις χειρισμών, ικανότητας ελέγχου και 
απόδοσης, πρέπει να εξακριβώνεται για όλους τους συνδυασμούς του βάρους και της 
θέσης του κέντρου βάρους που είναι σημαντική για τη λειτουργική ασφάλεια για 
κλίμακα βαρών μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. 

17.4 Επίπτωση βλαβών 

Η επίπτωση οποιασδήποτε πιθανής βλάβης σε διατάξεις χειρισμού και ελέγχου, 
υπηρεσιών ή εξαρτημάτων (π.χ. χειρισμός ενέργειας, υποβοήθηση ενέργειας, αύξηση 
διαγωγής και ευσταθείας) πρέπει να εκτιμηθεί κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
διατηρείται ασφαλές επίπεδο λειτουργίας του σκάφους. Επιπτώσεις βλάβης που 
προσδιορίσθηκαν ως κρίσιμες, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 πρέπει να 
επαληθεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα 9. 

17.5 Ικανότητα ελέγχου και ελιγμών 

17.5.1 Στο εγχειρίδιο λειτουργίας σκάφους πρέπει να παρέχονται οδηγίες 
προς τα μέλη του πληρώματος σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες και τους 
περιορισμούς του σκάφους που ακολουθούν προκαθορισμένες βλάβες. 

17.5.2 Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η απαιτούμενη προσπάθεια για 
τον χειρισμό των ελέγχων στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες δεν θα είναι 
τέτοια ώστε το πρόσωπο που εκτελεί τον χειρισμό να καταπονείται αδικαιολόγητα ή 
να υφίσταται σύγχυση λόγω της αναγκαίας προσπάθειας για την διατήρηση της 
ασφαλούς λειτουργίας του σκάφους. 

17.5.3 Το σκάφος πρέπει να μπορεί να ελέγχεται και να είναι ικανό να 
εκτελεί τους ελιγμούς που είναι βασικοί για την ασφαλή λειτουργία του μέχρι τις 
κρίσιμες συνθήκες σχεδιασμού. 

17.5.4.1 Κατά τον καθορισμό των λειτουργικών περιορισμών του σκάφους, 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες έννοιες κατά την διάρκεια 
κανονικής λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια βλαβών και μετά από αυτές : 

. 1 παροιάκιση- 

.2 στροφή- 

.3 απόδοση πηδαλιούχησης και αυτόματου πιλότου· 

.4 ακινητοποίηση σε κανονικές συνθήκες και σε συνθήκες ανάγκης· 

.5 ευστάθεια και κατά τους τρεις άξονες στην κατάσταση μη 
εκτοπίσματος και σε ανύψωση- 

.6 διαγωγή· 

.7 διατοιχισμύ- 

.8 όργωμα- 
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.9 

.10 

.11 

.12 


17.5.4.2 


.1 


.2 


.3 


.4 


17.6 


περιορισμούς δύναμης ανύψωσης· 
διείσδυση- 
βίαιο κτύπημα· και 
κατάδυση της πλώρης. 

Οι όροι στις παραγράφους 17.5.4.1.2, .8, .9, και .11 ορίζονται ως εξής : 

«στροφή» είναι η τιμή της αλλαγής της κατεύθυνσης του σκάφους 
στην κανονική μεγίστη λειτουργική ταχύτητά του, σε καθορισμένες 
συνθήκες ανέμου και θάλασσας. 

«όργωμα» είναι η ακούσια κίνηση που περιλαμβάνει μια 
παρατεταμένη αύξηση της πέδησης ενός αερόστρωμνου σκάφους που 
κινείται με ταχύτητα, συνήθως συνδεόμενη με μερική κατάρρευση του 
συστήματος της στρωμνής αέρα. 

«περιορισμοί δύναμης ανύψωσης» είναι οι περιορισμοί εκείνοι που 
επιβάλλονται στα μηχανήματα και στα εξαρτήματα που παρέχουν την 
ανύψωση. 

«βίαιο κτύπημα» είναι το κτύπημα του νερού στην κάτω πλευρά της 
γάστρας στην περιοχή της πλώρης του σκάφους. 

Αλλαγή της επιφάνειας και της κατάστασης λειτουργίας 


Δεν πρέπει να συμβεί καμία επισφαλής μεταβολή στην ευστάθεια, στην ικανότητα 
του ελέγχου ή στην συμπεριφορά του σκάφους κατά τη διάρκεια της μετάβασης από 
τον ένα τύπο επιφάνειας ή κατάστασης λειτουργίας σε άλλον. Πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στον πλοίαρχο οι πληροφορίες για μεταβολή των χαρακτηριστικών της 
συμπεριφοράς του σκάφους κατά τη διάρκεια της μετάβασης. 


17.7 


Ανωμαλίες επιφάνειας 


Πρέπει να καθορίζονται οι παράγοντες, που περιορίζουν την ικανότητα του σκάφους 
να λειτουργεί επί επικλινούς επιφάνειας και επί βαθμιδών ή ασυνεχειών, ανάλογα με 
την περίπτωση, και να διατίθενται στον πλοίαρχο. 


17.8 


Επιτάχυνση και επιβράδυνση 


Η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται ότι η δυσμενέστερη πιθανή επιτάχυνση ή 
επιβράδυνση του σκάφους, εξ αιτίας οποιοσδήποτε πιθανής βλάβης, οι διαδικασίες 
α κινητοποίησης κινδύνου ή άλλες πιθανές αιτίες, δεν θα' θέσουν σε κίνδυνο τα 
πρόσωπα που επιβαίνουν στο σκάφος. 
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17.9 Ταχύτητες 

Πρέπει να καθορίζονται μέγιστες ασφαλείς ταχύτητες, με γνώμονα τους περιορισμούς 
της παραγράφου 4.3.1. τις καταστάσεις λειτουργίας, την δύναμη του άνεμου και την 
κατεύθυνσή του καθώς και τις συνέπειες πιθανών βλαβών σε οποιοδηποτε σύστημα 
ανύψωσης ή πρόωσης επάνω σε ήρεμη θάλασσα, τρικυμία και άλλες μορφές της 
επιφάνειας, ανάλογα με το σκάφος. 

17.10 Ελάχιστο βάθος νερού 

Πρέπει να καθορίζονται το ελάχιστο βάθος του νερού καθώς και κάθε άλλη δέουσα 
πληροφορία, για λειτουργία σε όλες τις καταστάσεις. 


17.11 Διάκενο άκαμπτης κατασκευής 

Προκειμένου για αμφίβια σκάφη, πρέπει να καθορίζεται το διάκενο του κατώτατου 
σημείου της άκαμπτης κατασκευής που ευρίσκεται επάνω σε επίπεδη άκαμπτη 
επιφάνεια, όταν το σκάφος φέρεται επί στρωμνής αέρα. 

17.12 Λειτουργία κατά την νύκτα 

Το πρόγραμμα δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή λειτουργία ώστε να 
εκτιμηθεί η επάρκεια του εσωτερικού και του εξωτερικού φωτισμού και της 
ορατότητας, υπό συνθήκες κανονικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, κατά τη διάρκεια ελιγμών υπηρεσίας, ταξιδιού και 

πρόσδεσης. 
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18.1 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 
Λειτουργικός έλεγχος σκάφους 


18.1.1 Επί του σκάφους πρέπει να φέρονται το Πιστοποιητικό Ασφαλείας 
Ταχυπλόου Σκάφους, η Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους ή θεωρημένα 
αντίγραφα τους, καθώς και αντίγραφα του εγχειριδίου λειτουργίας διαδρομής του 
εγχειρίδιου λειτουργίας σκάφους και αντίγραφο στοιχείων που η Αρχή δύναται να 
απαιτήσει εκ του εγχειριδίου συντήρησης. 

18.1.2 Το σκάφος δεν πρέπει να λειτουργεί επί σκοπώ εκτός των ορίων των 
δυσμενέστατων προβλεπόμενων συνθηκών και περιορισμών που καθορίζονται στην 

ιεια Λειτουργίας Ταχύπλοου Σκάφους, στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχύπλοου 
Σκάφους ή σε έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτά. 

^ 1 ^ Α Ρλή πρέπει να εκδίδει Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους 

όταν ικανοποιείται ότι ο διαχειριστής έχει προβεί σε επαρκείς προβλέψεις όσον 
αφόρα γενικά την ασφάλεια, περιλαμβανόμενων των συγκεκριμένων θεμάτων που 
ακολουθούν, και θα πρέπει να ανακαλεί την Αδεια Λειτουργίας εάν οι προβλέψεις 
αυτές δεν τηρούνται κατά την κρίση της : 

.1 η καταλληλότητα του σκάφους για την προοριζόμενη υπηρεσία, με 
γνώμονα τους περιορισμούς ασφαλείας και τις πληροφορίες -που 
περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής· 

.2 η καταλληλότητα των συνθηκών λειτουργίας στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας διαδρομής· 


.3 


.4 


οι διατάξεις για την λήψη πληροφοριών καιρού, βάσει των οποίων 
μπορεί να επιτρέπεται η έναρξη του ταξιδιού· 

η διάθεση εντός της περιοχής λειτουργίας λιμένα βάσης εξοπλισμένου 
με ευκολίες σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4· 

ο ορισμός του προσώπου που είναι υπεύθυνο για λήψη αποφάσεων 
ματαίωσης ή καθυστέρησης συγκεκριμένου ταξιδιού, π.χ. υπό το φως 
των διαθεσίμων πληροφοριών καιρού· 

η επαρκής σύνθεση του απαιτούμενου πληρώματος για τη λειτουργία 
του σκάφους, την εκδίπλωση και επάνδρωση τιον σωστικών σκαφών, 
την επίβλεψη των επιβατών, των οχημάτων και του φορτίου τόσο σε 
κανονικές όσο και συνθήκες ανάγκης, όπως καθορίζονται στην Αδεια 
Λειτουργίας. Η σύνθεση του πληρώματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε, 
όταν το σκάφος ταξιδεύει, να εκτελούν υπηρεσία δύο αξιωματικοί στο 
διαμέρισμα διακυβέρνησης, εκ τοιν οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο 
πλοίαρχος. 



τα προσόντα και η εκπαίδευση του πληρώματος, περιλαμβανόμενης 
της ικανότητάς τους σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο σκάφους και 
την προοριζόμενη υπηρεσία, καθώς και οι παρεχόμενες οδηγίες 
σχετικά με τις ασφαλείς λειτουργικές διαδικασίες 

οι περιορισμοί όσον αφορά τις ώρες εργασίας, ο εκ περιτροπής 
κατάλογος υπηρεσίας και οποιοσδήποτε άλλες προβλέψεις για την 
αποφυγή κόπωσης, περιλαμβανόμενων διαστημάτων για επαρκή 

ανάπαυση- 

η εκπαίδευση του πληρώματος στη λειτουργία του σκάφους και τις 
διαδικασίες ανάγκης- 

η διατήρηση της ικανότητας του πληρώματος όσον αφορά την 
λειτουργία και τις διαδικασίες ανάγκης- 

οι διατάξεις ασφαλείας στους τερματικούς σταθμούς και η 
συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε διατάξεις ασφαλείας, ανάλογα με 

την περίπτωση- 

οι διατάξεις ελέγχου κυκλοφορίας και η συμμόρφωση προς 
οποιονδήποτε υπάρχοντα έλεγχο της κυκλοφορίας, ανάλογα με την 
περίπτωση- 

οι περιορισμοί και / ή οι διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό θέσης 
και την λειτουργία κατά την νύκτα ή υπό περιορισμένη ορατότητα, 
περιλαμβανόμενης της χρήσης ΙΙΑΟΑΚ και / ή άλλων ηλεκτρονικών 
βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, ανάλογα με την περίπτωση- 

ο επιπρόσθετος εξοπλισμός που μπορεί να απαιτείται, λόγω ειδικών 
χαρακτηριστικών της προοριζόμενης υπηρεσίας, για παράδειγμα της 
λειτουργίας κατά την νύκτα· 

οι διατάέεις επικοινωνίας μεταξύ σκάφους, παράκτιων σταθμών 
ραδιοεπικοινωνιών, σταθμών ραδιοεπικοινωνιών λιμένων βάσης, 
υπηρεσιών ανάγκης και άλλων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν και των φυλακών που θα 
τηρηθούν· 

η τήρηση εγγραφών ώστε η Αρχή να καθίσταται ικανή να 
εξακριβώνει: 

.16.1 ότι το σκάφος λειτουργεί εντός των ορίων των καθορισθεισών 
παραμέτρων 

.16.2 την τήρηση των γυμνασίων / διαδικασιών ανάγκης και 
ασφαλείας· 


. 16.3 τις ώρες εργασίας του πλ.ηρώματος λειτουργίας· 



. 16.4 τον αριθμό των επιβατών επί του σκάφους· 


..16.5 την συμμόρφωση προς οποχαδήποτε νομοθετική διάταξη στην 
οποία υπόκειται το σκάφος· 

.16.6 τις λειτουργίες του σκάφους- και 

■ 16.7 την συντήρηση του σκάφους και των μηχανημάτων του 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα· 

. 17 οι διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός συντηρείται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της Αρχής, και που εξασφαλίζουν συντονισμό των 
πληροφοριών των σχετικών με τη δυνατότητα συντήρησης του 
σκάφους και του εξοπλισμού μεταξύ των τμημάτων διαχείρισης και 
συντήρησης της εταιρείας που διαχειρίζεται το σκάφος· 

.18 η ύπαρξη και χρήση επαρκών πληροφοριακών στοιχείων που 

αφορούν: 

.18.1 την φόρτωση του σκάφους έτσι ώστε οι περιορισμοί του 
βάρους και του κέντρου βάρους να μπορούν να τηρούνται 
αποτελεσματικά, και. το φορτίο, όταν είναι αναγκαίο, να 
ασφαλίζεται επαρκώς· 

. 18.2 την διάθεση επαρκών αποθεμάτων καυσίμων 

.18.3 τις ενέργειες σε περίπτωση εύλογα προβλεπομένων 
καταστάσεων ανάγκης· και 

.19 η διάθεση εκ μέρους των διαχειριστών σχεδίων ανάγκης για 

προβλεπόμενα περιστατικά, περιλαμβανόμενων όλων ’ των 
δραστηριοτήτων από την ξηρά για κάθε σενάριο. Τα σχέδια πρέπει να 
παρέχουν στα πληρώματα διακυβέρνησης πληροφορίες σχετικές με τις 
Αρχές έρευνας και διάσωσης (3ΑΚ) και με τις τοπικές αρχές και 
οργανισμούς που μπορεί να συμπληρώνουν τα αναληφθέντα υπό του 
πληρώματος καθήκοντα με το διατιθέμενο σε αυτές εξοπλισμό.* 

18.1.4 Η Αρχή πρέπει να καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση από 

/αμενα βάσης η τοπο καταφυγής, μετά την εκτίμηση των διατάξεων της παραγράφου 

^^ πλοίαρχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι υλοποιείται αποτελεσματικό 
σύστημα επίβλεψης και αναφοράς κλεισίματος και ανοίγματος των προσβάσεων που 
αναφερονται στις παραγράφους 2.2.4.2 και 2.2.4.3. 


1 ινετω μνεία του Εγχειριδίου Έρευνας και Διάσωσης του ΙΜΟ (ΙΜ05ΛΚ), που υιοθετήθηκε από τον 
ργανισμό με την Απόφαση Α.439(ΧΙ), και της Χρήσης Αναμεταδοτών Ραντάρ για Σκοπούς Έρευνας 
και Διάσωσης, που υιοθετήθηκε με την Απόφαση Α.530{ 13). ’ 



18.2 


Έγγραφα του σκάφους 


Η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίζει ότι το σκάφος είναι εφοδιασμένο με επαρκείς 
πληροφορίες και οδηγίες υπό μορφή τεχνικού εγχειριδίου / (-ων) που να καθιστούν τ 
σκάφος ικανό να λειτουργεί και να συντηρείται με ασφαλεία. Γο τεχνικό εγχειρίδιο - 
( _α) πρέπει να αποτελείται (-ούνται) από εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής, εγχειρίδιο 
λειτουργίας σκάφους, εγχειρίδιο εκπαίδευσης, εγχειρίδιο συντήρησης και πρόγραμμα 
σΓήρησης ΠρΙε, νΛροβλέπ,τα, η αναβαθμ,ση των Ληροφορών αυτών, εφοαον 

είναι αναγκαίο. 


18,2.1 Εγχειρίδ ιο λειτουργίας σκάφους 

Το εγχειρίδιο λειτουργίας σκάφους πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες : 

1 τα ταίρια χαρακτηριστικά του σκάφους· 

.2 την περιγραφή του σκάφους και του εξοπλισμού του 

.3 τις διαδικασίες για τον έλεγχο της ακεραιότητας των διαμερισμάτων 
που παρέχουν άντωση- 

.4 λεπτομέρειες που προκύπτουν από την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου 2 που πιθανόν να τεθούν σε άμεση πρακτική χρηση 
από το πλήρωμα σε περίπτωση ανάγκης· 

5 τις διαδικασίες ελέγχου κατάστασης βλάβης (π.χ. πληροφορίες σχεδίου 
ελέγχου κατάστασης βλάβης που απαιτείται από τον Κανονισμό 11- 
1/23 ή 11-1/25-8.2 της Δ.Σ. 80ΕΑ8, ανάλογα με την περίπτωση)· 

.6 την περιγραφή και λειτουργία των συστημάτων μηχανών· 

.7 την περιγραφή και λειτουργία των βοηθητικών συστημάτων 

.8 την περιγραφή και λειτουργία των συστημάτων τηλεχειρισμού και 
προειδοποιήσεων 

.9 την περιγραφή και λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

10 τις διαδικασίες φόρτωσης και τους περιορισμούς, περιλαμβανόμενων 
του μέγιστοι» βάρους λειτουργίας, της θέσης του κέντρου βάρους και 
της κατανομής του φορτίου, μαζί με οποιαδήποτε διάταξη ασφάλισης 
φορτίου ή αυτοκινήτων και με τις εξαρτώμενες από λειτουργικούς 
περιορισμούς ή καταστάσεις βλάβης διαδικασίες. Η διάταξη αυτή και 
οι διαδικασίες δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ως ξεχωριστό 
Εγχειρίδιο Ασφάλισης Φορτίου όπως αυτό απαιτείται απο το 

Κεφάλαιο VI της Σύμβασης· 

.11 την περιγραφή και λειτουργία του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης· 


.12 τα σχέδια που εμφανίζουν τις διατάξεις κατασκευαστικής 
πυροπροστασίας· 

Ί 3 ^1 ν ^Ρίγραφή και λειτουργία εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών και 
βοηθημάτων ναυσιπλοΐας· 

.14 πληροφορίες αναφορικά με τον χειρισμό του σκάφους όπως 
καθορίζεται στο Κεφάλαιο 17- 

.15 τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες και φορτίσεις ρυμούλκησης, 
οπού συντρέχει περίπτωση· 

.16 την διαδικασία για δεξαμενισμό ή ανέλκυση, περιλαμβανόμενων των 
περιορισμών· 

.17 ειδικότερα, το εγχειρίδιο πρέπει να παρέχει πληροφορίες, σε σαφώς 
καθορισμένα κεφάλαια, σχετικά με : 

.17.1 την ένδειξη καταστάσεων ανάγκης ή δυσλειτουργιών όπου η 
ασφάλεια τίθεται σε κίνδυνο, τις απαιτούμενες ενέργειες που 
πρεπει να αναληφθούν και τους οποιουσδήποτε επακόλουθους 
περιορισμούς στην λειτουργία του σκάφους ή των 
μηχανημάτων του· 

.17.2 τις δ ιαδικασίες εκκένωσης· 

.17.3 τις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες· 

.17.4 τις οριακές τιμές όλων των παραμέτρων των μηχανών που 
απαιτούν συμμόρφωση για ασφαλή λειτουργία. 

Αναφορικά με τις πληροφορίες περί βλαβών σε μηχανές ή συστήματα, τα δεδομένα 
πρεπει να έχουν ως γνώμονα τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε αναφορών αναλυτικών 
μελετών καταστάσεων βλάβης και αποτελεσμάτων (ΡΜΕΑ) που συντάχθηκαν κατά 
την διάρκεια της σχεδίασης του σκάφους. 

18.2.2 Εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής 

Το εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: · ’ 

. 1 τις διαδικασίες εκκένωσης- 

.2 τους λειτουργικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων των 

δυσμενέστατων προβλεπομένων συνθηκών· 

.3 τις διαδικασίες για τον χειρισμό του σκάφους εντός των ορίων της 
υποπαραγράφου .2· 
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.4 τα στοιχεία των εφαρμοστέων σχεδίων καταστάσεων ανάγκης για 
κύρια και δευτερεύουσα βοήθεια διάσωσης σε περίπτωση 
προβλεπομένων περιστατικών, περιλαμβανόμενων των 

εγκαταστάσειυν και ενεργειών από την ξηρά για κάθε περιστατικό· 


.5 τις διατάξεις για λήψη πληροφοριών καιρού· 

.6 τα στοιχεία ταυτότητας του «λιμένα (-ων) βάσης»· 

.7 τα στοιχεία του αρμοδίου προσώπου για λήψη αποφάσεων ματαίωσης 
ή καθυστέρησης των ταξιδιών· 

.8 τα στοιχεία σύνθεσης πληρώματος, ειδικοτήτων και προσόντων 

.9 τους περιορισμούς ωρών εργασίας του πληρώματος- 

.10 τις διατάξεις ασφαλείας στους τερματικούς σταθμούς· 

.11 τις διατάξεις και τους περιορισμούς ελέγχου κυκλοφορίας, αναλογα με 
την περίπτωση- 

.12 τους ειδικούς όρους ή τις απαιτήσεις διαδρομής σχετικά με τον 
καθορισμό θέσης, τις λειτουργίες κατά την νύκτα ” πο 

περιορισμένη ορατότητα, περιλαμβανόμενης της χρήσης ΚΑΟΑΚ η 
άλλων ηλεκτρονικών βοηθημάτων ναυσιπλοΐας· και 

.13 τις διατάξεις επικοινωνίας μεταξύ σκάφους, παράκτιων σταθμών 
ραδιοεπικοινωνιών, σταθμών ραδιοεπικοινωνιών λιμένων βάσης, 
υπηρεσιών ανάγκης και άλλων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιοσυχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν και των φυλακών που θα 
τηρηθούν. 


18.2.3 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης 

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης, που μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα τεύχη, πρεπει να 
περιέχει οδηγίες και πληροφορίες με εύκολα κατανοητούς όρους, εικονογραφημένες 
όπου είναι δυνατό, για την εκκένωση για τις διατάξεις και τα συστήματα ελέγχου , 
πυρκαϊάς και βλάβης, καθώς και τις καλύτερες μεθόδους επιβίωσης. Οποιοόηποτε 
μέρος των πληροφοριών αυτών μπορεί να παρέχεται αντί του εγχειρίδιου υπο μορφή 
οπτικοακουστικών βοηθημάτων. Όπου συντρέχει περίπτωση, τα περιεχόμενα του 
εγχειριδίου εκπαίδευσης μπορούν να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας 
σκάφους. Πρέπει να εξηγούνται λεπτομερώς τα ακόλουθα : 

1 το φόρεμα των σωσιβίων ζωνών και των στολών εμβάπτισης, ανάλογα 
με την περίπτωση· 

.2 η συγκέντρωση στους καθορισμένους σταθμούς· 

.3 η επιβίβαση, η καθαίρεση και η απομάκρυνση των σωστικού· σκαφών 
και των λέμβων διάσωσης· 
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.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 


.17 

.18 

.19 

.20 


η μέθοδος καθαίρεσης από το εσωτερικό των σωστικών σκαφών 

η απελευθέρωση από τις συσκευές καθαίρεσης· 

οι μέθοδοι και χρήση των διατάξεων προστασίας στις περιοχές 
καθαίρεσης, όπου συντρέχει περίπτωση· 

ο φωτισμός των περιοχών καθαίρεσης· 

η χρήση όλου του εξοπλισμού επιβίωσης· 

η χρήση όλου του εξοπλισμού ανίχνευσης· 

η χρήση των ραδιοσυσκευών των σωστικών μέσων με την βοήθεια 
εικόνων· 

η χρήση πλωτών αγκυρών· 
η χρήση των μηχανών και εξαρτημάτοιν· 

η ανάκτηση των σωστικών σκαφών και των λέμβων διάσωσης, 
περιλαμβανομένης της στοιβασίας και ασφάλισής τους· 

οι κίνδυνοι από την έκθεση και η ανάγκη για ζεστό ρουχισμό· 

η βέλτιστη χρήση των ευκολιών των σωστικών σκαφών για την 
επιβίωση· 

οι μέθοδοι διάσωσης, περιλαμβανομένης της χρήσης του μηχανισμού 
διάσωσης ελικοπτέρων, (δίχτυα, κάλαθοι, φορεία), των καθισμάτων 
διάσωσης και των συσκευών διάσωσης ξηράς και των ορμιδοβόλων 
συσκευών του σκάφους· 

όλες οι άλλες λειτουργίες που περιέχσνται στον πίνακα διαίρεσης και 
στις οδηγίες ανάγκης· 

οι οδηγίες για επισκευή ανάγκης των σωστικών μέσων· 

οι οδηγίες για την χρήση των συστημάτων και διατάξεων 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης· 

οι οδηγίες για την χρήση εξάρτυσης πυροσβέστη σε πυρκαϊά, εφόσον 
υπάρχει· 


η χρήση των αναγγελιών και επικοινωνιών που σχετίζονται με την 
πυρασφάλεια· 


.22 οι μέθοδοι ελέγχου βλάβης· 
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.23 η χρήση των συστημάτων και διατάξεων ελέγχου κατάστασης βλάβης, 
περιλαμβανόμενης της λειτουργίας των υδατοστεγών Ουρών και των 
αντλιών κύτους· και 

.24 προκειμένου για επιβατηγά σκάφη, ο έλεγχος και η επικοινωνία με 
τους επιβάτες σε κατάσταση ανάγκης. 

18.2.4 Σύστημα / εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών 

Το σύστημα / εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών του σκάφους πρέπει ως ελάχιστη 
απαίτηση να περιέχει: 

.) λεπτομερή, εικονογραφημένη περιγραφή όλης της κατασκευής του 
σκάφους, των εγκαταστάσεων μηχανών και όλου του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού και συστημάτων που απαιτούνται για την ασφαλή 
λειτουργία του σκάφους· 

.2 προδιαγραφές και ποσότητες όλων των υγρών επαναπλήρ(όσης και 
των κατασκευαστικών υλικών που μπορεί να απαιτηθούν για 
επισκευές· 

.3 λειτουργικούς περιορισμούς των μηχανών όσον αφορά τιμές 
παραμέτρων, κραδασμών και κατανάλωσης υγρών επ αν απλή ρω ση ς ■ 

.4 περιορισμούς φθοράς της κατασκευής ή των μηχανικών εξαρτημάτων, 
περιλαμβανομένης της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων για τα οποία 
απαιτείται αντικατάσταση με βάση τον ημερολογιακό ή λειτουργικό 
χρόνο τους· 

.5 λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών, περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε προφυλάξεων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται ή 
του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται, για την μετακίνηση και 
τοποθέτηση κύριων και βοηθητικών μηχανημάτων, μεταδόσεων 
κίνησης, διατάξεων πρόωσης και ανύψωσης και εύκαμπτων 
κατασκευαστικών εξαρτημάτων· 

.6 διαδικασίες δοκιμής που πρόκειται να ακολουθηθούν μετά από 
αντικατάσταση εξαρτημάτων μηχανών ή συστημάτων, ή για διάγνωση 
δυσλειτουργίας· 

.7 διαδικασία για την ανέλκυση ή τον δεξαμενισμό του σκάφους, 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιορισμών βάρους ή θέσης του· 

.8 διαδικασία για τον υπολογισμό του βάρους του σκάφους και για την 
εξακρίβωση του διαμήκους κέντρου βάρους (Τ€0)· 

.9 όπου το σκάφος μπορεί να αποσυναρμολογείται για μεταφορά, πρέπει 
να διατίθενται οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και εκ 
νέου συναρμολόγηση· 
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.10 πρόγραμμα επιθεωρήσεων, που να περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο 
συντήρησης ή να δημοσιοποιείται ξεχωριστά, όπου θα εξηγούνται 
αναλυτικά οι περιοδικές λειτουργίες επιθεώρησης και συντήρησης που 
απαιτούνται ώστε να διατηρείται η λειτουργική ασφάλεια του σκάφους 
και των μηχανημάτων και συστημάτων του. 

18.2.5 I ϊληροφορίες περί των επιβατών 

18.2.5.! Ολα τα πρόσωπα που επιβαίνουν σε επιβατηγό σκάφος πρέπει να 
καταμετρούνται πριν από την αναχώρηση. 

1 8 *?*2Λ Πρεπει π Ρ ιν από την αναχώρηση να καταγράφονται και να 
διαβιβάζονται στον πλοίαρχο λεπτομερείς πληροφορίες περί των προσώπων που 
έχουν δηλώσει ανάγκη ειδικής φροντίδας ή υποβοήθησης σε καταστάσεις ανάγκης. 

18.2.5.3 Πρέπει για σκοπούς έρευνας και διάσωσης να καταγράφονται τα 
ονόματα και το φύλο όλων των προσώπων που επιβαίνουν στο σκάφος, με διάκριση 
μεταξύ ενηλίκων, παιδιών και νηπίων, 

II 2 · 5 - 4 . ο _ _ Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται από τις παραγράφους 
8.2.5.1. 18.2.3.2 και 18.2.5.3 πρέπει να κρατούνται στην ξηρά και να είναι άμεσα 
διαθέσιμα όταν χρειαστεί στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. 

18.2.5.5 Η Αρχή μπορεί να εξαιρεί από τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2.5 3 
επιβατηγό σκάφη που λειτουργούν σε ταξίδια που έχουν διάρκεια 2 Η ή λιγότερο 
μεταςύ κάθε λιμένα κατάπλου. 


18.3 


Εκπαίδευση και προσόντα 


! 8 ' 3 ' , Το επίπεδο ικανότητας και η εκπαίδευση που θεωρείται απαραίτητη 

οσον αφορά τον πλοίαρχο και κάθε μέλος του πληρώματος πρέπει να κατατίθεται και 
να επιδεικνύεται υπό το πρίσμα των ακόλουθων οδηγιών προς ικανοποίηση της 
εταιρείας σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο και είδος του σκάφους και την 
προοριζόμενη υπηρεσία. Περισσότερα του ενός μέλη του πληρώματος πρέπει να 
εκπαιδεύονται για να εκτελούν όλες τις βασικές λειτουργικές εργασίες τόσο σε 
κανονικές όσο και σε καταστάσεις ανάγκης. 

18.3.2 Η Αρχή πρέπει να καθορίσει κατάλληλη χρονική περίοδο λειτουργικής 

εκπαίδευσης για τον πλοίαρχο και κάθε μέλος του πληρώματος και, αν είναι 

αναγκαίο, χρονικές περιόδους κατά τις οποίες πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη 
επανεκπαίδευση. 

^ Αρχή πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικό αξιολόγησης τύπου για τον 
πλοίαρχο και όλους τους αξιωματικούς που έχουν λειτουργικό ρόλο, μετά από 
κατάλληλη περίοδο λειτουργικής εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης σε εξομοιωτή και με το 
πέρας μιας εςετασης που περιλαμβάνει πρακτική δοκιμή ανάλογη των λειτουργικών 
καθηκόντων επί του συγκεκριμένου είδους και τύπου σκάφους και της 
ακολουθούμενης διαδρομής. Η εκπαίδευση αξιολογούμενου τύπου πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα : 
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1 την γνώση όλων των επί του σκάφους συστημάτων πρόωσης και 
ελέγχου, περιλαμβανόμενων του τηλεπικοινωνιακού και ναυτιλιακού 
εξοπλισμού, της πηδαλιούχησης, των ηλεκτρικών, υδραυλικών και 
πνευματικών συστημάτων και των αντλιών κυτών και πυρκαίάς· 

.2 την κατάσταση βλάβης των συστημάτων ελέγχου, πηδαλιούχησης και 
πρόωσης και την κατάλληλη ανταπόκριση σε τέτοιες βλάβες 

.3 τα χαρακτηριστικά χειρισμού του σκάφους και τους όρους των 
λειτουργικών περιορισμών· 

.4 τις διαδικασίες επικοινωνιών γέφυρας και ναυσιπλοΐας 

.5 την άθικτη ευστάθεια και την ευστάθεια μετά από βλάβη, καθώς και 
την ικανότητα διάσωσης του σκάφους σε κατάσταση βλάβης 

.6 την θέση και χρήση των σωστικών μέσων του σκάφους, 
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού των σωστικών σκαφών· 

.7 την θέση και χρήση των οδών διαφυγής του σκάφους και την 
εκκένωση των επιβατών 

.8 την θέση και χρήση των συστημάτων και συσκευών πυροπροστασίας 
και πυρόσβεσης, σε περίπτωση πυρκαϊάς επί του σκάφους- 

.9 την θέση και χρήση των συστημάτων και συσκευών ελέγχου βλάβης, 
περιλαμβανόμενης της λειτουργίας των υδατοστεγών θυρων και των 
αντλιών κυτών 

. 10 την στοιβασία και τα συστήματα ασφάλισης φορτίου και οχημάτων 

.11 τις μεθόδους για τον έλεγχο και την επικοινωνία με τους επιβάτες σε 

κατάσταση ανάγκης· και 

.12 την θέση και χρήση όλων των άλλων στοιχείων που καταγράφονται 
στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 

18.3.4 Το πιστοποιητικό αξιολογούμενου τύπου για συγκεκριμένο τύπο και 
είδος σκάφους πρέπει να ισχύει μόνο για υπηρεσία στην διαδρομή που θα 
ακολουθηθεί, όταν γίνεται τέτοια θεώρηση από την Αρχή μετά την ολοκλήρωσή 
πρακτικής δοκιμής επί της διαδρομής αυτής. 

18.3.5 Το πιστοποιητικό αξιολογούμενου τύπου πρέπει να επικυρώνεται κάθε 
δύο χρόνια και η Αρχή πρέπει να καταρτίζει τις διαδικασίες για την επικύρωση. 

18.3.6 Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες και 
εκπαίδευση, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 18.3.3.6 έως 18.3.3.12. 
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18 · 3 · 7 . Η Α Ρ^Ί π Ρ έπει να καθορίζει τα πρότυπα της φυσική κατάστασης και 

την συχνότητα των ιατρικών εξετάσεων, με γνώμονα την εν λόγω'διαόρομή και το 
σκάφος. η 

18.. 1.8 Η Αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το σκάφος, 

εαν είναι άλλη από το Κράτος της σημαίας, θα πρέπει να ικανοποιείται από την 
εκπαίδευση, την εμπειρία και τα προσόντα του πλοιάρχου και όλων των μελών του 
πληρώματος. Δίπλωμα ικανότητας ή άδεια σε ισχύ κατάλληλα θεωρημένα σύμφωνα 
με τις διατάξεις της διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης 
και Φυλάκων (8Τ0ν), 19 78 όπως έχει τροποποιηθεί, που κατέχει ο πλοίαρχος ή 
μέλος του πληρώματος, πρέπει να γίνεται αποδεκτό, ως απόδειξη ικανοποιητικής 
εκπαίδευσης και προσόντων από την Αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται να 
λειτουργήσει το σκάφος. 

18.4 Επάνδρωση σωστικών σκαφών και επιτήρηση 

Η εταιρεία και ο πλοίαρχος πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: 


υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευμένων προσώπων επί του σκάφους 
για συγκέντρωση και υποβοήθηση των ανεκπαίδευτων προσώπων· 

υπάρχει επί του σκάφους επαρκής αριθμός μελών πληρώματος, που 
μπορεί να είναι αςιωματικοί καταστρώματος ή πιστοποιημένα άτομα, 
για την λειτουργία των σωστικών σκαφών, των λέμβων διάσωσης και 
των διατάξεων καθαίρεσης που απαιτούνται για την εγκατάλειψη από 
τον συνολικό αριθμό των προσώπων που επιβαίνουν στο σκάφος· 

υπεύθυνος για κάθε σωστικό σκάφος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
τοποθετείται αξιωματικός καταστρώματος ή πιστοποιημένο άτομο, 
αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η Αρχή δίνοντας την δέουσα προσοχή στη 
φύση του ταξιδιού, τον αριθμό των επιβαινόντων και τα 
χαρακτηριστικά του σκάφους, μπορεί να επιτρέπει να τοποθετούνται 
(ος υπεύθυνοι κάθε σωσίβιας σχεδίας ή ομάδας σωσιβίων σχεδιών 
αξιωματικός καταστρώματος ή πιστοποιημένο πρόσωπο ή πρόσωπα 
εξασκημένα στο χειρισμό και την λειτουργία των σωσιβίων σχεδιών· 

το υπεύθυνο για το σωστικό σκάφος πρόσωπο διαθέτει κατάλογο του 
πληρώματος του σωστικού σκάφους και επιβλέπει ότι αυτά τα μέλη 
του πληρώματος είναι εξοικειωμένα με τα καθήκοντά τους· 

κάθε λέμβος διάσωσης και κάθε σωσίβια λέμβος διαθέτει ένα 
καθορισμένο πρόσωπο που έχει την ικανότητα να λειτουργήσει την 
μηχανή και να εκτελεί μικρές ρυθμίσεις · και 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους .1 έως .3 είναι 
ορθώς κατανεμημένα μεταξύ των σωστικών σκαφών του σκάφους. 
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18.5 Οδηγίες και γυμνάσια ανάγκης 

18.5.1 Η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίζει όχι υλοποιούνται οι οδηγίες ανάγκης 
και τα γυμνάσια που αναφέρονται στις παραγράφους 18.5.1 έως 18 5.10 και ότι ο 
πλοίαρχοί πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή αυτών των οδηγιών και των 
γυμνασίων επί του σκάφους. Κατά την αναχώρηση ή πριν από αυτήν, πρεπει να 
δίνονται οδηγίες στους επιβάτες για τη χρήση των σωσιβίων ζωνων και για τις 
ενέργειες που θα αναληφθούν σε περίπτωση ανάγκης. Θα πρέπει να εφισταται η 
προσοχή" τιον επιβατών στις οδηγίες ανάγκης που απαιτούνται απο τις παραγράφους 

8.4.1 και 8.4.3. 

2 Πρέπει να διεξάγονται επί του σκάφους γυμνάσια πυρκαΐάς και 

εγκατάλειψης ανάγκης για το πλήρωμα σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν 
για επιβατηγό σκάφη την μία εβδομάδα και για φορτηγά σκάφη τον ενα μήνα. 

18.5.3 Κάθε μέλος του κάθε πληρώματος πρέπει να λαμβάνει μέρος σε 

τουλάχιστον ένα γυμνάσιο ελέγχου εγκατάλειψης, πυρκαΐάς και βλάβης ανά μήνα. 

18 5 4 Τα γυμνάσια επί του σκάφους πρέπει, κατά την έκταση που είναι 

πρακτικώς δυνατόν, να διεξάγονται ώστε να προσομοιάζουν με πραγματική 
κατάσταση ανάγκης. Οι προσομοιώσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες και 
χειρισμό εκκένωσης του σκάφους, και των συστημάτων και συσκευών ε/χγχου 
πυρκαΐάς και βλάβης. 

18.5.5 Οι επί του σκάφους οδηγίες και ο χειρισμός των συστημάτων και 
συσκευών εγκατάλειψης του σκάφους , ελέγχου πυρκαΐάς και βλάβης του σκάφους 
πρέπει να περιλαμβάνουν διασταυρούμενη εκπαίδευση των μελών του πληρώματος. 

18.5.6 Πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε επιβάτη και μέλος πληρώματος, 
στις κατάλληλες γλώσσες, οδηγίες ανάγκης που να περιλαμβάνουν γενικό διάγραμμα 
του σκάφους όπου φαίνεται η θέση όλων των εξόδων, των οδεύσεων εκκένωσης, των 
καθορισμένων σταθμών συγκέντρωσης, του εξοπλισμού αναγκης. του εξοπλισμού 
και τιον σωστικών μέσων, καθώς και εικόνες του τρόπου που φοριούνται οι ατομικές 
σωσίβιες ζώνες. Πρέπει να τοποθετούνται κοντά στο κάθισμα κάθε επιβάτη και κάθε 
μέλους του πληρώματος και να εκτίθενται εμφανώς στους σταθμούς συγκέντρωσης 
και στους άλλους χοίρους επιβατών. 

18.5.7 Εγγραφές 

18.5.7.1 Η ημερομηνία διεξαγωγής τοιν συγκεντρώσεων, οι λεπτομέρειες των 

γυμνασίων ε7κατάλειψης του σκάφους και των γυμνασίων πυρκαΐάς, των γυμνάσιων 
άλλων σωστικών μέσων και η εκπαίδευση επί του σκάφους πρέπει να καταγράφονται 
σε ημερολόγιο τέτοιο, όπως μπορεί να προδιαγράφεται από την Αρχή. Καν δεν 
εκτελεσθεί πλήρης συγκέντρωση, γυμνάσιο ή εκπαιδευτική συνάντηση στον τακτό 
χρόνο, πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο που να αναφέρει τις 
συνθήκες και την έκταση της συγκέντρωσης, του γυμνασίου ή της εκπαιδευτικής 
συνάντησης που έγινε. Αντίγραφο αυτών των πληροφοριών πρέπει να προωθείται στη 
διεύθυνση του διαχειριστή. 
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18.5.7.2 Ο πλοίαρχος πρέπει να εξασφαλίζει, πριν το σκάφος φύγει από τον 

προβλήτα για οποιοδήποτε ταξίδι, ότι έχει γίνει εγγραφή του χρόνου του τελευταίου 
κλεισίματος των προσβάσεοιν που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4.2 και 2.2.43. 


18.5.8 


Γυμνάσια εκκένωσης 


18.5.8.1 Τα σενάρια των γυμνασίων εκκένωσης πρέπει να ποικίλουν κάθε 
εβδομάδα, έτσι ώστε να προσομοιάζονται διαφορετικές συνθήκες ανάγκης. 

18.5.8.2 Κάθε γυμνάσιο εκκένωσης σκάφους πρέπει να περιλαμβάνει: 

.1 κλήση του πληρώματος στους σταθμούς συγκέντρωσης με τον 
συναγερμό που απαιτείται από την παράγραφο 8.2.2.2 και εξασφάλιση 
ότι όλοι έχουν ενημερωθεί για την εντολή εγκατάλειψης του σκάφους 
που καθορίζεται στον πίνακα διαίρεσης · 


.2 

.3 

.4 


.6 


.7 


.8 


18.5.8.3 


.2 


αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης · 

έλεγχο ότι το πλήρωμα είναι κατάλληλα ενδεδυμένο- 

έλεγχο ότι οι ατομικές σωσίβιες ζώνες έχουν φορεθεί σωστά- 

λειτουργία των επωτίδων, εάν χρησιμοποιούνται για την καθαίρεση 
των σωσιβίων σχεδίων- 

φόρεμα των στολών εμβάπτισης ή των θερμικών προστατευτικών 
ενδυμασιών από κατάλληλα μέλη του πληρώματος- 

δοκιμή του φωτισμού ανάγκης για την συγκέντρωση και εγκατάλειψη- 
και 

παροχή οδηγιών για την χρήση των σωστικών μέσων του σκάφους και 
την επιβίωση στη θάλασσα. 

Γυμνάσιο λέμβων διάσωσης 

Κατά την έκταση που είναι πρακτικά και λογικά δυνατό, οι λέμβοι 
διάσωσης πρέπει να καθάιρούνται κάθε μήνα ως μέρος του γυμνάσιου 
εγκατάλειψης, με το καθορισμένο πλήρωμά τους μέσα σε αυτές και να 
εκτελούν κινήσεις στο νερό. Σε όλες τις περιπτώσεις η απαίτηση αυτή 
πρέπει να εκπληρώνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. 

Εάν τα γυμνάσια καθαίρεσης λέμβων διάσωσης εκτελούνται με το 
σκάφος σε πορεία, τα γυμνάσια αυτά, λόγω των κινδύνων που 
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περιέχουν, πρέπει να εκτελούνται μόνο σε προστατευμένα νερά και 
υπό την επίβλεψη έμπειρου σε τέτοια γυμνάσια αξιωματικού.* 

18.5.8.4 Μεμονωμένες οδηγίες μπορούν να καλύπτουν διαφορετικά μέρη του 
συστήματος διάσωσης του σκάφους, ιοστόσο όλος ο εξοπλισμός και οι συσκευές 
διάσωσης του σκάφους πρέπει να καλύπτονται σε επιβατηγό σκάφη εντός 
οποιοσδήποτε περιόδου ενός μήνα και για φορτηγά σκάφη δύο μηνών. Σε κάθε μέλος 
του πληρώματος πρέπει να δίδονται οδηγίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν αλλά 
όχι κατ’ ανάγκην να περιορίζονται στα εξής : 

.1 την λειτουργία και χρήση των πνευστών σωσιβίων σχεδίων του 
σκάφους· 

.2 τα προβλήματα της υποθερμίας, την παροχή πρώτων βοηθειών για 
υποθερμία, καθώς και άλλες κατάλληλες διαδικασίες πρώτων 
βοηθειών· και 

.3 τις απαραίτητες ειδικές οδηγίες για χρήση των σωστικών μέσων του 
σκάφους σε δυσμενείς συνθήκες καιρού και θάλασσας. 

18.5.8.5 Η επί του σκάφους εκπαίδευση για τη χρήση των σωσιβίων σχεδιών 
καθαιρουμένου τύπου πρέπει να γίνεται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 
τέσσερις μήνες, σε κάθε σκάφος εξοπλισμένο με τέτοια μέσα. Οποτεδήποτε είναι 
πρακτικά δυνατό, πρέπει να περιλαμβάνει φούσκωμα και καθαίρεση σωσίβιας 
σχεδίας. Λυτή η σωσίβια σχεδία μπορεί να είναι ειδική σωσίβια σχεδία προορισμένη 
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, που δεν αποτελεί μέρος του σωστικού εςοπλισμού 
του σκάφους. Τέτοια ειδική σωσίβια σχεδία πρέπει να σημαίνεται εμφανώς. 

18.5.9 Γυμνάσια πυρκαϊάς 

18.5.9.1 Τα σενάρια των γυμνασίων πυρκαϊάς πρέπει να ποικίλουν κάθε 

εβδομάδα, έτσι ώστε να προσομοιάζονται διαφορετικές συνθήκες ανάγκης για 
διαφορετικά διαμερίσματα του σκάφους. 

18.5.9.2 Κάθε γυμνάσιο πυρκαϊάς πρέπει να περιλαμβάνει: 

.1 κλήση του πληρώματος στους σταθμούς πυρκαϊάς· 

.2 αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης · 

.3 φόρεμα των εξαρτύσεων πυροσβέστη· 

.4 λειτουργία των θυρών πυρασφαλείας και των πυροφρακτών· 


' Γίνεται μνεία των Οδηγιών εκπαίδευσης για σκοπούς καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων και λέμβων 
διάσωσης από πλοία που εκτελούν πορεία στη θάλασσα, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την 
Απόφαση Α,624( 15). 
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.5 


λειτουργία των αντλιών 
της πυρκαϊάς- 


πυρκαίάς και του εξοπλισμού καταπολέμησης 


λειτουργία του εξοπλισμού επικοινωνιών, των σημάτων ανάγκης και 
του γενικού συναγερμού· 


λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης· και 

οδηγίες χρήσης του πυροσβεστικού εξοπλισμού του σκάφους, καθώς 
και των συστημάτων ραντισμού (ερπηΓΙετ) και καταιονισμού 
(ατεποηοΓ), εφόσον υπάρχουν. 

Γυμνάσια ελέγχου βλάβης 


ί 1 °χ ' 1 α σενάρια των γυμνα σίων ελέγχου βλάβης πρέπει να ποικίλουν κάθε 
εβδομάδά, έτσι ώστε να προσομοιάζονται διαφορετικές συνθήκες ανάγκης για 
διαφορετικές καταστάσεις βλάβης. ' Ί 


κλήση του πληρώματος στους σταθμούς ελέγχου βλάβης- 

αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης · 

λειτουργία υδατοστεγών θυρών και άλλων μέσων υδατοστεγούς 
κλεισίματος- 


λειτουργία των αντλιών κυτών και δοκιμή των συναγερμών στάθμης 

κυτών, καθιος και των συστημάτων αυτόματης εκκίνησης των αντλιών 
κυτών και 


.5 οδηγίες για έλεγχο βλαβών, χρήση των συστημάτων ελέγχου βλάβης 
του σκάφους και έλεγχος των επιβατών σε περίπτωση ανάγκης. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

18.6 Εκπαίδευση αξιολογούμενου τύπου 

1 ?· 6 : 1 , Η εταιρεία πρέπει ν « εξασφαλίζει ότι υλοποιείται η εκπαίδευση 

αςιολογησης τυπου. Για όλα τα μέλη του πληρώματος η εκπαίδευση αξιολόγησης 
τυπου πρεπει να καλύπτει τον έλεγχο και την εκκένωση των επιβατών επιπλέον της 
παραγράφου 18.3.5. · 

18.6.2 Όταν το σκάφος μεταφέρει φορτία, πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του Μέρους € του παρόντος Κεφαλαίου επιπλέον του παρόντος Μέρους. 

18.7 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 

18.7.1 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι υλοποιούνται οι οδηγίες 

ανάγκης, και πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ανακοίνωση των προβλέψεων των 



διατάξεων που αφορούν οδηγίες ανάγκης προς τους επιβάτες κατά την επιβίβασή 
τους. 

ΜΕΡΟΣ € - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 


18.8 Εκπαίδευση αξιολόγησης τύπου 

Η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίζει ότι υλοποιείται η εκπαίδευση αξιολόγησης τύπου 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 18.3. Για όλα τα μέλη του πληρώματος η 
εκπαίδευση αξιολόγησης τύπου πρέπει να καλύπτει την γνώση των συστημάτων 
ασφάλισης της περιοχής στοιβασίας του φορτίου και των οχημάτων. 
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• Α ΡΧη πρέπει να ικανοποιείται από την εταιρεία του διαχειριστή, ή από 
οποία δήποτε εταιρεία στην οποία αυτός μπορεί να αναθέτει, για την συντήρηση του 
σκάφους του και πρέπει να καθορίζει το αντικείμενο των καθηκόντων τα οποία κάθε 
τμήμα της εταιρείας μπορεί να διεκπεραιώνει, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις 
ικανότητες του προσωπικού της, τις διαθέσιμες ευκολίες, διαδικασίες για προσφυγή 

σε βοήθεια ειδικών εφόσον καταστεί αναγκαία, την τήρηση αρχείων, την επικοινωνία 
και την κατανομή ευθυνών. 


19.2 Το σκάφος και ο εξοπλισμός του, πρέπει να συντηρούνται κατά τρόπο που 
να ικανοποιεί την Αρχή· ειδικότερα : 

.1 πρέπει να εκτελείται ο προγραμματισμένος προληπτικός έλεγχος και 
συντήρηση σύμφωνα με πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρχή, το 
οποίο πρέπει να έχει ως γνώμονα τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
κατασκευαστή· 

■ 2 κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, πρέπει να δίδεται η 

δέουσα προσοχή στα εγχειρίδια συντήρησης, στα αποδεκτά από την 
Αρχή δελτία επιθεώρησης και σε οποιεσδήποτε επ' αυτού 
συμπληρωματικές οδηγίες της Αρχής· 

.3 όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να καταγράφονται και να ερευνώνται οι 
επιπτώσεις τους στην ασφάλεια. Σε περίπτωση που μπορεί να υπάρξει 
οποιαδήποτε συνέπεια στην ασφάλεια, η τροποποίηση μαζί με την 
εγκατάστασή της πρέπει να ικανοποιούν την Αρχή- 

.4 πρέπει να παρέχονται κατάλληλες διατάξεις για την πληροφόρηση του 
πλοιάρχου περί του επαρκούς επιπέδου συντήρησης του σκάφους του 
και του εξοπλισμού του· 

.5 πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα καθήκοντα του πληρώματος, σε 
σχέση με τη συντήρηση και τις επισκευές καθώς και με την διαδικασία 
παροχής συνδρομής προς το σκάφος για επισκευές, όταν το σκάφος 
βρίσκεται μακριά από τον λιμένα βάσης· 

■6 ο πλοίαρχος πρέπει να αναφέρει στην εταιρεία συντήρησης 
οποιεσδήποτε βλάβες και επισκευές είναι γνωστόν ότι συνέβησαν 
κατά την διάρκεια των λειτουργιών· 

πρέπει να διατηρούνται αρχεία των βλαβών και των αποκαταστάσεών 
τους και πρέπει να αναφέρονται στην Αρχή εκείνες οι βλάβες που 
επαναλαμβάνονται ή εκείνες που επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια 
του σκάφους, ή στην προσωπική ασφάλεια· 



19 3 Η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται με την ύπαρξη διαδικασιών διασφάλισης 
διατίθεται επαρκούς ελέγχου, συντήρησης και καταγραφής όλων των φερομενών επι 
του σκάφους σωστικών μέσων και σημάτων κινδύνου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 


ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Γο παρόν Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από τον Πίνακα Εξοπλισμού 

(Επίσημη σφραγίδα) , 

(Κράτος) 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΓΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ,2000 

(Απόφαση Μ80.97(73)) 
κατ’ εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης 


(πλήρης προσδιορισμός τον Κράτους) 


απο. 


(πΑήρης επίσημος προσδιορισμός του αρμοδίου προσώπου ή οργανισμού 
εξουσιοδοτημένου από την Αρχή) 


Στοιχεία του σκάφους * 


Όνομα του σκάφους. 

Ί υπος κατασκευαστή και αριθμός γάστρας 

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα. 

Αριθμός ΙΜΟ**. 


Λιμένας νηολόγησης. 

Ολική χωρητικότητα ...... 

Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες το σκάφος πιστοποιείται να λειτουργεί (παράγραφος 


Ίσαλος σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε ύψος.κάτω από την γραμμή αναφοράς 

στο οριζοντιο κέντρο πλευστότητας, και βυθίσματα στην κλίμακα Βύθισμά ' 

πλώρης και.πρύμνης 


ιατων 


Εναλλακτικό, τα στοιχεία του σκάφους μπορούν να τοποθετούνται οριζόντια σε θυρίδες. 

-υμφωνα με το σχήμα αρΛμού αναγνώρ.σης πλοίου του ΙΜΟ, που υιοθετήθηκε από τον 
με την Απόφαση Α.600(15). 1 


Οργανισμό 














Η άνω ακμή της γραμμής αναφοράς είναι 
καταστρώματος στην πλευρά) πιπ 

διάμηκες κέντρο πλευστότητας. 


. σε (. γππι κάτωθεν του ανωτέρου 

άνωθεν της κάτω όψης της τρόπιδας) στο 


Κατηγορία επιβατηγό σκάφος κατηγορίας Α ! επιβατηγό σκάφος κατηγορίας Β / 

Τύπες^σκάφους^αερόστρωμνο όχημα / πλοίο επιφανειακής επίδρασης / αδροπτέρογο / 
μονής γάστρας / πολλαπλών γαστρών / άλλο ( δώσατε στοιχεία.) 


Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόπιδα 
ή το σκάφος ευρίσκετο σε παρόμοιο στάδιο 
κατασκευής ή κατά την οποία άρχισε ευρεία μετασκευή 


ΤΟ ΙΙΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ : 

1 Ότι το προαναφερόμενο σκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Ταχυπλόων Σκαφών, 2000. 


2 Οτι η επιθεώρηση έδειξε ότι η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι 
ραόιοεγκαταστάσεις και τα υλικά του σκάφους, καθώς και η κατάσταση τους είναι 
από κάθε άποψη ικανοποιητικά και ότι το σκάφος συμμορφώνεται με τις σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα. 


3 Ότι τα σωστικά μέσα διατίθενται για συνολικό αριθμό.ατόμων και όχι 

περισσοτέρων, ως εξής : 


4.Ότι, σύμφωνα με την παρ. 1.1 του Κώδικα, έχουν γίνει αποδεκτές στο σκάφος 

οι ακόλουθες ισοδύναμες διατάξεις . 


παράγραφος 


ισοδύναμη διάταξη. 

.V 


Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι * 


Εκδόθηκε στ.. 


(Τόπος έκδοσης τον πιστοποιητικού) 


(Ημερομηνία έκδοσης) 


(Υπογραφή τον εξουσιοδοτημένου οργάνου που 
εκδίδει το πιστοποιητικό) 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής που το εκδίδει) 


" Διαγράφεται ανάλογα. . 0 . 

” Εισάγετε την ημερομηνία λήξης όπως καθορίζεται από την Αρχή σύμφωνα με την παρ. ) .8.4 του 
Κώδικα. Η ημέρα και ο μήνας της ημ/νίας αυτής αντιστοιχούν στην επετειακη 

καθορίζεται στην παρ. 1.4.3 του Κώδικα, εκτός αν τροποποιήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1.8.1-.1 του 
Κώδικα. 
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Θεώρηση για περιοδικές επιθεωρήσεις 

Πιστοποιείται ότι κατά την επιθεώρηση που απαιτείται από την παρ. 1.5 του Κώδικα, 
το σκάφος βρέθηκε να πληροί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. 

Περιοδική επιθεώρηση : Υπογραφή:. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος ... 

Ημερομηνία :. 



(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση 

: Υπογραφή :. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία :. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση 

: Υπογραφή:. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία :. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση 

: Υπογραφή :. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία :. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 
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Θεώρηση για παράταση του Πιστοποιητικού εάν η ισχύς του είναι μικρότερη 
των 5 ετών, όταν εφαρμόζεται η παρ. 1.8.8 του Κώδικα 

Το σκάφος συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα, και το παρόν 
Πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.8 του Κώδικα, εξακολουθεί να 
ισχύει μέχρι. 


Υπογραφή :. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία :. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Θεώρηση όταν η τακτική επιθεώρηση έχει ολοκληρωθεί και όταν εφαρμόζεται η 
παρ. 1.8.9 του Κώδικα 

Το σκάφος συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα, και το παρόν 
Πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.8 του Κώδικα, εξακολουθεί να 
ισχύει μέχρι.. 


Υπογραφή :. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος :... 

Ημερομηνία :... 


(λ νάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Θεώρηση για την παράταση ισχύος του Πιστοποιητικού μέχρι τον κατάπλου στο 
λιμάνι επιθεώρησης όταν εφαρμόζεται η πάρ. 1.8.10 του Κιόδικα 

Το παρόν Πιστοποιητικό πρέπει, σύμφωνα με την παρ. 1.8.10 του Κώδικα, να γίνεται 
αποδεκτό μέχρι. 


Υπογραφή :. 

(Υπογραφή τον αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία :. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφρο.γίδα της Αρχής) 
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Θεώρη<τη για την αλλαγή της επετειακής ημερομηνίας όταν εφαρμόζεται η παρ. 
1.5.12 του Κώδικα 


σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.12 του Κώδικα, η νέα επετειακή ημερομηνία 
είναι . 


Υπογραφή :. 

(Υπογραφή τον αρμοδίως 
Εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία;. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 


Σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.13 του Κώδικα, η νέα επετειακή ημερομηνία 
είναι . 


Υπογραφή :. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος:. 

Ημερομηνία :. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Ο παρών Πίνακας πρέπει να είναι μόνιμα προσαρτημένος στο Πιστοποιητικό 

Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, 2000 

1 Στοιχεία του σκάφους 

Όνομα του σκάφους. 

Τύπος κατασκευαστή και αριθμός γάστρας. 

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα. 

Αριθμός ίΜΟ*. 

Κατηγορία επιβατηγό σκάφος κατηγορίας Α / επιβατηγό σκάφος κατηγορίας Β / 
φορτηγό σκάφος** 

Τύπος σκάφους αερόστρωμνο όχημα / πλοίο επιφανειακής επίδρασης / υδροπτέρυγο / 
μονής γάστρας / πολλαπλών γαστρών / άλλο (δώσατε στοιχεία.) 

Αριθμός επιβατών για τον οποίο πιστοποιείται. 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα για τον χειρισμό των 
ραδιοεγκαταστάσεων. 


* Σύμφωνα με το σχήμα αριθμού αναγνώρισης πλοίου του ΙΜΟ, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό 
με την Απόφαση Α.600(15). 

*’ Διαγράφεται ανάλογα 
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2 Στοιχεία σωστικών μέσων 

1 Συνολικός αριθμός ατόμων για τα οποία διατίθενται σωστικά 
μέσα 

2 Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων 

2.1 Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν 
από αυτές 

2.2 Αριθμός μερικώς κλειστών σωσιβκον λέμβων που πληρούν 
το μέρος 4.5 του Κώδικα ΕδΑ 

2.3 Αριθμός ολικά κλειστών σωσιβίων λέμβων που πληρούν τα 
μέρη 4.6 και 4.7 του Κώδικα ΕδΑ 

2.4 Αλλες σωσίβιες λέμβοι 

2.4.1 Αριθμός 

2.4.2 Τύπος 

3 Αριθμός λέμβων διάσωσης 

3.1 Αριθμός λέμβων διάσωσης που περιλαμβάνονται στο 
συνολικό αριθμό σωσιβίων λέμβων που αναφέρονται ως 
άνιο 

4 Σωσίβιες σχεδίες που συμμορφώνονται με τα μέρη 4.1 έως 
4.3 του Κώδικα ΕδΑ για τις οποίες διατίθενται κατάλληλα 
μέσα καθαίρεσης 

4.1, Αριθμός σωσιβίοιν σχεδιών 

4.2 Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν από αυτές 

5 Ανοικτές αναστρεφόμενες σχεδίες (Παράρτημα 11 του 
Κώδικα) 

5.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών 

5.2 Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν από αυτές 

6 Αριθμός συστημάτων εγκατάλειψης ναυτικού τύπου (ΜΕδ) 

6.1 Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από αυτά 

7 Αριθμός κυκλικών σωσιβίων 
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8 Αριθμός σωσιβίων ζωνών 

8.1 Αριθμός κατάλληλων για ενήλικες 

8.2 Αριθμός κατάλληλων για παιδιά 

9 Στολές εμβάπτισης 

9.1 Συνολικός αριθμός 

9.2 Αριθμός στολών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για 
ατομικές σωσίβιες ζώνες 

10 Αριθμός προστατευτικών ενδυμασιών 

10.1 Συνολικός αριθ μός 

10.2 Αριθμός ενδυμασιών που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις για ατομικές σωσίβιες ζώνες 

11 Ραδιοεγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στα σωστικά 
μέσα 

11.1 Αριθμός αναμεταδοτών ραντάρ 

11.2 Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνικών συσκευών ΥΗΡ 



Στοιχεία ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού 


1.1 Μαγνητική πυξίδα 

1.2 Συσκευή μετάδοσης πορείας (ΤΗϋ) 

1.3 Γυροσκοπική πυξίδα 

2 Συσκευή μέτρησης απόστασης και ταχύτητας 

3 Ηχοβολιστική συσκευή 

4.1 Ραντάρ 9 ΟΗζ 

4.2 Δεύτερο ραντάρ (3 ΟΗζ/9 ΟΗζ)* 

4.3 Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης συσκευής ραντάρ (ΑΚΡΑ)/ 
Βοήθημα αυτόματου ελέγχου πορείας (ΑΤΑ)* 

5 Δέκτης για παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ναυτιλίας / 
σύστημα επίγειας ραδιοναυτιλίας / άλλα μέσα υπολογισμού 
στίγματος ** 

6.1 Ενδείκτης ρυθμού στροφής 

6.2 Ενδείκτης γωνίας πηδαλίου / Ενδείκτης κατεύθυνσης ώσης 
πηδαλιούχησης* 

7.1 Ναυτικοί χάρτες / Σύστημα πληροφοριών απεικόνισης 

ηλεκτρονικών χαρτών (ΕΟϋΙδ) 

7.2 Συστήματα εφεδρείας για ΕΓΟΙ8 

7.3 Ναυτιλιακές εκδόσεις 

7.4 Συστήματα εφεδρείας για ναυτιλιακές εκδόσεις 

8 Φανός έρευνας 

9 Φανός σημάτιυν ημέρας 

10 Εξοπλισμός διόπτρας νύκτας 

11 Μέσα ένδειξης κατάστασης συστημάτων πρόωσης 

12 Βοήθημα αυτόματης πλοήγησης (Αυτόματος πιλότος) 

13 Ανακλαστήρας ραντάρ / Αλλα μέσα* ** 

14 Σύστημα λήψης ήχων 

15 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (Α15) 

16 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (ΥΟΚ) 


* Διαγράφεται ανάλογα 

Σε περίπτωση «άλλων μέσων», πρέπει να καθορίζονται 





























Στοιχεία ευκολιών ραδιοεπικοινωνιών 


1 Κύρια συστήματα 

1.1 Εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών νΗΓ : 

1.1.1 Κωδικοποιητής ϋδΟ 

1.1.2 Δέκτης φυλακής 

1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία 

1.2 Εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών ΜΕ : 

1.2.1 Κωδικοποιητής ΟδΕ 

1.2.2 Δέκτης φυλακής ϋδ€ 

1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία 

1.3 Εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών ΜΡ/ΗΡ : 

1.3.1 Κωδικοποιητής ϋδΟ 

1.3.2 Δέκτης φυλακής ϋδΟ 

1.3.3 Ραδ ιοτηλεφωνία 

1.3.4 Ραδιοτηλεγραφία άμεσης εκτύπωσης 

1.4 Επίγειος σταθμός πλοίου ΙηηιετεαΙ 

2 Δευτερεύοντα μέσα συναγερμού 

3 Ευκολίες για την λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας 

3.1 Δέκτης Ν Α VIΕΧ 

3.2 Δέκτης ΕΟΕ , 

3.3 Δέκτης ραδιοτηλεγραφικής ομάδας άμεσης εκτύπωσης Η 

4 Δορυφορικό ΕΡΙΚ.Β 

4.1 005ΡΑ8 - 8ΑΚ8ΑΤ 

4.2 Ιητπ&Γδ&ί 

5 νΗΡΕΡΙΚΒ 

6 Αναμεταδότης ραντάρ πλοίου 
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5 Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
ευκολιών ραδιοεπικοινωνιών (παράγραφοι 14.15.6, 14.15.7 και 14.15.8 του Κώδικα 

5.1 Διπλές συσκευές. 

5.2 Συντήρηση ξηράς. 

5.3 Δυνατότητα συντήρησης εν πλω. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ο παρών Πίνακας είναι ακριβής από κάθε άποψη 


Εκδόθηκε στ.. .. 

(Τιόπος έκδοσης του Πίνακα) 


(Ημερομηνία έκδοσης) 


(Υπογραφή τον εξουσιοδοτημένου 
οργάνου που εκδίδει τον Πίνακα) 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής που τον εκδίδει)I 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ,2000- 

(Απόφαση Μ8€.97(73)) 


1 Όνομα του σκάφους. 

2 Τύπος κατασκευαστή και αριθμός γάστρας. 

3 Διακριτικός αριθμός ή γράμματα. 

4 Αριθμός ΙΜΟ*. 

5 Λ ιμένας νηολόγησης... 

6 Κατηγορία σκάφους επιβατηγό σκάφος κατηγορίας Α / επιβατηγό 

σκάφος κατηγορίας Β / φορτηγό σκάφος** 

7 Όνομα διαχειριστή. 

8 Περιοχές ή διαδρομές λειτουργίας. 


9 Λιμένας (-ες) βάσης. 

10 Μεγίστη απόσταση από τόπο καταφυγής. 

11 Αριθμός : 

. 1 μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών 
.2- απαιτούμενης κλίμακας επάνδρωσης. 


* Σύμφωνα με το σχήμα αριθμού αναγνώρισης πλοίου του ΙΜΟ, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό 
με την Απόφαση Α.600(15). 

** Διαγράφεται ανάλογα 
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Δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες 


Άλλοι λειτουργικοί περιορισμοί 


Η παρούσα αδεια βεβαιώνει ότι η υπηρεσία που αναφέρεται ανωτέρω βρέθηκε να 

είναι σύμφωνη με τις γενικές απαιτήσεις των παραγράφων 1.2.2 έως 12 7 του 
Κώδικα. 


Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης τ. 


Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ισχύει μέχρι 

υπό τον όρο ότι το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους παραμένει σε 


Εκδόθηκε στ. 

(Τόπος έκδοσης της άδειας) 


(Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που 

εκδίδει την άδεια) 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής που την εκδίδει) 
















ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 


1 Γ ενικά 

1.1 Δεν μπορεί να επιτευχθεί απόλυτη ασφάλεια σε οποιαδήποτε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Φυσικά, το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατα την 
σύνταξη απαιτήσεων ασφαλείας, πράγμα που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις δεν πρεπει 
να συνεπάγονται ότι η ασφάλεια είναι απόλυτη. Στην περίπτωση των παραδοσιακών 
σκαφών, ήταν συχνά δυνατό να καθορίζονται κάποιες συγκεκριμένες απόψεις 
σχεδίασης ή κατασκευής με κάποια λεπτομέρεια, κατά τρόπο που ήταν συνακόλουθες 
με κάποιο επίπεδο κινδύνου οι οποίες με την πάροδο του χρονου είχαν γίνει 
εμπειρικά αποδεκτές χωρίς να χρειάζεται να καθορισθούν. 

1 2 Προκειμένου περί ταχυπλόων σκαφών, ωστόσο, θα ήταν συχνά αρκετά 
περιοριστικό να συμπεριληφθούν στον Κώδικα μηχανικές προδιαγραφές. Γι αυτό οι 
απαιτήσεις χρειάζεται να γράφονται (όταν εγείρεται αυτό το ερώτημα) υπο την έννοια 
του ότι « η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται βάσει δοκιμαιν, ερευνών και 

προηγούμενης εμπειρίας ότι η πιθανότητα του . είναι (παραδεκτά χαμηλή)». 

Αφού διαφορετικά ανεπιθύμητα γεγονότα μπορεί να θεωρηθούν οτι έχουν 
διαφορετικούς .γενικούς βαθμούς παραδεκτής πιθανότητας (π.χ. προσωρινή 
εξασθένηση της προώσεως συγκρινόμενη με μια ανεξέλεγκτη πυρκαία), είναι 
επιθυμητό να συμφωνηθεί σειρά τυποποιημένων εκφράσεων, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για να διαβιβάζουν τις σχετικές παραδεκτές πιθανότητες 
διαφόρων περιστατικών, δηλ. να αποδώσουν μια επεξεργασία ποιοτικής 
ταξινόμησης. Κατωτέρω δίδεται ένα λεξιλόγιο, το οποίο προορίζεται να εξασφαλίσει 
την συνοχή μεταξύ των διαφόρων απαιτήσεων, όπου είναι αναγκαίο να περιγράφει το 
επίπεδο του κινδύνου που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. 


2 Όροι που σχετίζονται με πιθανότητες 

Διαφορετικά ανεπιθύμητα γεγονότα μπορούν να έχουν διαφορετικούς βαθμούς 
παραδεκτής πιθανότητας. Σε σχέση με αυτό, είναι επιθυμητό να σύμφωνηθουν 
τυποποιημένες εκφράσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τις 
σχετικά παραδεκτές πιθανότητες διαφόρων συμβάντων, δηλ. να απεικονίζουν μια 
επεξεργασία ποιοτικής ταξινόμησης. 

2.1 Περιστατικά 

2.1.1 «Περιστατικό» είναι κατάσταση συνδεόμενη με την δυναμική.ελάττωση του 
επιπέδου ασφαλείας. 

2.1.2 «Βλάβη» είναι το συμβάν κατά το οποίο μέρος (ή μέρη) του σκάφους αστοχεί 
ή δυσλειτουργεί, π.χ. απώλεια ελέγχου. Η βλάβη περιλαμβάνει. 

. 1 μία μεμονωμένη βλάβη· 

.2 ανεξάρτητες βλάβες σε συνδυασμό μέσα σε σύστημα· 
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ανεξάρτητες βλάβες σε συνδυασμό, οι οποίες επιδρούν σε 
περισσότερα του ενός συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη : 

.3.1 οποιαδήποτε ανεξιχνίαστη βλάβη που έχει ήδη εκδηλωθεί· 

περαιτέρω τέτοιες βλάβες που λογικά θα μπορούσαν να 
διαδεχτούν την υπό εξέταση βλάβη· και 

.4 βλάβη κοινής αιτιολογίας (βλάβη περισσοτέρων του ενός 
εξαρτημάτων ή συστημάτων από την ίδια αιτία). 

2.1.3 «Συμβάν» είναι το περιστατικό του οποίου η προέλευση ευρίσκεται εκτός του 
σκάφους (π.χ. κυματισμός). 

2.1.4 «Σφάλμα» είναι το περιστατικό που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα εσφαλμένης 
ενέργειας εκ μέρους του πληρώματος χειρισμών ή του προσωπικού συντήρηση;:. 

2.2 Πιθανότητα περιστατικών 

2·2· 1 «Συχνό» είναι αυτό που είναι πιθανόν να συμβαίνει συχνά κατά την διάρκεια 
της λειτουργικής ζωής συγκεκριμένου σκάφους. 

2.2.2 «Εύλογα πιθανό» είναι αυτό το οποίο είναι ασυνήθιστο να συμβαίνει συχνά 
αΛ,λά μπορεί να συμβεί μερικές φορές κατά την διάρκεια της λειτουργικής ζωής 
συγκεκριμένου σκάφους. 

2.2.3 «Επαναλαμβανόμενο» είναι όρος που περικλείει την συνολική κλίμακα του 
συχνού και του εύλογα πιθανού. 

2.2.4 «Ασυνήθιστο» είναι αυτό το οποίο είναι ασυνήθιστο να συμβεί σε κάθε 
σκάφος, αλλά που μπορεί να συμβεί σε μικρό αριθμό σκαφών ενός τύπου καθ' όλη 
την λειτουργική ζωή αριθμού σκαφών του ιδίου τύπου. 

2.2.5 «Εξαιρετικά ασυνήθιστο» είναι αυτό το οποίο είναι ασυνήθιστο να συμβεί 
κατά την εξέταση της συνολικής λειτουργικής ζωής σκαφών του ιδίου τύπου, όμως 
παρά ταύτα πρέπει να θεωρείται ως πιθανό. 

2.2.6 «Εςαιρετικά απίθανο» είναι αυτό που είναι τόσο εξαιρετικά ασυνήθιστο, ώστε 
να μην πρέπει να θεωρείται πιθανό να συμβεί. 

2.3 Αποτελέσματα 

2.ο.1 «Αποτέλεσμα» είναι η κατάσταση που ανακύπτει ως κατάληξη ενός 
περιστατικού. 


Κατά την αξιολόγηση των περαιτέρω βλαβών που ακολουθούν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οποιεσδήποτε δυσμενέστερες συνθήκες λεττουργίας που αφορούν εξαρτήματα που δεν έχουν προς το 
παρόν υποστεί βλάβη. 
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2.3.2 «Έλασσον αποτέλεσμα» είναι το αποτέλεσμα που μπορεί να ανακύψει ες ενός 
αποτελέσματος, συμβάντος ή σφάλματος, όπως αυτά καθορίζονται στις παραγράφους 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί άμεσα από το πλήρωμα 
χειρισμών. Μπορεί να περικλείει: 

1 μικρή αύξηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του πληρώματος ή της 
δυσκολίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του· 

.2 πρόσκαιρη υποβάθμιση των χαρακτηριστικών χειρισμού ή 

.3 ελαφρά τροποποίηση των επιτρεπομένων συνθηκών λειτουργίας. 

2.3.3 «Μείζον αποτέλεσμα» είναι το αποτέλεσμα που δημιουργεί: 

.1 σημαντική αύξηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του πληρώματος ή 
της δυσκολίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του η οποία από μόνη 
της δεν πρέπει να είναι έξω από τα όρια της ικανότητας ενός 
καταρτισμένου πληρώματος, υπό τον όρο ότι δεν συμβαίνει άλλο 
μείζον αποτέλεσμα κατά τον ίδιο χρόνο· ή 

.2 σημαντική υποβάθμιση των χαρακτηριστικών χειρισμού· ή 

.3 σημαντική τροποποίηση των επιτρεπόμενων συνθηκών λειτουργίας, 
αλλά που δεν θα απομακρύνει την ικανότητα να ολοκληρωθεί ασφαλές 
ταξίδι, χωρίς να απαιτείται κάτι περισσότερο από την συνήθη 
δεξιότητα εκ μέρους του πληρώματος χειρισμών. 

2.3.4 «Επικίνδυνο αποτέλεσμα» είναι το αποτέλεσμα που δημιουργεί: 

1 επικίνδυνη αύξηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του πληρώματος ή 
της δυσκολίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τέτοιου μεγέθους, 
ώστε να μην μπορεί λογικά να αναμένεται να αντεπεξέλθει με αυτά 
και πιθανώς να ζητήσει έξωθεν βοήθεια· ή 

.2 σημαντική υποβάθμιση των χαρακτηριστικών χειρισμού· ή 

.3 σημαντική υποβάθμιση της αντοχής του σκάφους· ή 

.4 οριακές συνθήκες για τραυματισμό, ή τραυματισμός τιον 
επιβαινόντων ή 

.5 βασική ανάγκη για επιχείρηση διάσωσης εκ των έξω. 

2.3.5 «Καταστροφικό αποτέλεσμα» είναι το αποτέλεσμα που καταλήγει στη\ 
απώλεια του σκάφους και / ή σε μοιραίες καταλήξεις. 

2.4 Επίπεδο ασφαλείας 

«Επίπεδο ασφαλείας» είναι η αριθμητική τιμή που χαρακτηρίζει την σχέση μεταξύ 
της απόδοσης του σκάφους που παριστάνεται ως οριζόντια επιτάχυνση μονού εύρους 



κ^θήμενσυς Χ^ 0 Τ ? « «*·»5 «» 

Τα επίπεδα ασφαλείας καθώς και η αντίστοιχη σοβαρότητα των επιδράσεων στους 
πιβατες καιστα κριτήρια ασφαλείας για την απόδοση του σκάφους πρέπει να είναι 
όπο>ς καθορίζονται στον Πίνακα 1. 

3 Αριθμητικές τιμές 


α^ιθαυΐκέ' η ΐΑ εΚτ ί μηση ^ συμμόρφωσ7 1ζ με ^ «^αιτήσεις χρησιμοποιούνται 
αριθμητικές πιθανότητες με χρηση όρων παρομοίων με εκείνους που δόθηκαν 

παραπανω, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές οι ακόλουθες 
κατα προσέγγιση τιμές προς υποβοήθηση ορισμού κοινού σημείου αναφοράς Οι 
αναφερομενες πιθανότητες πρέπει να είναι σε ωριαία βάση ή ανά ταξίδι, ανάλογα με 
το ποια είναι η πλέον κατάλληλη για την ζητούμενη εκτίμηση. 


Συγνό 

1 ίερισσότερο από 10 1 

Εύλογα πιθανό 

ΙΟ'-'έως 10° 

Ασυνήθιστο 

10 έως 10 ' 

Εξαιρετικά ασυνήθιστο 

10 έως 10 

Εξαιρετικά απίθανο 

Αν και Λεν ΛιΛεται κατά προσέγγιση αριθμητική τιμή γι’ 
αυτό, τα χρησιμοποιούμενα ψηφία πρέπει να είναι 
ουσιωδώς Ιΐΐκοότεοσ ηπλ 1 ΓΓ ή 

---*-- ^ 1 -^~ * | 


Σημείωση : Διαφορετικά περιστατικά πρέπει να έχουν διαφορετικές αποδεκτές 

αποκλίσεις, αναλογα με την σοβαρότητα των συνεπειών τους (βλ 
Πίνακα 2). 
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χρησιμοποιούνται, πρέπει να έχουν ζώνη διαπερατότητας ίση με την 
^ - επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 ιτιώ") 




ΕΠΙΠΚΑΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙ 



Κανονισμοί Ομοσπονδιακής Αεροπλοΐας Ηνωμένων Πολιτειών. 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Πτητικής Ικανότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 


1 Εισαγωγή 

1.1 Στην περίπτωση των παραδοσιακών σκαφών, έχει καταστεί δυνατόν να 
καθορίζονται ορισμένες απόψεις σχεδίασης ή κατασκευής σε κάποιο επίπεδο 
λεπτομερειών, κατά τρόπο ο οποίος ήταν σύμφωνος με κάποιο επίπεδο κίνδυνου το 
οποίο είχε επί σειρά ετών γίνει αποδεκτό από διαίσθηση, χωρίς να χρειαστεί να 

καθορισθεί. 

1.2 Με την ανάπτυξη των μεγάλων ταχύπλοων σκαφών, αυτή η απαιτούμενη 
εμπειρία δεν έχει καταστεί ευρέως διαθέσιμη. Εν τούτοις, με την σήμερα ευρεια 
αποδοχή της προσέγγισης δια των πιθανοτήτων πάνω σε εκτιμήσεις ασφαλείας στη 
βιομηχανία ως σύνολο, προτείνεται ότι η ανάλυση παρουσίασης βλάβης θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην εκτίμηση της ασφάλειας λειτουργίας των 
ταχυπλόων σκαφών. 

1.3 Με σκοπό τον προσδιορισμό και τη μελέτη των σημαντικών καταστάσεων 
βλάβης που ενδέχεται να υπάρχουν πρέπει να αναληφθεί μια πρακτική, ρεαλιστική 
και εμπεριστατωμένη εκτίμηση των χαρακτηριστικών βλάβης του σκάφους και των 
συστατικών του συστημάτων. 

1.4 Το παρόν Παράρτημα περιγράφει την ανάλυση κατάστασης βλάβης και 
αποτελεσμάτων (ΡΜΕΑ) και δίνει οδηγίες για το πώς μπορεί να εφαρμοσθεί: 

. 1 με την εξήγηση βασικών αρχών· 

.2 με την παροχή διαδικαστικών βημάτων που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση της ανάλυσης· 

.3 με τον προσδιορισμό καταλλήλων όρων, υποθέσεων, μέτρων και 
καταστάσεων βλάβης· και 

.4 με την παροχή παραδειγμάτων των απαραίτητων φύλλων εργασίας. 

1.5 Η ανάλυση βλάβης και αποτελεσμάτων (ΡΜΕΑ) για ταχύπλοα σκάφη 
βασίζεται στη θεώρηση μιας μεμονωμένης βλάβης υπό το καθεστώς της οποίας το 
κάθε σύστημα στα διάφορα επίπεδα της λειτουργικής ιεραρχίας του συστήματος 
θεωρείται ότι αστοχεί εξ αιτίας ενός πιθανού αιτίου κάθε φορά. Τα αποτελέσματα 
της υποτιθέμενης βλάβης αναλύονται και ταξινομούνται ανάλογα με την σοβαρότητα 
τους Τέτοια αποτελέσματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν δευτερεύουσες βλάβες (η 
πολλαπλές βλάβες) σε άλλο επίπεδο-(α). Οποιαδήποτε κατάσταση βλάβης που 
ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικό αποτέλεσμα στο σκάφος θα πρέπει να 
προστατεύεται από εφεδρικό σύστημα ή εξοπλισμό, εκτός εάν η πιθανότητα τέτοιας 
βλάβης είναι εξαιρετικά απίθανη (βλ. μέρος 13). Για καταστάσεις βλάβης που 
προκαλούν καταστροφικά αποτελέσματα, μπορούν, αντί των ως άνω, να γίνονται 
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αποδεκτά διορθωτικά μέτρα. Πρέπει να καταστρωθεί ένα πρόγραμμα ελέγχου που να 
επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της ΡΜΕΑ. 

16 Ενώ η ΡΜΕΑ προτείνεται ως μία από τις πλέον ευέλικτες τεχνικές ανάλυσης, 
είναι παραδεκτό ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και οι οποίες σε ορισμένες περιστάσεις μπορούν να προσφέρουν εξίσου περιεκτική 
ενδοσκόπηση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά βλαβών. 

2 Αντικειμενικοί στόχοι 

2.1 Ο πρωτεύων αντικειμενικός στόχος της ΡΜΕΑ είναι να παρέχει περιεκτική, 
συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα η οποία καθορίζει τις σημαντικές 
συνθήκες βλαβών του σκάφους και αξιολογεί την σημαντικότητά τους σε σχέση με 
την ασφάλεια του σκάφους, των επιβαινόντων σε αυτό και του περιβάλλοντος. 

2.2 Οι βασικοί στόχοι που αναλαμβάνονται από την ανάλυση είναι: 

■ 1 να παρέχουν στην Αρχή τα αποτελέσματα της μελέτης των 

χαρακτηριστικών βλάβης του σκάφους, έτσι ώστε να υποβοηθούν 
στην εκτίμηση των προτεινομένων για την λειτουργία του σκάφους 
επιπέδων ασφαλείας- 

.2 να παρέχουν στους διαχειριστές του σκάφους δεδομένα για την 
δημιουργία περιεκτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, χειρισμού και 
συντήρησης και τεκμηρίωσης- και 

.3 να παρέχει στους σχεδιαστές σκαφών και συστημάτων δεδομένα για 
λεπτομερή ελεγχο των προτεινομένων σχεδίων τους. 

3 Πεδίο εφαρμογής 

3.1 Για κάθε ταχύπλοο σκάφος πρέπει να διεξάγεται ΡΜΕΑ πριν από την έναρξη 
της υπηρεσίας του, όσον αφορά τα συστήματα όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 5.2, 9.1.10, 12.1.1 και 16.2.6 του παρόντος Κώδικα. 

3.2 Προκειμένου περί σκαφών του ιδίου σχεδιασμού και που φέρουν τον ίδιο 
εξοπλισμό, θα είναι επαρκής μία ΡΜΕΑ επί του αρχικού σκάφους, όμως κάθε ένα 
από τα σκάφη πρέπει να υποβάλλεται στις ίδιες δοκιμές αποτελεσμάτων ΡΜΕΑ. 

4 Κατάσταση βλάβης συστήματος και ανάλυση αποτελεσμάτων 

4.1 Πριν από την προσέγγιση με λεπτομερή ΡΜΕΑ στα αποτελέσματα της βλάβης 
των στοιχείων του συστήματος επί του λειτουργικού αποτελέσματος του συστήματος, 
είναι αναγκαία η εκτέλεση λειτουργικής ανάλυσης βλαβών των βασικών συστημάτων 
του σκάφους. Με τον τρόπο αυτό, μόνο τα συστήματα που αποτυγχάνουν κατά την 
λειτουργική ανάλυση βλαβών χρειάζεται να ερευνηθούν με περισσότερο λεπτομερή 
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4 2 Κατά την διεξαγωγή ΡΜΕΑ συστήματος πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες 
τυπικές λειτουργικές καταστάσεις μέσα στις κανονικές περιβαλλοντολογίες 
συνθήκες σχεδιασμού του σκάφους : 

. ] κανονικές συνθήκες πλου με πλήρη ταχύτητα· 

.2 μέγιστη επιτρεπόμενη υπηρεσιακή ταχύτητα σε θαλάσσιες περιοχές με 
κυκλοφοριακή συμφόρηση· και 

.3 εκτέλεση ελιγμών παραλληλισμού. 

4.3 Η λειτουργική αλληλεξάρτηση των συστημάτων αυτών πρέπει επίσης να 
περιγράφεται είτε με τετραγωνικά διαγράμματα είτε με δενδρικά διαγραμματα 
σφαλμάτων, ή σε διηγηματική μορφή, ώστε τα αποτελέσματα βλαβών να καθίστανται 
αντιληπτά. Όσο είναι πρακτικά δυνατό, κάθε ένα από τα συστήματα που πρόκειται να 
αναλυθεί θεωρείται ότι αστοχεί στις ακόλουθες καταστάσεις βλάβης : 

. 1 πλήρη απώλεια λειτουργίας· 

.2 ταχεία μεταβολή σε μέγιστη ή ελάχιστη απόδοση· 

.3 ανεξέλεγκτη ή μεταβαλλόμενη απόδοση- 

,4 πρόωρη λειτουργία - 

.5 αποτυχία λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο - και 

.6 αποτυχία παύσης λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο. 

Ανάλογα με το υπό εξέταση σύστημα, ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη και άλλες 
καταστάσεις βλάβης. 

4 4 Εάν ένα σύστημα ενδέχεται να αστοχεί χωρίς οποιοδήποτε επικίνδυνο ή 
καταστροφικό αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να διεξάγεται λεπτομερής ΓΜΕΑ στην 
αρχιτεκτονική του συστήματος. Για συστήματα των οποίων μεμονωμένη βλάβη 
μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα ή καταστροφικά αποτελέσματα και οπού δεν 
διατίθεται εφεδρικό σύστημα, πρέπει να ακολουθείται λεπτομερής ΡΜΕΑ, όπως 
περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 
λειτουργικών βλαβών του συστήματος πρέπει να τεκμηριώνονται και να 
επιβεβαιώνονται από πρόγραμμα δοκιμής που προκύπτει από την ανάλυση. 

4.5 Όπου σύστημα, βλάβη του οποίου ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο ή 
καταστροφικό αποτέλεσμα, είναι εφοδιασμένο με εφεδρικό σύστημα, τότε μπορεί να 
μην ζητείται λεπτομερής ΡΜΕΑ, υπό τον όρο ότι: 

. 1 το εφεδρικό σύστημα θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή να επικρατεί 
του συστήματος που έχει υποστεί βλάβη εντός του χρονικού ορίου που 
επιβάλλεται από την πλέον δυσμενή λειτουργική κατάσταση της 
παραγράφου 4.2. χιορίς να τεθεί το σκάφος σε κίνδυνο 



.2 το εφεδρικό αόσιημα βα είναι τελείως ανεξάρτητο από το αόστημα κα. 
ε\ θα μοιραςεται κανένα κοινό στοιχείο του συστήματος η Β>άθη 
του οποίου θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο στο σύστημα όσο 
και στο εφεδρικό σύστημα. Κοινό στοιχείο του συστήματος μπορεί να 
γίνεται αποδεκτό εαν η πιθανότητα της βλάβης συμμορφώνεται με το 
μέρος 13- και 

ο το εφεδρικό σύστημα θα μπορεί να μοιράζεται την ίδια πηγή ενέργειας 
με το σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι διαθέσιμη 
εναλλακτική πηγή ενέργειας λαμβανομένηο υπόψη της απαίτησης της 
υποπαραγράφου . 1. ' 


Πρέπει επίσης να εξετάζονται η πιθανότητα και τα αποτελέσματα 
χειριστή να ενεργοποιήσει το εφεδρικό σύστημα. 


σφάλματος του 


Κατάσταση βλάβης εξοπλισμού και ανάλυση αποτέλεσμά 


των 


Τα συστήματα που πρόκειται να υπαχθούν σε λεπτομερέστερη έρευνα ΡΜΕΑ στο 
στάδιο αυτό, πρεπει να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα οποία έχουν αποτύχει κατά την 
_ Α του ™^ματ°ς και μπορούν να περιλαμβάνουν εκείνα τα οποία έχουν 
σημαντική επίδραση στην ασφάλεια του σκάφους και των επιβαινόντων και που 
απαιτούν ερευνά μεγαλυτέρου βάθους από εκείνη που επιχειρήθηκε κατά την 
αναλυση λειτουργικών βλαβών του συστήματος. Αυτά τα συστήματα είναι συχνά 
εκείνα τα οποία έχουν ειδικά σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί για το σκάφος, όπως τα 
ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα του σκάφους. 

6 Διαδικασίες 


Για την εκτέλεση ΡΜΕΑ, είναι αναγκαία τα ακόλουθα βήματα : 

■ 1 να προσδιορισθεί το προς ανάλυση σύστημα· 

να παρασταθούν οι αλληλεξαρτήσεις λειτουργικών στοιχείων του 
συστήματος μέσω τετραγωνικών διαγραμμάτων- 

-3 να προσδιορισθούν όλες οι δυνατές καταστάσεις βλάβης και οι 
συνέπειες τους· 

•4 να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της κάθε κατάστασης βλάβης στο 
σύστημα· 

-5 να προσδιορισθούν οι μέθοδοι ανίχνευσης βλαβών 

.6 να προσδιορισθούν τα διορθωτικά μέτρα για καταστάσεις βλάβης· 

να εκτιμηθεί η πιθανότητα βλαβών που προξενούν επικίνδυνα ή 
καταστροφικά αποτελέσματα, όπου συντρέχει περίπτωση· 

.8 να τεκμηριωθεί η ανάλυση· 




.9 να συνταχθεί πρόγραμμα δοκιμής· 

.10 να προετοιμασθεί η έκθεση ΡΜΕΑ. 


7 Προσδιορισμός συστήματος 

Το πρώτο βήμα σε μια μελέτη ΡΜΕΑ είναι μια λεπτομερής μελέτη του υπό ανάλυση 
συστήματος με χρήση των σχεδίων και εγχειριδίων του εξοπλισμού. Πρεπει να 
εκπονείται διηγηματική περιγραφή του συστήματος και των ιτουργικων του 
απαιτήσεων, περιλαμβανόμενων των εξής πληροφοριών : 


1 γενική περιγραφή της λειτουργίας και κατασκευής του συστήματος· 

2 λειτουργική σχέση μεταξύ των στοιχείων του συστήματος- 

3 αποδεκτά όρια λειτουργικής απόδοσης του συστήματος και των 
συστατικών στοιχείων του σε κάθε μία από τις τυπικές λειτουργικές 

καταστάσεις· και 


.4 εμπόδια του συστήματος. 


8 Σύνταξη τετραγωνικών διαγραμμάτων συστήματος 


8.1 Το επόμενο βήμα είναι να συνταχθεί τετραγωνικό διάγραμμα-!τα) που να 
δείχνει-(ουν) την ροή της λειτουργικής ακολουθίας του συστήματος τοσο για την 
τελική κατανόηση των λειτουργιών και του χειρισμού του συστήματος οσο και γω 
την διαδοχική ανάλυση. Το τετραγωνικό διάγραμμα πρεπει. κατ ελαχιστον, να 

περιέχει: 

.1 κατάτμηση του συστήματος σε πρωτεύοντα υποσυστήματα ή 
εξοπλισμό· 


2 όλες τις δέουσες χαρακτηρισθείσες με σήμανση εισαγωγές και 
εξαγωγές καθώς και τους αριθμούς ταυτότητας δια των οποίων 
μνημονεύεται ακολούθως το κάθε υποσύστημα· και 

.3 όλες τις εφεδρείες, τις εναλλακτικές διαδρομές σήματος και τα (άλα 
μηχανικά χαρακτηριστικά που παρέχουν «ασφαλή έναντι βλάβης» 

μέτρα. 


Παράδειγμα τετραγωνικού διαγράμματος βλάβης δίδεται στο Προσάρτημα 1. 

8.2 Ενδέχεται να χρειαστεί διαφορετικό σύνολο τετραγωνικών διαγραμμάτων για 
κάθε λειτουργική κατάσταση. 


9 Προσδιορισμός καταστάσεων βλάβης, αιτίων και αποτελεσμάτων 

9 1 Κατάσταση βλάβης είναι ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθείται μια βλάβη. 
Γενικά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η βλάβη και τις επιπτώσεις 
της στον εξοπλισμό ή το σύστημα. Για παράδειγμα, μια λίστα καταστάσεων βλάβης 


π™™!· στ ° ν Πίνακα 1 ' ° 1 καταστάσε *ς βλάβης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 
μπορούν να περιγράφουν την βλάβη οποιουθήποτε στοιχείου ταυ συστήματος με 
επαρκως εξειδικευμένους όρους. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυα^ο με £ 
προδιαγραφές απόδοσης που καθορίζουν τις εισαγωγές και εξαγίές 
τετραγωνικό διαγραμμα του συστήματος, όλες οι δυνατές καταστάσεις 7 βλάβης 
μπορούν κατ αυτόν τον τρόπο να προσδιορίζονται και να περιγράφονται. Έτσι 

πΡπ Ρ ,ν! εΐΥμ “' ^ 1σχΐ) ° ς μπ0ρεί να έ % ει κατάσταση βλάβης που 

περιγραφεται ως «απώλεια ισχύος» (29) και μια αιτία βλάβης «ανοι^ό (ηλεκτρικά)» 

βλάβτΐΓ Ρ Γ άβης σε χ στθ1χεί ° συσττ ίμ ατ °ς μπορεί επίσης να είναι αιτία 

βλάβης σε σύστημα. Γ ια παράδειγμα, η υδραυλική γραμμή συστήματος μηχανισμού 

κατάστΓ ^™ κατάστ «^η βλάβης «εξωτερικής διαρροής» (10) Η 
ατασταση βλάβης της υδραυλικής γραμμής θα μπορούσε να γίνει αιτία βλάβης του 
συ τήματος μηχανισμού πηδαλίου «απώλεια ισχύος εξόδου» (29). 

9.3 Κάθε σύστημα πρέπει να εξετάζεται με διεξοδική προσέγγιση ξεκινώντας από 

την λειτουργική έξοδο του συστήματος, η δε βλάβη πρέπει να θεωρείται ως 
προερχόμενη απο μια πιθανή αιτία σε κάποια στιγμή. Επειδή μια κατάσταση βλάβης 
μπορεί να εχει περισσότερες της μιας αιτίες, πρέπει να εντοπίζονται όλες οι δυνατές 
ανεξάρτητες αίτιες για κάθε κατάσταση βλάβης. ' ’ 

9.4 Εάν πρωτεύοντα συστήματα ενδέχεται να αστοχήσουν χωρίς οποιοδήποτε 
δυόμενες αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται περαιτέρω εξέτασή τους, εκτός εάν η βλάβη 
μπορεί να περάσει απαρατήρητη (χωρίς να ανιχνευτεί) από χειριστή. Απόφαση ότι 

εν υπάρχει δυσμενές αποτέλεσμα, δεν σημαίνει μόνον τον προσδιορισμό εφεδρείας 

του συστήματος. Η εφεδρεία πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι αμέσως αποτελεσματική 

η οτι ενεργοποιείται με αμελητέα καθυστέρηση χρόνου. Επιπλέον, εάν η ακολουθία 
εινίίΐ» 


«βλάβη αναγγελία - ενέργεια χειριστή - έναρξη εφεδρείας - εφεδρεία σε 

λειτουργία», 

πρέπει να εξετάζονται τα αποτελέσματα της καθυστέρησης. 

10 Αποτελέσματα βλάβης 


10.1 Η επίπτωση μιας κατάστασης βλάβης στον χειρισμό, την λειτουργία ή την 
ιδιότητα ενός εξοπλισμού ή συστήματος καλείται «αποτέλεσμα βλάβης» Τα 
αποτελέσματα βλάβης σε συγκεκριμένο εξεταζόμενο υποσύστημα ή εξοπλισμό 
καλούνται «τοπικά αποτελέσματα βλάβης». Η εκτίμηση των τοπικών αποτελεσμάτων 
βλάβης θα βοηθήσει να καθορισθει η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε εφεδρικού 
εξοπλισμού η οποιοσδήποτε διορθωτικής ενέργειας σ’ αυτό το επίπεδο του 
συστήματος, Σε ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να μην υπάρχει τοπικό αποτέλεσμα 
πέραν αυτής της ίδιας κατάστασης βλάβης. 

10 2 , ° αν ^ Κτυπος Ρ λ «βης εξοπλισμού ή υποσυστήματος στην απόδοση του 
συστήματος (λειτουργίας συστήματος) καλείται «τελικό αποτέλεσμα». Τα τελικά 
αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται, η δε σοβαρότητα τους να ταξινομείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες : 



.1 καταστροφικά· 

.2 επικίνδυνα· 


.3 μείζονα· και 

.4 ελασσόνα. 

Οι ορισμοί αυτών των τεσσάρων κατηγοριών αποτελεσμάτων βλάβης δίδονται στην 
παράγραφο 2.3 του Παραρτήματος 3 του παρόντος Κώδικα. 

10.3 Εάν το τελικό αποτέλεσμα βλάβης αξιολογείται ως επικίνδυνο ή 
καταστροφικό, συνήθως απαιτείται εφεδρικός εξοπλισμός για την προ α]ψη η η 
ενοποίηση τέτο,ου αποτελέσματος. Πα «κίνδυνο αποτελέσματα βλάβης 
πρέπει να γίνονται αποδεκτές διορθωτικές λειτουργικές διαδικασίες. 

11 Ανίχνευση βλάβης 

11 1 Γενικά η μελέτη ΡΜΕΑ, μόνον αναλύει τα αποτελέσματα βλάβης που 
βασίζονται σε μεμονωμένη βλάβη στο σύστημα και ως εκ τουτου πρεπει να 
καθορίζονται μέσα ανίχνευσης βλάβης, όπως διατάξεις οπτικής η ακουστικής 
ειδοποίησης, αυτόματες αισθητήριες διατάξεις, αισθητήρια, όργανα η αλλε^ 
ξεχωριστές ενδείξεις. 

11 2 Όπου η βλάβη στοιχείου συστήματος είναι μη ανιχνεύσιμη (π.χ. κρυμμένο 
λάθος ή οποιαδήποτε βλάβη η οποία δεν δίνει καμία οπτική ή ακουστική ένδειξη στον 
νεμηστή) κ«, το σύστημα μπορεί νο συνεχίσε. την συγκείμενη ^.τουργ,α του η 
ανάλυση πρέπει να επεκταθεί στον καθορισμό των αποτελεσμάτων δεύτερης βλάβη* 
η οποία σε συνδυασμό με την πρώτη μη ανιχνευθείσα βλάβη μπορεί να προξενησ 
σοβαρότερο αποτέλεσμα βλάβης, π.χ. επικίνδυνο ή καταστροφικό αποτέλεσμα. 


12 Διορθωτικά μέτρα 

12.1 Πρέπει επίσης να καθορίζεται και να αξιολογείται η απόκριση οποιουδήποτε 
εφεδρικού εξοπλισμού, ή οποιοσδήποτε διορθωτικής ενεργειας που ξεκίνα σ 
δεδομένο επίπεδο συστήματος για την πρόληψη ή ελάττωση του αποτελέσματος της 
κατάστασης βλάβης ενός στοιχείου συστήματος ή εξοπλισμού. 


12 2 Πρέπει να περιγράιρονται διατάξεις που είναι εξέχοντα χαρακτηριστικά του 
σχεδιασμού σε οποιοδήποτε επίπεδο συστήματος για την εκ μηδένιση των 
αποτελεσμάτων δυσλειτουργίας ή βλάβης, όπως στοιχεία συστήματος η 

απενεργοποίησης για την διακοπή της δημιουργίας ή εξαπλωσης των αποτελεσμάτων 
βλάβης, εξαρτήματα ή συστήματα ενεργοποίησης εφεδρειών η ετοιμότητας. Οι 
διορθωτικές διατάξεις σχεδιασμού περιλαμβάνουν : 


. 1 εφεδρείες που επιτρέπουν συνεχόμενη και ασφαλή λειτουργία- 

.2 διατάξεις ασφαλείας, παρακολούθησης ή αναγγελίας, που επιτρέπουν 
περιορισμένο χειρισμό ή όριο βλάβης· και 
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.3 εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας. 

1χ..3 Πρέπει να περιγράφονται οι διατάξεις που απαιτούν ενέργεια του χειριστή για 
την παράκαμψη ή την μετρίαση των αποτελεσμάτων της εξεταζόμενης βλάβης. Εάν 
κατά την αξιολόγηση των μέσων ελαχιστοποίησης των τοπικών αποτελεσμάτων 
βλάβης η διορθοπτική ενέργεια ή η εκκίνηση της εφεδρείας απαιτεί εισαγωγή από τον 
χειριστή, πρέπει να εξετάζονται η πιθανότητα και το αποτέλεσμα σφάλματός του. 

12.4 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διορθωτικές αποκρίσεις που είναι αποδεκτές σε 
μια λειτουργική κατάσταση μπορεί να μην είναι αποδεκτές σε μια άλλη, π.χ. στοιχείο 
εφεδρικού συστήματος με υπολογίσιμη καθυστέρηση χρόνου για την ενεργοποίησή 
του, ενώ ικανοποιεί την λειτουργική κατάσταση «κανονικές συνθήκες πορείας σε 
πλήρη ταχύτητα», μπορεί να καταλήξει σε καταστροφικό αποτέλεσμα σε άλλη 
κατάσταση λειτουργίας, π.χ. «μέγιστη επιτρεπόμενη υπηρεσιακή ταχύτητα σε περιοχή 
με κυκλοφοριακή συμφόρηση». 

13 Χρήση της έννοιας της πιθανότητας 

13.1 Εάν δεν διατίθενται διορθωτικά μέτρα ή εφεδρείες όπως περιγράφηκε σε 
προηγούμενες παραγράφους για οποιαδήποτε βλάβη, πρέπει" εναλλακτικά η 
πιθανότητα να συμβεί τέτοια βλάβη να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια αποδοχής : 

.1 κατάσταση βλάβης η οποία καταλήγει σε καταστροφικό αποτέλεσμα 
πρέπει να εκτιμάται ως εξαιρετικά απίθανη· 

.2 κατάσταση βλάβης που εκτιμάται ως εξαιρετικά ασυνήθιστη δεν 
πρέπει να καταλήγει σε δυσμενέστερα των επικινδύνων αποτελέσματα· 
και 

.3 κατάσταση βλάβης που εκτιμάται τόσο ως συχνή όσο και ως εύλογα 
πιθανή δεν πρέπει να καταλήγει σε δυσμενέστερα των ελασσονών 
αποτελέσματα. 

13.2 Για τα διάφορα επίπεδα πιθανοτήτων παρατίθενται αριθμητικές τιμές στο 
μέρος 3 του Παραρτήματος 3 του παρόντος Κώδικα. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν 
στοιχεία από σκάφη που να καθορίζουν το επίπεδο των πιθανοτήτων βλάβης, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλες πηγές, όπως : 

. 1 δοκιμή εργαστηρίου, ή 

.2 ιστορικό αξιοπιστίας χρησιμοποιούμενο σε άλλες περιοχές κάτω από 
παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας, ή 

.3 μαθηματικό ομοίωμα εάν συντρέχει περίπτωση. 

14 Τεκμηρίωση 

14.1 Χρήσιμο είναι οι ΡΜΕΑ να εκτελούνται σε φύλλο-(α) εργασίας όπως 
δεικνύεται στο Προσάρτημα 2. 
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14.2 Το φύλλο-(α) εργασίας πρέπει να οργανώνεται-(ονται) έτσι ώστε να εκθέτει- 
(ουν) πρώτα το υψηλότερο επίπεδο του συστήματος και κατόπιν να προχωρούν μέσω 
ελαττουμένων επιπέδων του συστήματος. 

15 Πρόγραμμα δοκιμών 

15.1 Πρέπει να καταρτίζεται πρόγραμμα δοκιμών ΡΜΕΑ για να αποδεικνυει τα 
συμπεράσματα της. Το πρόγραμμα δοκιμών συνιστάται να περιλαμβάνει όλα τα 
συστήματα ή στοιχεία συστημάτων, σφάλμα των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε : 

. 1 μείζονα ή σοβαρότερα αποτελέσματα· 

.2 περιορισθείσες λειτουργίες· 

.3 οποιαδήποτε άλλη διορθωτική ενέργεια. 

Προκειμένου για εξοπλισμό για τον οποίο δεν μπορεί βλάβη εύκολα να εξομοιωθεί 
επί του σκάφους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα άλλων δοκιμών για 
τον καθορισμό των αποτελεσμάτων και των επιδράσεων επί των συστημάτων και επί 
του σκάφους. 

15.2 Οι δοκιμές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έρευνα : 

. 1 στην διάταξη των σταθμών ελέγχου με ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική 
θέση των διακοπτών και άλλων συσκευών ελέγχου ώστε να 
εξασφαλισθεί χαμηλή δυνατότητα για απρόσεκτη και εσφαλμένη 
ενέργεια του πληρώματος, ειδικότερα κατά τη διάρκεια εκτάκτων 
αναγκών, καθώς και στην πρόβλεψη αλληλοσυνδέσεων ώστε να 
προληφθεί απρόσεκτος χειρισμός για την λειτουργία σημαντικού 
συστήματος- 

.2 στην ύπαρξη και ποιότητα των εγγράφων λειτουργίας του σκάφους με 
ιδιαίτερη μνεία των προ απόπλου καταλόγων ελέγχου. Είναι βασικό 
ότι αυτοί οι έλεγχοι ερμηνεύουν οποιεσόήποτε μη αποκαλυφθείσες 
καταστάσεις βλαβών που έχουν προσδιορισθεί στην ανάλυση βλαβών- 
και 

.3 στα αποτελέσματα των κυρίων καταστάσεων βλάβης όποις ορίζονται 
στην θεωρητική ανάλυση. 

15.3 Οι δοκιμές ΡΜΕΑ επί του σκάφους πρέπει να διεξάγονται σε συνδυασμό με 
τις προβλέψεις που καθορίζονται στις παραγράφους 5.3, 16.4, και 17.4 του παρόντος 
Κώδικα, πριν τεθεί το σκάφος σε υπηρεσία. 

16 Έκθεση ΡΜΕΑ 

Η έκθεση ΡΜΕΑ πρέπει να είναι αύταρκες έγγραφο με πλήρη περιγραφή του 
σκάφους, των συστημάτων του και των λειτουργιών τους και τον προτεινόμενο 
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χειρισμό και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για τις καταστάσεις βλάβης, τις αιτίες και 
τα αποτελέσματα ώστε να γίνονται αντιληπτά χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη αναφοράς 
σε άλλα σχέδια και έγγραφα που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι υποθέσεις της ανάλυσης και τετραγωνικά διαγράμματα του 
συστήματος, όπου είναι αναγκαίο. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη των 
συμπερασμάτων και συστάσεων για κάθε αναλυόμενο σύστημα στην ανάλυση 
βλαβών συστήματος και στην ανάλυση βλαβών εξοπλισμού. Πρέπει επίσης να 
καταγράφει όλες τις πιθανές βλάβες και την πιθανότητα βλαβών, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τις διορθωτικές ενέργειες ή τους λειτουργικούς περιορισμούς για κάθε 
σύστημα και σε κάθε λειτουργική κατάσταση υπό ανάλυση. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα δοκιμών, αναφορά οποιωνδήποτε άλλων εκθέσεων 
δοκιμών και τις δοκιμές ΡΜΕΑ. 
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Προσάρτημα 1 


Σύστημα ελέγχου τπ’δαλίου 


Παράδειγμα τετραγωνικού διαγράμματος συστήματος 

Ημερομηνία . 
Αναλυτής ... 



όπου : ΗΕ - ηλεκτρική ενέργεια 
ΥΕ - υδραυλική ενέργεια 
ΗΧ - ηλεκτρικό σήμα 
ΜΣ - μηχανικό σήμα 
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Πίνακας 1 


Παράδειγμα σννόλου καταστάσεων βλάβης 


I 


18 


2 


19 

Δεν σταματά 

3 

Κραδασμός 

20 

Δεν ξεκινά 

4 


21 


5 

Δεν ανοίγει 

22 

Πρόωρη λειτουργία 

6 

Δεν κλείνει 

23 


7 

Σταματά ανοικτό 

24 

Εσφαλμένη είσοδος (αυξημένη) 

8 

Σταματά κλειστό 

25 


9 

■·Ι·ϊοΐ'ί;Ι«>»ΐκ»ΗΗ»)ι1ι1ι^ΜΒ^^^ίΒΒΜ^Ι1 

26 

Εσφαλμένη έξοδος (αυξημένη) 

10 


27 

Εσφαλμένη έξοδος (μειωμένη) 

11 

Σταματά έξω από το(άνω) όριο ανοχών 

28 

Απώλεια εισόδου 

12 

Σταματά έξω από το(κάτω) όριο ανοχών 

29 

Απώλεια εξόδου 

13 

ητ*κ·»ι« Μΐ·«Μΐ*ιΛΗ!?33ί^ΒΙΒΜΙή4έ4·Ι! 

30 

Βραχυκυκλωμένο (ηλεκτρικά) 

14 

Διακοπτόμενη λειτουργία 

31 

Ανοικτό (ηλεκτρικά) 

15 


32 


16 

1 ^»?/ί??λΙΒ^ΒΤ ^?<ΒΙ4ΤΜΒΜΜΒ^Β81ί1Ι1 

33 

Άλλες μεμονωμένες καταστάσεις βλάβης 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις 
απαιτήσεις και τους λειτουργικούς 
περιορισμούς του συστήματος 

17 

Περιορισμένη ροή 


Γίνεται μνεία της Έκδοσης της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής : ΙΕ€ 812 
(1985), Τεχνικές ανάλυσης για αξιοπιστία συστήματος - διαδικασία για ανάλυση 
κατάστασης βλάβης και αποτελεσμάτων (ΡΜΕΑ). 

























































Όνομα συστήματος. Αναφορές. 

Κατάσταση λειτουργίας.·.. Τετραγωνικά διαγράμματα, συστήματος 

Αριθ. Φύλλου. 

Ημερομηνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ 
1 Όρια σχηματισμού πάγου 

1.1 Προ κειμένου περί σκαφών που λειτουργούν σε περιοχές όπου είναι πιθανόν 
να συμβεί επικάθιση πάγου, πρέπει κατά τους υπολογισμούς ευσταθείας να γίνονται 
οι ακόλουθες παραδοχές. 

. 1 301ί§/ηι 2 σε εκτεθειμένα στον καιρό καταστρώματα και διόδους· 

.2 7,5 Ιίβ/πΓ για την προβολή της πλευρικής επιφάνειας κάθε πλευράς 

του σκάφους επάνω από την ίσαλο· 

.3 πρέπει να υπολογίζεται η προβολή του πλευρικού εμβαδού ασυνεχών 
επιφανειών κιγκλιδωμάτων, διαφόρων δοκών, ορθωτήρων (πλην 
ιστών) και εξαρτίων καθώς και η προβολή του πλευρικού εμβαδού 
άλλων μικρών αντικειμένων, αυξάνοντας την συνολική προβολή του 
εμβαδού των συνεχομένων επιφανειών κατά 5% και τις στατικές ροπές 
αυτών κατά 10%· 

.4 ελάττωση της ευσταθείας οφειλομένη σε ασύμμετρες συσσωρεύσεις 
πάγου στην εγκάρσια κατασκευή. 

1.2 Προκειμένου περί σκαφών που λειτουργούν σε περιοχές όπου μπορεί η 
επικάθιση πάγου να είναι αναμενόμενη : 

.1 Εντός των περιοχών που καθορίζονται στις παραγράφους 2.1, 2.3, 2.4 
και 2.5, οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν συνθήκες σχηματισμού 
πάγου σημαντικά διαφορετικές από εκείνες της παραγράφου 1.1, 
πρέπει να εφαρμόζονται απαιτήσεις επικάθησης πάγου από το ήμισυ 
έως το διπλάσιο των απαιτουμένων παραδοχών. 

Εντός της περιοχής που καθορίζεται στην παράγραφο 2.2, όπου μπορεί 
να αναμένεται επικάθιση πάγου πλέον του διπλάσιου των παραδοχών 
που απαιτούνται από την παράγραφο 1.1, πρέπει να εφαρμόζονται 
αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες που δίδονται στην παράγραφο 

1.3 Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις λαμβανόμενες υπόψη 
υποθέσεις κατά τον υπολογισμό της κατάστασης του σκάφους σε κάθε μία από τις 
περιπτώσεις που παρατίθενται στο παρόν Παράρτημα για τα ακόλουθα : 

.1 για την διάρκεια του ταξιδιού σε σχέση με την χρονική περίοδο που 
χρειάστηκε για την άφιξη στον προορισμό και την επιστροφή στο 
λιμάνι· και 

.2 για τις τιμές κατανάλωσης κατά την διάρκεια του ταξιδιού καυσίμου, 
νερού, εφοδίων και άλλων αναλωσίμων. 
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2 Περιοχές συνθηκών σχηματισμού πάγου 

Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, πρέπει για τον σχηματισμό πάγου να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες περιοχές πάγου : 

.1 Η περιοχή βορείως του παραλλήλου 65°30 Β, μεταξύ του 
μεσημβρινού 28°Δ και της δυτικής ακτής της Ισλανδίας· βορείως της 
βόρειας ακτής της Ισλανδίας· βορείως της λοξοδρομικής γραμμής που 
άγεται από παράλληλο 66°Β, μεσημβρινό 15°Δ έως παράλληλο 
73°30'Β, μεσημβρινό 15°Α, βορείως του παραλλήλου 73°30'Β μεταξύ 
μεσημβρινού 15°Α και 35°Α, και ανατολικά του μεσημβρινού 35°Α, 
καθώς επίσης και βορείως του παραλλήλου 56°Β στην Βαλτική 
Θάλασσα. 

.2 Η περιοχή βορείως του παραλλήλου 43°Β που οριοθετείται προς 
δυσμάς από την Βορειοαμερικανική ακτή και προς ανατολάς από την 
λοξοδρομική γραμμή που άγεται από παράλληλο 43°Β, μεσημβρινό 
48°Δ έως παράλληλο 63°Β, μεσημβρινό 28°Δ και εκείθεν κατά μήκος 
του μεσημβρινού 2&°Δ. 

.3 Όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Βορειοαμερικανικής ηπείρου, δυτικά 
των περιοχών που καθορίζονται στις υποπαραγράφους .1 και .2 της 
παρούσας παραγράφου. 

.4 Οι Θάλασσες Βοπη§ και ΟΚΙιοίδΚ και το Στενό του Τ χΛατγ κατά την 
διάρκεια της εποχής των πάγων. 

.5 Νοτίως του παραλλήλου 60°Ν. 

Επισυνάπτεται χάρτης που εικονογραφεί τις περιοχές. 

3 Ειδικές απαιτήσεις 

Τα σκάφη που προορίζονται να λειτουργούν σε περιοχές όπου είναι γνωστό ότι 

συμβαίνει επικάθιση πάγου πρέπει: > 

. 1 να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται η επικάθιση 

του πάγου· και 

.2 να εξοπλίζονται με τα όποια μέσα μπορεί να απαιτεί η Αρχή για την 
απομάκρυνση του πάγου. 





















ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Η ευστάθεια των σκαφών αυτών πρέπει να εξετάζεται πατά την κατάσταση που το 

σκάφος φέρεται επί τ^ς γάστρας (εκτοπίσματος), ^^™»ΚατάΓν 
..... Κ .. ΤΙΙ τΐΊν κατάσταση που φέρεται επί των πτερυγίων (μη εκτοπίσματος). κ.α 1 
εξ τΖ^—^ πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις εξωτερικών 
δυνάμεων^Προς καθοδήγηση σε σχέση με την ευστάθεια, σκκ,γραφουντα, ο, 
ακόλουθες διαδικασίες. 

1 Υδροπτέρυγα τέμνοντα την επιφάνεια του νερού 

1.1 Κατάσταση εκτοπίσ ματος 

1.1.1 Η ευστάθεια πρέπει να είναι επαρκής ώστε να ικανοποιούνται οι διατάξεις 2.3, 
2.4 και 2.6 του παρόντος Κώδικα. 

1.1.2 Ροπή εγκάρσιας κλίσης λόγω στροφής 

Η οοπή εγκάρσιας κλίσης που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης ελιγμών 
”υ Ρ «άφου“ καώ την' κατάσταση εκτοπίσματος μπορεί να εξάγεται απο την 

ακόλουθο τύπο : 


ν 0 2 

Μα = 0,196-- -Δ-ΚΟ (ΙίΝιη) 

I 


όπου : 


Μα - ροπή εγκάρσιας κλίσης· 

Vο = ταχύτητα του σκάφους κατά την στροφή (ηι/δ)· 

Δ = εκτόπισμα (Ο¬ 
χ, = μήκος του σκάφους στην ίσαλο (ιη)· 

ΚΟ = ύψος του κέντρου βάρους πάνω από την τρόπιδα (ιη). 

Ο τόπος αυτός εφαρμόζεται όταν ο λόγος του τόξου του κύκλου στροφής προς το 
μήκος του σκάφους είναι από 2 έως 4. 

1.1.3 Σχέση μεταξύ της ροπής ανατροπής και της ροπής εγκάρσιας κλίσης ώστε να 
ικανοποιείται το κριτήριο καιρού 

Η ευστάθεια του υδροπτέρυγου σκάφους στην κατάσταση εκτοπίσματος μπορεί να 
ελεγχθεί για την συμμόρφωση προς το κριτήριο καιρού Κ ως έξης . 
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Μ 

Κ = — > I 
Μ ν 


όπου : 


ελάχιστη ροπή ανατροπής όπως καθορίζεται όταν λαμβάνεται υπόψη ο 
διατοιχισμός· 

Μ ν = δυναμικά εφαρμοζόμενη ροπή εγκάρσιας κλίσης λόγω πίεσης του 
ανέμου. 

1.1.4 Ροπή εγκάρσιας κλίσης λόγω πίεσης του ανέμου 

Η ροπή εγκάρσιας κλίσης Μ\· πρέπει να λαμβάνεται ως σταθερά κατά την διάρκεια 
ολοκλήρου του εύρους των γωνιών εγκάρσιας κλίσης και να υπολογίζεται από την 
ακόλουθη έκφραση : 

Μ ν = 0,001 Ρ ν Α ν Ζ (ΕΝιή) 

όπου : 

Ρν = πίεση ανέμου = 750 (ν ν / 26) 2 (Ν/ιυ 2 ) 

Αν= εκτεθειμένο στον άνεμο εμβαδόν που περιλαμβάνει τις 
προβολές των πλευρικών επιφανειών του σκάφους, της 
υπερκατασκευής και των διαφόρων κατασκευών πάνω από την 
ίσαλο (ηι 2 ) 

Ζ= μοχλοβραχίονας εκτεθειμένης στον άνεμο επιφάνειας (ηι) 
= κάθετη απόσταση από την ίσαλο έως το γεωμετρικό κέντρο 
της εκτεθειμένης στον άνεμο επιφάνειας 

ί :ν — ταχύτητα του ανέμου που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες 
προβλεπόμενες συνθήκες (ηι/ε). 

1.1.5 Εκτίμηση της ελάχιστης ροπής ανατροπής Μί στην κατάσταση εκτοπίσματος 

Η ελάχιστη ροπή ανατροπής ορίζεται από τις καμπύλες στατικής και δυναμικής 
ευστάθειας για τις οποίες ελήφθη υπόψη ο διατοιχισμός. 

.1 Όταν χρησιμοποιείται η καμπύλη στατικής ευστάθειας, η ροπή Μ α 
ορίζεται με την εξίσωση των εμβαδών των καμπύλών των ροπών (ή 
μοχλοβραχιόνων) ανατροπής και επαναφοράς λαμβανομένου υπόψη 
του διατοιχισμού, όπως δεικνύεται στον σχήμα 1, όπου θζ είναι το 
πλάτος του διατοιχισμού και ΜΚ είναι γραμμή παράλληλη προς τον 
άξονα τετμημένων ώστε οι σκιασμένες επιφάνειες 8ι και 8 2 να είναι 
ίσες. 

Μγ = ΟΜ, εάν η κλίμακα τεταγμένιον αντιπροσωπεύει ροπές. 
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Μγ = ΟΜ χ εκτόπισμα, εάν η κλίμακα τεταγμένων αντιπροσωπεύει 
μοχλοβραχίονες. 



.2 Όταν χρησιμοποιείται η καμπύλη δυναμικής ευστάθειας, πρέπει πρώτα 
να καθοριστεί το βοηθητικό σημείο Α. Για τον σκοπό αυτό, το πλάτος 
διατοιχισμού σχεδιάζεται προς τα δεξιά κατά μήκος του άξονα 
τετμημένων και ευρίσκεται το σημείο Α'(βλ. σχήμα 2). Χαράσσεται 
ευθύγραμμο τμήμα ΑΑ παράλληλο προς τον άξονα τετμημένων, ίσο 
προς το διπλάσιο του πλάτους διατοιχισμού (ΑΑ'= 2 Θ Ζ ) και έτσι 
ευρίσκεται το απαιτούμενο σημείο Α. Χαράσσεται εφαπτομένη ΑΟ 
προς την καμπύλη δυναμικής ευστάθειας. Από το σημείο Α 
χαράσσεται η γραμμή ΑΒ παράλληλα προς τον άξονα τετμημένων και 

ίση προς 1 ακτίνιο (57,3°). Από το σημείο Β άγεται κάθετος προς τον 
άξονα τετμημένων που τέμνει την εφαπτομένη στο σημείο Ε. Η 

απόσταση ΘΕ είναι ίση προς την ροπή ανατροπής εάν μετρηθεί κατά 
μήκος του άξονα τεταγμένων της καμπύλης δυναμικής ευστάθειας. 
Εάν ωστόσο σχεδιάζονται κατά μήκος του άξονα αυτού οι 

μοχλοβραχίονες δυναμικής ευστάθειας, τότε η απόσταση ΒΕ είναι ο 
μοχλοβραχίονας ανατροπής και στην περίπτωση αυτή η ροπή 

ανατροπής Μ 0 ορίζεται με πολλαπλασιασμό της τεταγμένης ΒΕ (σε 
μέτρα) επί το αντίστοιχο εκτόπισμα σε τόνους 

Μ: = 9,81 Δ ΘΕ (ΚΝιώ) 

.3 το πλάτος διατοιχισμού Θ Ζ καθορίζεται τόσο μέσω δοκιμών προτύπων 
ομοιωμάτων όσο και μέσω δοκιμών υπό πλήρη κλίμακα σε 
ταραγμένες θάλασσες ως το μέγιστο πλάτος διατοιχισμού 50 
ταλαντώσεων σκάφους που ταξιδεύει υπό γωνία 90° ως προς την 
κατεύθυνση του κύματος σε κατάσταση θάλασσας των δυσμενέστερων 
συνθηκών σχεδιασμού. Εάν ελλείπουν αυτά τα στοιχεία, το πλάτος 
θεωρείται ίσο προς 15°. 



.4 


Η αποτελεσματικότητα των καμπύλών ευσταθείας πρέπει 
περιορίζεται μέχρι την γωνία κατάκλυσης. 


να 



Σχήμα 2 - Καμπύλη δυναμικής ευστάθειας 
1.2 Μεταβατική κατάσταση και κατάσταση μη εκτοπίσματος 

Ιο,Ια^^Ζ :^ 1 ' Κ “ ** δ,ατ4ξ “ ς ΙΜν ”·“"*« 2Λ "» 2·5 

1.2.2.1 Η ευστάθεια στην μεταβατική κατάσταση και στην κατάσταση μη 
εκτοπίσματος πρεπει να ελέγχεται για όλες της περιπτώσεις φόρτωσης γι « την 
προοριζομενη υπηρεσία του σκάφους. Υ η 

1.2.2.2 Η ευστάθεια στην μεταβατική κατάσταση και στην κατάσταση αη 
εκτοπίσματος πρεπει να καθορίζεται είτε με υπολογισμό, είτε βάσει στοιχείων που 
εληφθησαν απο πειραματα προτύπων ομοιωμάτων και πρέπει να επαληθεύεται με 

κ>ι ^ ζ υπ ° πληρη Κλΐμακα δια άβολης σειράς γνωστών ροπών εγκάρσιας 
κλίσης με έκκεντρα φορτία ερματισμού και με καταγραφή των δημιουργούμε ντο ν από 
τις ροπές αυτές γωνιων εγκάρσιας κλίσης. Όταν τα αποτελέσματα αυτά ληφθούν στις 
καταστάσεις εκτοπίσματος, ανάδυσης, σταθεροποιημένης κατάστασης μη 
εκτοπίσματος και επανόδου στην κατάσταση εκτοπίσματος, θα παράσχουν ένδειξη 
* . μων Π1ς ^ )σταθε ιας για τις διάφορες καταστάσεις του σκάφους κατά τη 

διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης. ψ ^ η 

Κ2_2.3 Η γωνία εγκάρσιας κλίσης στην κατάσταση μη εκτοπίσματος που προκαλείται 

ΙΖΖνΓΖΤΤ^ ων Γ βαΧών ^ μία πλ£υρά ™ δεν Ρ πρέπε1Τα 

υπερβαίνει, τι^ 8 . Κατα τη όιαρκεια της μεταβατικής κατάστασης η ροπή εγκάρσιας 

Γων ε " Ροτών στη μίΗ πλευρ4 ™ ^ 

3Τ συγκέντρωση των δπψατών κρέπε. να προσδ,ορί&τα, από την 

παρ^το^ΤΓ™" ^ θδΐ,γ1<!,ν π0 '' δίδ ° νΐα1 σΙ ° Π “<ώτημα 7 τον 





1 ? * Μία από τκ πιθανέε μεθόδους εκτίμησης του μετακεντρικού ύψους του 
σκάφους (ΟΜ) κατά την κατάσταση μη εκτοπίσματος στο στάδιο σχεδιασμου για 
συγκεκριμένη διάταξη πτερυγίων δίδεται στο σχήμα 3. 

Τομή δια μέσου ίου πρωραίου πτερυγίου Τομή δια μέσου του πρυμναίου πτερυγίου 






Σχήμα 3 


Ιη 

ΟΜ = Πβ[ - 

1 2 εφ Ιβ 



[ 


ί-Η 


2 εφ Ιη 



όπου : 

η Β = ποσοστό επί τοις % του φορτίου υδροπτέρυγου που φερεται 
από το πρωραίο πτερύγιο 

η Η = ποσοστό επί τοις % του φορτίου υδροπτέρυγου που φερεται 
από το πρυμναίο πτερύγιο 
1 Β = καθαρό πλάτος πρωραίου πτερυγίου 
1 Η = καθαρό πλάτος πρυμναίου πτερυγίου 
α = διάκενο μεταξύ του πυθμένα της τρόπιδας και του νερού 
μ - ύψος κέντρου βάρους από τον πυθμένα της τρόπιδας 
) = γ ω νία κλίσης του πρωραίου πτερυγίου ως προς το οριςοντιο 
] Η = γωνία κλίσης του πρυμναίου πτερυγίου ως προς το οριζόντιο 
5 = ύψος του κέντρου βάρους πάνω από το νερό 


2 Πλήρως βυθιζόμενα πτερύγια 

2.1 Κατάσταση εκτοπίσματος 

2 1 I Η ευστάθεια κατά την κατάσταση εκτοπίσματος πρέπει να είναι ^Ρ^στε 
να ικανοποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2.3 και 2.6 του παρόντος Κώδικα. 

2.1.2 Οι παράγραφοι 1.1.2 έως 1.1.5 του παρόντος Παραρτήματος αρμόζουν για τον 
τύπο αυτό των σκαφών στην κατάσταση εκτοπίσματος. 


2.2 Μεταβατική κατάσταση 

2 2 1 Η ευστάθεια πρέπει να εξετάζεται με την χρήση επαληθευμένων 
προσομοιώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αξιολόγηση των κινήσεων, της 
συμπεριφοράς και το>ν αποκρίσεων του σκάφους υπό συνθήκες και όρια λειτουργίας 
κανονικά και υπο την επίδραση οποιοσδήποτε δυσλειτουργίας. 

2.2.2 Πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες ευστάθειας που προκύπτουν από 
οποιεσδηποτε πιθανές βλάβες στα συστήματα ή στις διαδικασίες λειτουργίας του 
σκάφους κατα τη διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποδειχθουν επικίνδυνες για την υδατοστεγή ακεραιότητα και την ευστάθεια του 


2.3 Κατάσταση μη εκτοπίσματος 

Η ευστάθεια του σκάφους κατά την κατάσταση μη εκτοπίσματος πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2.4 του παρόντος Κώδικα. Επίσης 

πρεπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.2 του παρόντος 
1 Ιαραρτηματος. * 

2.4 Οι παράγραφοι 1.2.2.1, [.2.2.2 κα. 1.2.2.3 ,οο παρόντος ΓΙαραρτήματοο 
πρεπει να εφαρμοςονται σ αυτόν τον τύπο σκαφών ανάλογα με την περίπτωση και 
οποιεσδηποτε εξομοιώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή ή υπολογισμοί σχεδίασης 
πρεπει να επαληθεύονται με δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΑΣΤΡΩΝ 


1 Κριτήρια ευστάθειας κατά την άθικτη κατάσταση 

Τα σκάφη πολλαπλών γαστρών κατά την άθικτη κατάσταση πρέπει ναΜ^ν 
επαρκή ευστάθεια όταν διαιοιχίζονται κατά την πορεία τους, ώστε να ανθισταντα, 
στην επίδραση τόσο του συνωστισμό* των επιβατών οσο και της στροφής με μεναλ 
ταχύτητα όπως περ,γράφεται στην παράγραφο 1.4. Η ευστάθεια του σκάφους ιφεπε. 
να θεωρείται ότι είναι επαρκής υπό την προϋπόθεση οτι επιτυγχαν η 
συμμόρφωση προς την παρούσα παράγραφο. 

1.1 Εμβαδόν της καμπύλης ΟΖ 

Το εμβαδόν {Α,) της καμπύλης ΟΖ μέχρι την γωνία θ πρέπει να είναι τουλάχιστον : 

Α, = 0,055 χ 30°/ θ (γπ.γ&ιΙ) 

όπου θ είναι η ελάχιστη των εξής γωνιών : 


. 1 η γωνία κατάκλυσης· 

.2 η γωνία στην οποία εμφανίζεται το μέγιστο ΟΖ· και 
.3 30° 


1.2 Μέγιστο ΟΖ 

Η μέγιστη τιμή του ΟΖ πρέπει να εμφανίζεται σε γωνία τουλάχιστον 10°. 

1.3 Εγκάρσια κλίση ες αιτίας ανέμου 

Ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ανέμου πρέπει να θεωρείται σταθερός σε όλες 
της γιονίες κλίσης και πρέπει να υπολογίζεται ως ακολούθως : 


Ρ, · Α ■ Ζ 


οπού : 


II Ια =- 

(ΙΏ) 

9800 Δ 


Η1 2 = 1-5 Η1 Α 

(τη) 

Ρ,= 500(Κ ν /26) 2 

(Ν/τη 2 ) 


V* - 


Όπου : 


ταχύτητα ανέμου που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες 
συνθήκες (πι/δ) 
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Λ προβολή της πλευρικής επιφάνειας του τμήματος του σκάφους επάνω 
από την ίσαλο της άφορτης κατάστασης λειτουργίας (ιη 2 ) 

Ζ = κάθετη απόσταση από το κέντρο της Λ μέχρι του ημίσεος του 
βυθίσματος του άφορτου εκτοπίσματος λειτουργίας (ιη) 

Δ = εκτόπισμα (I) 

1.4 Εγκάρσια κλίση λόγω συνωστισμού επιβατών ή στροφής με μεγάλη 
ταχύτητα 

Η εγκάρσια κλίση λόγω συνωστισμού των επιβατών στην μία πλευρά του σκάφους ή 
λόγω στροφής με μεγάλη ταχύτητα, όποια εκ των δύο είναι με 7 αλύτερη, πρέπει 'να 
εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τον μοχλοβραχίονα εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας του 
άνεμου (Η1 2 ). 

1.4.1 Εγκάρσια κλίση λόγοι συνιοστισμού επιβατών 

Κατά τον υπολογισμό της έκτασης της εγκάρσιας κλίσης λόγω συνωστισμού 
επιβατών, πρέπει να θεωρείται μοχλοβραχίονας συνωστισμού επιβατών 
χρησιμοποιώντας τις παραδοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2.10 του παρόντος 
Κώδικα. 


1.4.2 Εγκάρσια κλίση λόγω στροφής με μεγάλη ταχύτητα 


Κατά τον υπολογισμό της έκτασης της εγκάρσιας κλίσης λόγω των επιδράσεων 
στροφής με μεγάλη ταχύτητα, πρέπει να θεωρείται μοχλοβραχίονας στροφής με 
μεγάλη ταχύτητα με την χρήση είτε του ακόλουθου τύπου είτε ισοδύναμης μεθόδου 
ειδικά συντεταγμένης για τον υπό εξέταση τύπο του σκάφους, ή με δοκιμές ή με 
στοιχεία δοκιμών προτύπου ομοιώματος : 


I V/ 

τι =- 

8 * 



2 > 


Μ 


όπου : 

ΤΙ = μοχλοβραχίονας στροφής (γπ) 

Το = ταχύτητα σκάφους κατά την στροφή (πι/δ) 

Κ = ακτίνα στροφής (πι) 

ΚΟ — ύψος κατακόρυφου κέντρου βάρους πάνω από την τρόπιδα (πι) 
<1 = μέσο βύθισμα (γπ) 

£ = επιτάχυνση της βαρύτητας 
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1.5 Διατοιχισμός σε κύματα (σχήμα 1) 

Η επίδραση του διατοιχισμού κατά την πορεία επί της ευστάθειας του σκάφους 
πρέπει να αποδεικνύεται μαθηματικά. Προς τούτο η απομένουσα επιφάνεια κάτω απο 
την καμπύλη ΟΖ (Α 2 ), δηλ. πέραν της γωνίας εγκάρσιας κλίσης (Θ,Ο, πρεπει να είναι 
τουλάχιστον ίση προς 0,028 ηι.ιυά μέχρι την γωνία διατοιχισμού Θ Γ; Σε περίπτωση 
έλλειψης δοκιμής προτύπου ομοιώματος ή άλλων στοιχείων η γωνία Θ Γ πρεπει να 
λαμβάνεται 15° ή (θ* - θ κ ), οποιαδήποτε είναι η μικρότερη. 

2 Κριτήρια για την απομένουσα ευστάθεια μετά από βλάβη 

2.1 Η μέθοδος εφαρμογής των κριτηρίων στην καμπύλη απομένουσας ευστάθειας 
είναι παρόμοια με εκείνη για την άθικτη κατάσταση με την εξαίρεση ότι το σκάφος 
στην τελική κατάσταση μετά την βλάβη πρέπει να θεωρείται ότι διαθετει επαρκή 
βαθμό απομένουσας ευστάθειας εφόσον : 

.1 η απαιτούμενη επιφάνεια Α 2 δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,028 
ιτι.Γ3ΐ1 (σχήμα 2)· και 

- .2 δεν υπάρχει απαίτηση σχετικά με την γωνία στην οποία θα εμφανισθεί 

η μεγίστη τιμή ΟΖ. 

2.2 Ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου για εφαρμογή επί της 
καμπύλης απομένουσας ευστάθειας πρέπει να θεωρείται σταθερός σε όλες τις γωνίες 
κλίσης και πρέπει να υπολογίζεται ως εξής : 


Ρ ά Α·Ζ 

ηι 3 = - 

9800 Δ 


όπου : 

? ά = 120 (Γ (( /26) 2 (Ν/τϊι 2 ) 

Υ\ν = ταχύτητα ανέμου που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες 
συνθήκες (ηι/δ) 

Α = προβολή της πλευρικής επιφάνειας του τμήματος του σκάφους επάνω 
από την ίσαλο της άφορτης κατάστασης λειτουργίας (σΤ) 

2 = κάθετη απόσταση από το κέντρο της Α μέχρι του ημίσεος του 
βυθίσματος του άφορτου εκτοπίσματος λειτουργίας (ηι) 

Δ = εκτόπισμα (ΐ) 

2.3 Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιες τιμές της γωνίας διατοιχισμού όπως και 
για την άθικτη ευστάθεια. 



2.4 Το σημείο κατάκλυσης είναι σημαντικό και 
τερματίζει την καμπύλη απομένουσας ευστάθειας. Έτσι 
περικόπτεται στην γωνία κατάκλυσης. 


πρέπει να θεωρείται ότι 
, η επιφάνεια Α 7 πρέπει να 


ε&τάίε™, ε ζ™ ά !Γ„ τ °^ σΚ ' 4φί ” >ς σΙην Ι6λΐΚή κ “ ,άπτοσ η Μ*«ί "ΐν βλάβη κρέπε. να 
,Τ-ί «ποδεικνυεται οτ. ικανοποιεί τα κριτήρια, κατά την βλάβη που 

ορίζεται στην παραγραφο 2.6 του παρόντος Κώδικα. 

Υ'. Σι ° “ διάμεσ “ ^άδια κατάκλυσης ο μέγιστος ανορθωτικός μοχλοβραχίονας 
πρεπε. να ε™ τουίαχκττον 0,05 α, κα, το εύρος του θετικού ανορθωτικου 
μοχλοβραχίονα πρεπε, να είναι τουλάχιστον 7" Σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο ένα 
άνοιγμά στην γαστρα και μόνο μία ελεύθερη επιφάνεια χρειάζεται να θεωρηθούν. 

3 Εφαρμογή μοχλοβραχιόνων εγκάρσιας κλίσης 

3 4 Κατα την εφαρμογή των μοχλοβραχιόνων εγκάρσιας κλίσης στις καμπύλες 
άθικτης κατάστασης και κατάστασης μετά από βλάβη, πρέπει να εξετάζονται τα εξής: 

-ΐ.Ι.Ι για την άθικτη κατάσταση : 


■1 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου 

(περιλαμβανόμενης της επίδρασης των ριπών του ανέμου) 
{Η1 2 )· και 

•2 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου 

(περιλαμβανόμενης της επίδρασης των ριπών του ανέμου) 
προστιθεμένων τιον μοχλοβραχιόνων είτε λόγω συνωστισμού 
των επιβατών είτε λόγω στροφής με μεγάλη ταχύτητα, 
οποιοσδήποτε είναι ο*μεγαλύτερος (ΗΤί,). 

3.1.2 για την κατάσταση βλάβης : 

• 1 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου - με 
σταθερό άνεμο (///,*)· και 

•2 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου 
προστιθεμένου του μοχλοβραχίονα λόγω συνωστισμού των 
επιβατών (Η1 4 ). 


3.2 Γωνίες κλίσης εξ αιτίας σταθερού ανέμου 

3.2 1 Η γωνία εγκάρσιας κλίσης που οφείλεται σε ριπή ανέμου, όταν ο 
μοχλοβραχίονας εγκάρσιάς κλίσης Η1 2 που προέκυψε σύμφωνα με την παράγραφο 
εφαρμο ^ εται σττ Ι ν καμπύλη άθικτης ευστάθειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1θ°. 

3 · 2 ·; Η γωνία εγκάρσιας κλίσης που οφείλεται σε σταθερό άνεμο, όταν ο 
μοχλοβραχίονας εγκάρσιάς κλίσης Η1 3 που προέκυψε σύμφωνα με την παράγραφο 
λ ' λ ε Φ α Ρ1 ιο ζεται στην καμπύλη απομένουσας ευστάθειας μετά από βλάβη, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 15° για επιβατηγό σκάφη και τις 20° για φορτηγά σκάφη. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΚΑΦίΙΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ 




Σχήμα 2 - Ευστάθεια μετά από βλάβη 


Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στα σχήματα 1 και 2 

Η1 2 = Μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου + ρίπων 

ΗΤΙ = Μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου + ριπών + (συνωστισμού 

επιβατών ή στροφής) 

ΙΙ1 3 = Μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου 

Η1 4 = Μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης εξ αιτίας ανέμου + συνωστισμού 
επιβατών 

Β, η = Γωνία μεγίστου ΟΜ 
θ<ι = Γωνία κατάκλυσης 

0 = Γωνία διατοιχισμού 

θ 0 = Γωνία ισορροπίας, με την παραδοχή απουσίας άνεμου, συνωστισμού 
επιβατών ή επιδράσεων στροφής 

0!,= Γωνία εγκάρσιας κλίσης λόγω του μοχλοβραχίονα εγκάρσιάς κλίσης 
ΗΤΙ, ΗΙ}, ή 1ϋι 

Α! > Επιφάνεια απαιτούμενη από την παράγραφο 1.1 

Α 2 > 0,028 γτι.πκΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ 
1 Κριτήρια ευστάθειας στην άθικτη κατάσταση 

1.1 Πρέπει να εφαρμόζεται το κριτήριο καιρού που περιέχεται στην παράγραφο 

3.2 του Κώδικα Άθικτης Ευστάθειας 1 . Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου καιρού η 

τιμή της πίεσης του ανέμου πρέπει να ληφθεί ως (500 / 26} 2 ), όπου ννν = η 

ταχύτητα του ανέμου (ηι./$) που αντιστοιχεί στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες 
συνθήκες. Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου ανέμου πρέπει κατά την εκτίμηση της 
γωνίας διατοιχισμού θ| να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
απόσβεσης του διατοιχισμού σε μεμονωμένο σκάφος, τα οποία μπορούν να εξαχθούν 
εναλλακτικά από δοκιμές προτύπων ομοιωμάτων ή από δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα. 
Γάστρες με χαρακτηριστικά που αυξάνουν σημαντικά την απόσβεση, όπως 
βυθιζόμενα πλευρικά κύτη, ανθεκτικές διατάξεις πτερυγίων, ή εύκαμπτες ποδιές ή 
σφραγίσματα, συνήθως μαρτυρούν σημαντικά μικρότερες εκτάσεις της γωνίας 
διατοιχισμού. Έτσι, για τέτοια σκάφη, η γωνία διατοιχισμού πρέπει να εξάγεται από 
δοκιμές προτύπου ομοιώματος ή από δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα ή σε περίπτωση 
έλλειψης τέτοιων στοιχείων πρέπει να λαμβάνεται ίση προς 15°. 

1.2 Η επιφάνεια της καμπύλης του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα (καμπύλη ΟΖ) 
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,07 γπ.γηιΙ μέχρι θ = 15° όταν ο μέγιστος 
ανορθωτικός μοχλοβραχίονας (ΟΖ) εμφανίζεται σε 0 = 15°, και από 0,055 πτ.ΓΕά 
μέχρι θ = 30° όταν ο μέγιστος ανορθωτικός μοχλοβραχίονας εμφανίζεται σε θ = 30° ή 
περισσότερο. Όπου ο μέγιστος ανορθωτικός μοχλοβραχίονας εμφανίζεται σε γωνίες 
μεταξύ θ = 15° και θ = 30°, η αντίστοιχη επιφάνεια της καμπύλης ανορθωτικού 
μοχλοβραχίονα πρέπει να είναι: 

Α - 0,055 + 0,001 (30° - θ™*) (ΐΐΐ.Γ&ϋ) 

όπου : 

θ ιηΛΧ είναι η γωνία εγκάρσιας κλίσης σε μοίρες, στην οποία η καμπύλη του 
ανορθωτικού μοχλοβραχίονα φθάνει την μεγίστη τιμή της. 

1.3 Η επιφάνεια της καμπύλης του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα μεταξύ θ = 30° 
και θ = 40° ή μεταξύ θ = 30° και της γωνίας κατάκλυσης θ ; " εάν η γωνία αυτή είναι 
μικρότερη από 40°, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,03 ηι.ταιΐ. 

1.4 Ο ανορθωτικός μοχλοβραχίονας ΟΖ πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,2 ιη σε 
γωνία κλίσης μεγαλύτερη ή ίση προς 30°. 

1.5 Ο μέγιστος ανορθωτικός μοχλοβραχίονας πρέπει να εμφανίζεται σε γωνία 
κλίσης όχι μικρότερη από 15°. 


Γίνεται μνεία του Κώδικα Αθικτης Ευστάθειας για όλους τους τόπους πλοίων που 
καλύπτονται από τις διατάξεις του ΙΜΟ, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση 
Α.749(18), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Μ5€.75(69). 

Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, μικρά ανοίγματα μέσοι των οποίων δεν μπορεί να 
λάβει χώρα προοδευτική κοτάκλυση, δεν χρειάζεται να θεωρηθούν ως ανοικτά. 
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1.6 Το αρχικό μετακεντρικό ύψος ΟΜ Τ δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,15 
Γη. 

2 Κριτήριο για απομένουσα ευστάθεια μετά από βλάβη 

2.1 Η απαιτούμενη ευστάθεια στην τελική κατάσταση μετά από βλάβη, και μετά 
την εξισορρόπηση όπου αυτή παρέχεται, πρέπει να καθορίζεται όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 2.1.1 έως 2.1.4. 

2.1.1 Η καμπύλη του θετικού ανορθωτικού μοχλοβραχίονα απομένουσας 
ευστάθειας πρέπει να έχει ελάχιστο εύρος 1 5° πέρα από την γωνία εξισορρόπησης. Το 
εύρος αυτό μπορεί να μειωθεί μέχρι ένα ελάχιστο όριο 10°, σε περίπτωση που η 
επιφάνεια της καμπύλης του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα είναι εκείνη που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.1.2, αυξημένο κατά τον λόγο : 

15 


εύρος 

όπου το εύρος εκφράζεται σε μοίρες. 

2.1.2 Η επιφάνεια της καμπύλης του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,015 ηι.πκΐ μετρούμενη από την γωνία εξισορρόπησης μέχρι το 
μικρότερο : 

. 1 της γωνίας κατά την οποία σημειώνεται προοδευτική κατάκλυση· και 

.2 των 27° που μετρούνται από το οριζόντιο. 

2.1.3 Πρέπει να εμφανίζεται ανορθωτικός μοχλοβραχίονας απομένουσας 
ευστάθειας εντός της έκτασης της θετικής ευστάθειας, λαμβανομένης υπόψη της 
μέγιστης των ακολούθων ροπών εγκάρσιας κλίσης : 

. 1 από τον συνωστισμό όλων των επιβατών προς την μία πλευρά· 

.2 από την καθαίρεση όλων των σωστικών σκαφών καθαιρουμένου 
τύπου υπό πλήρες φορτίο στην μία πλευρά· και 

.3 εξ αιτίας της πίεσης του ανέμου, 

όπως υπολογίζεται από τον τύπο : 

ροπή εγκάρσιας κλίσης 

ΟΖ =-— + 0,04 (πί) 

εκτόπισμα 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση ο εν λόγω ανορθωτικός μοχλοβραχίονας δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος από 0,1 τυ. 
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2.1.4 Προς τον σκοπό του υπολογισμού των ροπών εγκάρσιας κλίσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.3. πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές : 

.1 Ροπές εξ αιτίας συνωστισμού επιβατών. Πρέπει να υπολογίζονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.10 του παρόντος Κώδικα. 

•2 Ροπές εξ αιτίας καθαίρεσης όλων των σωστικών σκαφών 

καθαιρουμένου τύπου υπό πλήρες φορτίο στην μία πλευρά : 

.2.1 όλες οι σωσίβιες σχεδίες και οι λέμβοι διάσωσης που είναι 
τοποθετημένες στην πλευρά προς την οποία το πλοίο έχει λάβει 
κλίση μετά από την σημείωση βλάβης, πρέπει να θεωρούνται 
ότι αιωρούνται πλήρεις φορτίου και έτοιμες για καθαίρεση* 

.2.2 προκειμένου για σωσίβιες σχεδίες που είναι διευθετημένες να 
καθαιρούνται υπό πλήρες φορτίο από την θέση στοιβασίας 
τους, πρέπει να λαμβάνεται η μεγίστη ροπή εγκάρσιας κλίσης 
κατά την διάρκεια της καθαίρεσης- 

.2.3 κάθε επωτίδα της πλευράς προς την οποία έχει λάβει κλίση το 
πλοίο που υπέστη βλάβη, πρέπει να θεωρείται ως αιωρούμενη 
έτοιμη για καθαίρεση με προσαρτημένη πλήριος φορτωμένη 
σωσίβια σχεδία καθαιρουμένου τύπου* 

.2.4 τα πρόσωπα που δεν ευρίσκονται στα σωστικά μέσα που 
αιωρούνται δεν πρέπει να προσδίδουν ούτε πρόσθετη ροπή 
εγκάρσιας κλίσης ούτε πρόσθετη ροπή επαναφοράς* και 

.2.5 τα σωστικά μέσα επί της πλευράς του πλοίου που είναι 
αντίθετη προς της πλευρά της κλίσης πρέπει να θεωρούνται ότι 
ευρίσκονται στην θέση στοιβασίας τους. 

.3 Ροπές εξ αιτίας πίεσης ανέμου : 

.3.1 η πίεση του ανέμου πρέπει να ληφθεί ίση προς (120{Π^/ 26) 2 ) 
(Ν/πί ), όπου Vψ = ταχύτητα ανέμου που αντιστοιχεί στις 
δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες* 

.3.2 η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι η προβολή της 

πλευρικής επιφάνειας του σκάφους επάνω από την ίσαλο που 
αντιστοιχεί στην άθικτη κατάσταση* και 

.3.3 ο μοχλοβραχίονας της ροπής πρέπει να είναι η κάθετη 

απόσταση από σημείο στο μέσο του μέσου βυθίσματος που 
αντιστοιχεί στην άθικτη κατάσταση μέχρι το κέντρο βάρους 
της πλευρικής επιφάνειας. 

2.2 Σε ενδιάμεσα στάδια κατάκλυσης, ο μέγιστος ανορθωτικός μοχλοβραχίονας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 ιη και το εύρος των θετικών ανορθωτικών 
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μοχλοβραχιόνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 7°. Σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο ένα 
άνοιγμα στην γάστρα και μόνο μία ελεύθερη επιφάνεια χρειάζεται.να θειορηθούν. 


1 
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νν Γ ',’, 1 ’, Ι ^·?!’,1 Γ 1 Α ' ΤΗΣΕ,Σ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡ,Α ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους σκαφών. Πρέπει να 
ξαγονται δοκιμές για την αξιολόγηση της λειτουργικής ασφάλειας στο πρωτότυπο 

_ο νεαζ σχε0ΐασης ^ ^ σχεδίασης που ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά 

. μπορεί να τροποποιούν τα αποτελέσματα προηγούμενης δοκιμής Οι δοκιμές 
πρεπει να εκτελουνται βασει ενός προγράμματος που θα έχει συμφωνήσει μεταξύ της 
ΡΧΠς κπι του κατασκευαστή. Οπου οι συνθήκες υπηρεσίας δικαιολογούν πρόσθετες 
ιμες (π.χ. χαμηλη θερμοκρασία), η Αρχή ή οι αρμόδιες αρχές του Κράτους του 
λιμένα βάσης αναλογα με την περίπτωση μπορούν να απαιτούν περαιτέρω αποδείξεις 
Πρεπει να διατίθενται λειτουργικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφή κπη 

του σκάφους. 5 “ στε να γίνει κ « τ «νοητή και να αξιολογηθεί η λειτουργία 

Αντικειμενικός σκοπός αυτών των δοκιμών είναι η παροχή των βασικών 
πληροφοριών και οδηγιών ώστε το σκάφος να καταστεί σε θέση να λειτουργεί 
ασφαλώς κάτω απο κανονικές συνθήκες και συνθήκες έκτακτης ανάγκης εντός του 
σχεδιασθεντος πλαισίου ταχύτητας και περιβάλλοντος. ζ 

·°αλ α Με λ Ζ θ ™ΐί 1 Γ σίες έχ ° υν σ ™ γραφηθΐ:1 ως οε ότ, αφορά την 

ι.παληυευση ιης απόδοσης ίου σκάφους. 

1 Απόδοση 

1.1 Γενικά 

1.1.1 Το σκάφος πρέπει να πληροί τις εφαρμοζόμενες λειτουργικές απαιτήσεις του 
εφαλαιου 17 του παρόντος Κώδικα καθώς και του παρόντος Παραρτήματος για 

ολους τους ακραίους σχηματισμούς επιβατών και φορτίου για τους οποίους 
απαιτείται επαλήθευσή . Τα όρια κατάστασης θάλασσας σε σχέση με τις διαφορετικές 
καταστάσεις λειτουργίας πρέπει να επαληθεύονται από δοκιμές και αναλύσεις 
σκάφους του τυπου για τον οποίο απαιτείται πιστοποίηση. 

1 .1.2 Ο λειτουργικός έλεγχος του σκάφους πρέπει να είναι σύμφωνα με διαδικασίες 
που θα θεσπισθουν απο τον αρμόδιο για λειτουργία εν υπηρεσία. Οι διαδικασίες που 
πρόκειται να θεσπισθούν πρέπει να είναι η διαδικασία εκκίνησης, οι διαδικασίες εν 
πλω, και οι διαδικασίες κανονικής κράτησης και κράτησης ανάγκης και ελιγμών. 

1.1.3 Οι διαδικασίες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.2: 

.1 πρεπει να υποδεικνύουν ότι οι κανονικές εκτελέσεις ελιγμών και οι 

αποκρίσεις του σκάφους σε βλάβες είναι συνεπείς κατά την 
λειτουργία- 


.2 


πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους ή διατάξεις που είναι ασφαλείς και 
αξιόπιστες· και 



πρέπει να περιλαμβάνουν περιθώριο για οποιαδήποτε χρονική 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των διαδικασιών που μπορεί εύλογα να 
αναμένονται κατά την υπηρεσία. 


1.1.4 Οι διαδικασίες που απαιτούνται 
εκτελούνται σε νερό επαρκούς βάθους έτσι 


από το Παράρτημα αυτό πρέπει να 
ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση του 


σκάφους. 


115 Οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται με το πρακτικώς δυνατόν ελάχιστο βάρος, 
πρόσθετες δε δοκιμές πρέπει να εκτελούνται με το μέγιστο βάρος που είναι επαρκες 
για την εξακρίβωση της ανάγκης για πρόσθετους περιορισμούς και για δοκιμές πρ ς 

εξέταση της επίδρασης του βάρους. 


2 Κράτηση 

2 1 Η δοκιμή αυτή γίνεται προς εξακρίβωση της επιτάχυνσης που σημειώνεται 
κατά την κράτηση του σκάφους σε ήρεμο νερό χωρίς επιβάτες η φορτίο κατα τι 
διάρκεια των παρακάτω συνθηκών : 


1 κανονική κράτηση για την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 

2 κράτηση ανάγκης για την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας· και 

3 κράτηση προς αποφυγή σύγκρουσης (οπβΗ »ίοΡ) από την μεγίστη 
ταχύτητα λειτουργίας και από οποιαδήποτε ταχύτητα κατα την 
μεταβατική κατάσταση. 


2 2 Οι δοκιμές που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2 πρεπει να 
τεκμηριώνουν ότι' οι επιταχύνσεις δεν ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 1 στο 
Παράρτημα 3 όταν χρησιμοποιούνται χειριστήρια ελεγχου σύμφωνα με τις γραπτέ^ 
22* 6π,ος δίδονται στο ενχτ.φίδ,ο λε.τουργία; του σκάφους η ° 

τρόπο. Εάν υπάρχει υπέρβαση του επιπέόου ασφαλείας 1 κατα τη διάρκεια ιης 
κανονικής κράτησης, τα συστήματα ελέγχου πρέπει να τροποποιούνται ώστε να 
αποφεύγεται η υπέρβαση ή πρέπει να ζητείται από τους επιβάτες να είναι καίιστο 
κατά την διάρκεια της κανονικής κράτησης. Εάν υπάρχει υπέρβαση του επίπεδου 
ασφαλείας 1 κατά τη διάρκεια της κράτησης ανάγκης, τότε οι γραπτές διαδικασ ς 
στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
πληροφορίες περί του πώς θα αποφεύγεται η υπέρβαση η πρεπει το σύστημα ελεγχου 
να τροποποιείται προς αποφυγή της υπέρβασης. 

ο 3 Οι δοκιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.3 πρέπει να τεκμηριώνουν 
ότι οι επιταχύνσεις δεν ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 2 του Παραρτήματος 3 όταν 
τα χειριστήρια ελέγχου στην αυτόματη λειτουργία χρησιμοποιούνται με τ Ρ°™ 
δίνει τις μέγιστες επιταχύνσεις. Εάν συμβαίνει υπέρβαση του επιπεΟου ασφαλείας 2 
τότε το' εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους πρέπει να περιλαμβάνει προειδοποίηση 
ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες, εάν εκτελεσθει κράτηση προς 
αποφυγή σύγκρουσης (οτεείι 5ΐορ). 
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2,4 Πρεπει να επανα λαμβάνονταχ άλλες δοκιμές κατά την διάρκεια της στροφής 
του σκάφους ώστε να εξακριβώνεται η ανάγκη ή διαφορετικά να τίθενται 
οποίοιήηποτε έχοντες σχέση με την ταχύτητα περιορισμοί κατά τη διάρκεια ελιγμών. 

3 Λειτουργία εν πλω 

3.1 Η δοκιμή αυτή γίνεται για να εξακριβωθεί η απόδοση του σκάφους και οι 
επιταχύνσεις που σημειώνονται κατά τις καταστάσεις πλου χωρίς επιβάτες ή φορτίο 
υπο τις ακόλουθες συνθήκες : 

.1 κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι εκείνες στις οποίες το σκάφος 
με χειροκίνητη λειτουργία, με υποβοήθηση αυτόματου πιλότου ή 
χειριζόμενο με οποιοδήποτε σύστημα αυτομάτου ελέγχου σε κανονική 
κατάσταση, θα πλέει ασφαλώς σε οποιαδήποτε κατεύθυνση· και 

.2 δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες, αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1.4.57 του παρόντος Κώδικα, είναι εκείνες στις οποίες 
είναι δυνατό να διατηρηθεί ασφαλής πλους χωρίς εξαιρετική 
δεςιοτεχνία διακυβέρνησης. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατή η 
λειτουργία σε όλες τις κατευθύνσεις σε σχέση με τον άνεμο και την 
θάλασσα. Για τύπους σκαφών που διαθέτουν υψηλότερο βαθμό 
απόδοσης σε κατάσταση μη εκτοπίσματος, η απόδοση και οι 
επιταχύνσεις πρέπει επίσης να εξακριβώνονται σε κατάσταση 
εκτοπίσματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας στη δυσμενέστερη 
προβλεπόμενη συνθήκη. 

■>.2 Τα επίπεδα λειτουργίας, όπως ορίσθηκαν στην παράγραφο 3.1, πρέπει να 
εξακριβώνονται και να τεκμηριώνονται με δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα σε δύο 
τουλάχιστον σχετικές συνθήκες θάλασσας και με τον καιρό στην πλώρη, πλευρικά 
και στην πρύμνη. Πρεπει να αποδειχθεί ότι η χρονική περίοδος κάθε δοκιμής και ο 
αριθμός το>ν σειρών είναι επαρκείς για την επίτευξη αξιόπιστων μετρήσεων. Σε κάθε 
κατάσταση θάλασσας που δοκιμάζεται, ο συνολικός χρόνος σε κάθε κατεύθυνση δεν 
πρέπει να είναι μικρότερος από 15 τηϊη. Μπορούν να χρησιμοποιούνται δοκιμές 
προτύπων ομοιωμάτων και μαθηματικές προσομοιώσεις για να επαληθευθεί η 
απόδοση στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες. 


Τα όρια των συνθηκών κανονικής λειτουργίας πρέπει να τεκμηριώνονται με 
μετρήσεις ταχύτητας του σκάφους, με κατεύθυνση προς το κύμα και με γραμμική 
παρεμβολή των μετρήσεων των μεγίστων οριζοντίιον επιταχύνσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4 του Παραρτήματος 3. Μετρήσεις του ύψους κύματος και της 
περιόδου πρέπει να γίνονται στο πρακτικά μέγιστο δυνατό όριο. 

Τα όρια για τις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες πρέπει να τεκμηριώνονται 
με μετρήσεις της ταχύτητας του σκάφους, του ύψους κύματος και της περιόδου, με 
κατεύθυνση προς το κύμα και με τις τιμές μέσης τετραγωνικής ρίζας (ΚΜδ) των 
οριζοντίων επιταχύνσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του Παραρτήματος 3 και 
των εγκαρσίων επιταχύνσεων πλησίον του διαμήκους κέντρου βάρους του σκάφους. 
Οι τιμές ΚΜ8 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γραμμική προέκταση των 
κορυφαίων τιμών. Γ ια την λήψη των αναμενομένων κορυφαίων τιμών των σχετικών 
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με το φορτίο της κατασκευαστικής σχεδίασης και τα επίπεδα ασφαλείας (1 ανα 5 ιηιη 
υπέρβασης), οι τιμές Κ.Μ8 πολλαπλασιάζονται επί 3,0 ή 


Ο = V 21η Ν 


όπου : 

Λ ; είναι ο αριθμός των διαδοχικών πλατών εντός της σχετικής χρονικής 
περιόδου. 

Εάν δεν επαληθεύεται διαφορετικά με δοκιμές προτύπων ομοιωμάτων ή με 
μαθηματικούς υπολογισμούς, πρέπει να θεωρείται γραμμική σχέση του υψους 
κύματος και των επιταχύνσεων που βασίζονται σε μετρήσεις στις δυο καταστάσεις 
θάλασσας. Τα όρια για τις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες πρεπει να 
τεκμηριώνονται τόσο σε σχέση με την ασφάλεια των επιβατών σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4 του Παραρτήματος 3, όσο και σε σχέση με το πραγματικό φορτίο 
κατασκευαστικής σχεδίασης του σκάφους. 

3.3 Η μέθοδος δοκιμιδν και επαλήθευσης πρέπει να τεκμηριώνει τους 
περιορισμούς των συνθηκών θάλασσας για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους : 

.1 σε κανονική λειτουργία και στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας οι 
επιταχύνσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 1 του 
Παραρτήματος 3 με μέσο όρο 1 ανά 5 πρώτα λεπτά. Ιο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του σκάφους πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή 
περιγραφή των επιδράσεων της μείωσης της ταχύτητας ή αλλαγής της 
κατεύθυνσης «κ προς το κύμα προκειμένου να προληφθεί η υπέρβαση· 

.2 στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες, με μειωμένη ταχύτητα 
όσο είναι αναγκαίο, οι επιταχύνσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
επίπεδο ασφαλείας 2 του Παραρτήματος 3 με μέσο όρο 1 ανά 5 πρώτα 
λεπτά, ούτε οποιαδήποτε άλλη χαρακτηριστική κίνηση του σκάφους 
όπως προνευστασμός, διατοιχισμός, παροιάκιση πρέπει να υπερβαίνει 
επίπεδα που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την ασφάλεια των 
επιβατών. Στις δυσμενέστερες προβλεπόμενες συνθήκες και με 
μειωμένη ταχύτητα όσο είναι αναγκαίο, το σκάφος πρέπει να είναι σε 
θέση να εκτελεί ασφαλείς ελιγμούς και να παρέχει επαρκή ευστάθεια 
ώστε να μπορεί να συνεχίσει την ασφαλή λειτουργία του μέχρι τον 
πλησιέστερο τόπο καταφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί 
προσοχή στο χειρισμό. Οι επιβάτες πρέπει να απαιτείται να είναι 
καθιστοί όταν υπάρχει υπέρβαση του επιπέδου ασφαλείας 1 του 
Παραρτήματος 3· και 

.3 εντός του πραγματικού φορτίου κατασκευαστικής σχεδίασης για το 
σκάφος, με μειωμένη ταχύτητα και με αλλαγή πορείας, όσο είναι 

αναγκαίο. 
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3.4 Στροφή και ικανότητα εκτέλεσης ελιγμών 

Το σκάφος πρέπει να είναι ικανό να ελέγχεται ασφαλώς και να εκτελεί ελιγμούς κατά 
την διάρκεια : 

. 1 της λειτουργίας σε κατάσταση εκτοπίσματος· 

.2 της λειτουργίας σε κατάσταση μη εκτοπίσματος· 

.3 της ανύψωσης και της προσθαλάσσωσης· 

.4 οποιασδήποτε ενδιάμεσης ή μεταβατικής κατάστασης, ανάλογα με την 
εφαρμογή· και 

.5 χειρισμών ελλιμενισμού, ανάλογα με την εφαρμογή. 

4 Αποτελέσματα βλαβών ή δυσλειτουργίας 

4.1 Γενικά 

I α όρια ασφαλούς λειτουργίας, οι ειδικές διαδικασίες χειρισμού και οι οποιοιδήποτε 
λειτουργικοί περιορισμοί πρέπει να εξετάζονται και να παρουσιάζονται ως 
αποτέλεσμα δοκιμών υπό πλήρη κλίμακα που διεξάγονται με προσομοίωση πιθανών 
βλαβών του εξοπλισμού. 

Οι βλάβες υπό εξέταση πρέπει να είναι εκείνες που οδηγούν σε μείζονα ή 
περισσότερο σοβαρά αποτελέσματα όπιος καθορίζονται από την αξιολόγηση ΡΜΕΑ ή 
παρόμοιας ανάλυσης. 

Οι βλάβες υπό εξέταση πρέπει να συμφωνούνται μεταξύ του κατασκευαστή του 
σκάφους και της Αρχής και κάθε μεμονωμένη βλάβη πρέπει να εξετάζεται με 
προοδευτικό τρόπο. 

4.2 Αντικειμενικοί στόχοι δοκιμών 

Η εξέταση κάθε βλάβης πρέπει να καταλήγει σε : 

.1 καθορισμό ορίων ασφαλείας της λειτουργίας του σκάφους κατά τον 
χρόνο της βλάβης, πέραν των οποίων η βλάβη θα προκαλέσει 
υποβάθμιση πέραν του επιπέδου ασφαλείας 2· 

.2 καθορισμό των ενεργειών των μελών του πληρώματος, εάν υπάρχουν, 
για να ελαχιστοποιηθεί ή να τεθεί υπό έλεγχο η βλάβη· και 

.3 καθορισμό των περιορισμών του σκάφους και των μηχανών που 
πρόκειται να τεθούν ώστε το σκάφος να καθίσταται ικανό να 
προσεγγίζει σε τόπο καταφυγής παρούσης της βλάβης. 

4.3 Βλάβες υπό εξέταση 

Οι βλάβες του εξοπλισμού πρέπει να περιλαμβάνουν, αλλά όχι και να περιορίζονται 
στα ακόλουθα : 
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. 1 ολική απώλεια ισχύος πρόωσης· 

.2 ολική απώλεια ισχύος ανύψωσης (για σκάφη ΑλΥ και $Β$)· 

.3 ολική απώλεια ελέγχου ενός συστήματος πρόωσης· 

.4 ακούσια εφαρμογή πλήρους ώθησης (θετικής ή αρνητικής) σε ένα από 
τα συστήματα· 

.5 βλάβη ελέγχου ενός συστήματος ελέγχου διεύθυνσης· 

.6 ακούσια πλήρης έκτροπη ενός συστήματος ελέγχου διεύθυνσης· 

.7 βλάβη ελέγχου του συστήματος ελέγχου διαγωγής· 

.8 ακούσια πλήρης εκτροπή ενός εξαρτήματος του συστήματος ελέγχου 
διαγωγής· και 

.9 ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι βλάβες πρέπει να είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές των συνθηκών υπηρεσίας και 
πρέπει να προσομοιώνονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στην πλέον κρίσιμη 
εκτέλιεση ελ.ιγμού του σκάφους όπου η βλάβη θα έχει τον μέγιστο αντίκτυπο. 


4.4 Δοκιμή «νεκρού σκάφους» 

Προκειμένου να εξακριβωθούν οι κινήσεις του σκάφους και η κατεύθυνση της θέσης 
του σε σχέση με τον άνεμο και τα κύματα για σκοπούς καθορισμού των συνθηκών 
εκκένωσης του σκάφους, το σκάφος πρέπει να «.κινητοποιείται και όλα τα κύρια 
μηχανήματα να τίθενται εκτός λειτουργίας για επαρκή χρόνο ώστε η διεύθυνση του 
σκάφους να σταθεροποιηθεί ως προς τον άνεμο και τα κύματα. Η δοκιμή αυτή πρέπει 
να διεξάγεται μόλις δοθεί η ευκαιρία για να εξακριβωθούν τα πρότυπα της 
σχεδιασθείσας συμπεριφοράς "νεκρού πλοίου" σε ποικιλία ανέμων και καταστάσεων 
θάλασσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

1 Πρόθεση και σκοπός 

Ο σκοπός ίων κριτηρίων αυτών είναι η πρόβλεψη απαιτήσεων για τα καθίσματα 
επιβατών και πληρώματος, για την στερέωση των καθισμάτων και για τα εξαρτήματα 
των καθισμάτων, καθώς και για την εγκατάστασή τους ώστε να ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα τραυματισμού του καθημένου και / ή η δυσχέρεια εξόδου /εισόδου εάν 
το σκάφος υποστεί σύγκρουση. 

2 Στατικές δοκιμές καθισμάτων 

^■1 Οι απαιτήσεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για όλα τα καθίσματα 
πληρώματος και επιβατών. 

2.2 Ολα τα καθίσματα στα οποία εφαρμόζεται αυτή η παράγραφος, μαζί με τα 
στηρίγματα τους και τις συνδέσεις του καταστρώματος, πρέπει να έχουν σχεδιασθεί 
ώστε να αντέχουν τουλάχιστον στις ακόλουθες στατικές δυνάμεις που εφαρμόζονται 
κατά τη διεύθυνση του σκάφους : 

. 1 Διεύθυνση πρόσω : δύναμη 2,25 ΕΝ, 

.2 Διεύθυνση ανάποδα : δύναμη 1,5 ΓΝ, 

.3 Εγκάρσια διεύθυνση : δύναμη 1,5 ΕΝ, 

.4 Κατακόρυφα προς τα κάτω : δύναμη 2,25 ΕΝ, και 

.5 Κατακόρυφα προς τα πάνω : δύναμη 1,5 λ Ν. 

Το κάθισμα πρέπει να αποτελείται από το πλαίσιο, την έδρα και την πλάτη. Οι 
δυνάμεις που εφαρμόζονται κατά την διεύθυνση του καθίσματος πρόσω ή ανάποδα 
πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια στην πλάτη του καθίσματος 350 ηιιη πάνω από την 
έδρα του καθίσματος. Οι δυνάμεις που εφαρμόζονται κατά την εγκάρσια διεύθυνση 
του καθίσματος πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια στην έδρα του καθίσματος. Οι 
κα τα κορυφές δυνάμεις προς τα πάνω πρέπει να κατανέμονται εξίσου στις γωνίες του 
πλαισίου της έδρας του καθίσματος. Οι κατακόρυφες δυνάμεις προς τα κάτω πρέπει 
να κατανέμονται ομοιόμορφα πάνω στην έδρα του καθίσματος. 

Εάν μονάδα καθίσματος αποτελείται από περισσότερες της μιας θέσεις καθίσματος, 
οι δυνάμεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε θέση καθίσματος ταυτόχρονα 
κατά τη διάρκεια των δοκιμών. 

2.3 Όταν οι δυνάμεις εφαρμόζονται σε κάθισμα, πρέπει να δίδεται προσοχή στην 
διεύθυνση προς την οποία το κάθισμα βλέπει το σκάφος. Για παράδειγμα, εάν το 
κάθισμα βλέπει τα πλαϊνά, η εγκάρσια δύναμη του σκάφους πρέπει να εφαρμόζεται 
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εμπρός και πίσω από το κάθισμα και η εμπρόσθια δύναμη του σκάφους πρεπει να 
εφαρμόζεται εγκάρσια στο κάθισμα. 

9 4 Κάθε μονάδα καθισμάτων υπό δοκιμή πρεπει να προσαρμόζεται στην 
κατασκευή στήριξης κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που πρόκειται να προσαρμοσθει 
στο κατάστρωμα του σκάφους. Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις δόκιμε*, 
άκαμπτη κατασκευή στήριξης, προτιμάται κατασκευή στήριξης που εχει την ίδια 
αντοχή και ακαμψία με αυτή της κατασκευής στήριξης του σκάφους. 

2.5 Οι δυνάμεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3 πρέπει να 
εφαρμόζονται στο κάθισμα μέσω κυλινδρικής επιφάνειας που έχει ακτίνα 80 ηιυι και 
πλάτος τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του καθίσματος. Η επιφάνεια πρεπει να 
εξοπλίζεται με τουλάχιστον ένα δυναμόμετρο ικανό να μετρά τις δυνάμεις που 
εφαρμόζονται. 

2.6 Το κάθισμα πρέπει να θεωρείται αποδεκτό εάν : 

.1 υπό την επίδραση των δυνάμεων που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.1 έως 2.2.3, η μόνιμη παραμόρφωση που μετράται στο σημείο 
εφαρμογήε της δύναμης δεν είναι μεγαλύτερη από 400 πιπι 

.2 δεν θα αποκολληθεί κατά την διάρκεια των δοκιμών κανένα τμήμα του 
καθίσματος, οι εδράσεις του καθίσματος ή τα εξαρτήματά τους 

.3 το κάθισμα παραμένει σταθερά στηριγμένο, ακόμη και εαν ενα ή 
περισσότερα σημεία έδρασης έχουν μερικώς αποκολληθεί· 

.4 όλα τα συστήματα ασφάλισης παραμένουν ασφαλισμένα κατά την 
διάρκεια της δοκιμής, όμως τα συστήματα ρύθμισης και ασφάλισης 
δεν χρειάζεται να λειτουργούν μετά τις δοκιμές· και 

.5 τα άκαμπτα μέρη του καθίσματος με τα οποία ο καθήμενος μπορεί να 
έλθει σε επαφή παρουσιάσουν καμπυλωμένη επιφάνεια με ακτίνα 
τουλάχιστον 5 γπιώ. 

2.7 Οι απαιτήσεις του Μέρους 3 μπορεί να χρησιμοποιούνται αντί των 
απαιτήσεοιν του παρόντος Μέρους, υπό τον όρο ότι οι χρησιμοποιούμενες για τις 
δοκιμές επιταχύνσεις θα είναι τουλάχιστον 3μ. 

3 Δυναμικές δοκιμές καθισμάτων 

3.1 Οι απαιτήσεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται επιπλέον εκείνων της 
παραγράφου 2.1 για καθίσματα πληρώματος και επιβατών σε σκάφη που έχουν 
σχεδιασθεί για φορτίο σύγκρουσης 3§ ή μεγαλύτερο. 

3.2 Ολα τα καθίσματα επί ίων οποίων εφαρμόζεται το παρόν Μέρος, η 
κατασκευή στήριξης του καθίσματος, η προσάρτηση με την κατασκευή του 
καταστρώματος, η "ζώνη πρόσδεσης εάν έχει εγκατασταθεί, και η ζεύξη των ώμων εάν 
έχει εγκατασταθεί, πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανθίστανται στην 
μεγίστη δύναμη επιτάχυνσης που μπορεί να επιβληθεί επάνω τους κατά την διάρκεια 
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σύγκρουσης σχεδιασμού. Πρέπει να δίδεται προσοχή στον προσανατολισμό του 
καθίσματος σχετικά με τη δύναμη επιτάχυνσης (δηλ. εάν το κάθισμα βλέπει προς τα 
εμπρός, προς τα πίσω, ή προς τα πλαϊνά). 

3.3 Η ώθηση επιτάχυνσης την οποία υφίσταται το σκάφος πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτική της χρονικής εξέλιξης της σύγκρουσης του σκάφους. Εάν η 
χρονική εξέλιξη του σύγκρουσης δεν είναι γνωστή ή δεν μπορεί να εξομοιωθεί, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο χρονικής εξέλιξης της επιτάχυνσης που 
δεικνύεται στο σχήμα. 


ΰ/ρ,,ι 


1.0 


0.7 


1 1 1 . 

• ; 1 I 1 

' I . 

5 « . . ' Τ \ 

ΐΟ 20 70 30 90 150 

Χρόνος (γπχ) 

Σχήμα - Πλαίσιο χρονικής εξέλιξης επιτάχυνσης 

3.4 . Κατά τον προγραμματισμό της δοκιμής, κάθε μονάδα καθίσματος με τα 
εξαρτήματα της (π.χ. ζώνες πρόσδεσης και ζεύξεις ώμων) πρέπει να προσαρτάται 
στην κατασκευή στήριξης με τον ίδιο τρόπο που θα προσαρτηθεί στο σκάφος. Η 
κατασκευή στήριξης μπορεί να είναι άκαμπτη επιφάνεια· ωστόσο, προτιμάται 
κατασκευή στήριξης που έχει την ίδια αντοχή και ακαμψία με αυτή της κατασκευής 
στήριξης του σκάφους. Άλλα καθίσματα και / ή τραπέζια με τα οποία ο καθήμενος 
μπορεί να έλθει σε επαφή κατά την διάρκεια σύγκρουσης πρέπει να περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα της δοκιμής, με προσανατολισμό και μέθοδο προσάρτησης όπως και 
στο σκάφος. 

3.5 Κατά την διάρκεια της δυναμικής δοκιμής καθίσματος πρέπει να τοποθετείται 
σε όρθια θέση καθίσματος ομοίωμα δοκιμής κατά 50% ανθρωπομορφικό, κατάλληλο 
για διεξαγωγή δοκιμών. Εάν η τυπική μονάδα καθισμάτων αποτελείται από 
περισσότερα του ενός καθίσματα, πρέπει σε κάθε ένα κάθισμα της μονάδας να 
τοποθετείται από ένα ομοίωμα. Το ομοίωμα ή τα ομοιώματα πρέπει να ασφαλίζονται 
στη μονάδα των καθισμάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες των ανεγνωρισμένων 
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εθνικών προτύπων 1 και να ασφαλίζονται χρησιμοποιώντας μόνο την ζώνη πρόσδεσης 
και την ζεύξη των ώμων εάν έχουν εγκατασταθεί. Δίσκοι τραπέζιών και άλλες τέτοιες 
διατάξεις πρέπει να τοποθετούνται στην θέση που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
την μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα τραυματισμού για τον καθήμενο. 


3.6 Το ομοίωμα της δοκιμής πρέπει να είναι εξοπλισμένο και ρυθμισμένο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ανεγνωρισμένου εθνικού προτύπου, έτσι ώστε να 
επιτρέπει κατ* ελάχιστον τον υπολογισμό του κριτηρίου του τραυματισμού της 
κεφαλής, τον υπολογισμό του δείκτη θωρακικού τραύματος, την μέτρηση της 
δύναμης στο μηρό, και την μέτρηση, εάν είναι δυνατό, της επιμήκυνσης και της 
κάμψης του αυχένα. 


3.7 Εάν στις δοκιμές χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός ομοιώματα, το 
ομοίωμα που ευρίσκεται στο κάθισμα που έχει για τον καθήμενο την μέγιστη 
πιθανότητα να τραυματισθεί πρέπει να είναι εκείνο που θα εξοπλισθεί με τα όργανα. 
Το άλλο ή τα άλλα ομοιώματα δεν χρειάζεται να εξοπλισθούν με όργανα. 

3.8 Πρέπει οι δοκιμές να διεξάγονται και τα όργανα να δειγματίζονται σε βαθμό 
τέτοιο που να είναι επαρκής ώστε να δεικνύεται η απόκριση του ομοιώματος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ανεγνωρισμένου εθνικού προτύπου^. 

3.9 Η μονάδα καθισμάτων που δοκιμάσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Μέρους αυτού πρέπει να θεωρείται ως αποδεκτή εάν : 


.1 η μονάδα καθισμάτων και τα τραπέζια που έχουν εγκατασταθεί στην 
μονάδα ή στην περιοχή δεν εκτοπίζονται από το κατάστροομα στήριξης 
και δεν παραμορφώνονται κατά τρόπο που θα προξενούσαν παγίδευση 
ή τραυματισμό του καθημένου- 

.2 η ζώνη πρόσδεσης, εάν έχει εγκατασταθεί, παραμένει προσαρτημένη 
και επάνω στην λεκάνη του ομοιώματος κατά την διάρκεια του 
κτυπήματος. Η ζεύξη των ώμων, εάν έχει εγκατασταθεί, παραμένει 
προσαρτημένη και σε άμεση εγγύτητα με τους ώμους του ομοιώματος 
κατά την διάρκεια του κτυπήματος. Μετά το κτύπημα, οι μηχανισμοί 
απελευθέρωσης των οποιωνδήποτε εγκατεστημένων ζωνών πρόσδεσης 
και ζεύξεων των ώμων πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν· 

.3 ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια αποδοχής : 

3.1 το κριτήριο τραυματισμού κεφαλής (Η10), υπολογιζόμενο 
σύμφωνα με τον τύπο, δεν υπερβαίνει την τιμή 500 


ηιο^-π) 


1 

—— \ α (ί) άί 
Ϊ2~ίΐ 


Γίνεται μνεία του ΓΟΕ 80 με την προσθήκη 79. Μπορούν να γίνουν αποδεκτά και άλλα 
εθνικά πρότυπα. 

Γίνεται μνεία των προδιαγραφών του Διεθνούς Προτύπου 150 6487 Οδικά οχήματα - 
Τεχνική μέτρησης σε δοκιμές κτυτιήματος- Χρήση οργάνων(Ί987) ή του 5ΑΕ .12 Μ - Χρήση οργάνων. 
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όπου : 

// και 1 2 είναι οι χρόνοι έναρξης και λήξης (σε 
δευτερόλεπτα) του χρονικού διαστήματος όπου το ΗΙ€ 
είναι μέγιστο. Ο όρος α(ι) είναι η προκύπτουσα 
μετρούμενη επιτάχυνση στην κεφαλή του ομοιώματος 
σε £· 

.3.2 ο δείκτης θωρακικού τραύματος (ΤΤΙ), υπολογιζόμενος 
σύμφωνα με τον τύπο, δεν υπερβαίνει τα 30§ εκτός εάν 
πρόκειται για συνολικές χρονικές περιόδους μικρότερες των 3 

ΓΠ5 

ΤΤΙ — Μ& + 

^ ή η επιτάχυνση στο κέντρο βάρους 

όπου : 

8κ είναι η επιτάχυνση σε § είτε του ανώτερου είτε 
του κατώτερου πλευρού· 

8ι„ 5 είναι η επιτάχυνση στο χαμηλότερο ύψος της 
σπονδυλικής στήλης· και 

.3.3 η δύναμη στο μηρό δεν υπερβαίνει τα 10 Ι<Ν με την εξαίρεση 
ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 λΝ για χρονικές περιόδους 
που διαρκούν περισσότερο των 20 τη$· και 

οι φορτίσεις στους επάνω ιμάντες ζεύξης του κορμού δεν υπερβαίνουν 
τα 7.8 λΝ ή το σύνολο των 8,9 ΙίΝ εάν χρησιμοποιούνται διπλοί 
ιμάντες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΣΩΣΤΒΙΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ 

1 Γ ενικά 

1.1 Όλες οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες πρέπει: 

. 1 να είναι κατασκευασμένες με κατάλληλη τεχνολογία και υλικά· 

.2 να μην υφίστανται βλάβη κατά την στοιβασία τους σε όλη την έκταση 
των θερμοκρασιών από -18°(2 έως +65 0 Ο 

.3 να είναι ικανές για λειτουργία σε όλη την έκταση των θερμοκρασιών 
από -18°0 έως +65 υ € και σε θερμοκρασίες νερού από -ΓΟ έως +30°€· 

.4 να μην αποσυντίθενται, να είναι ανθεκτικές στην διάβρωση και να μην 
προσβάλλονται υπερβολικά από το θαλάσσιο νερό, το πετρέλαιο ή 
τους μύκητες· 

.5 να παραμένουν σταθερές και να διατηρούν το σχήμα τους όταν 
φουσκώνονται και φορτώνονται πλήρως· και 

.6 να εφοδιάζονται με ανακλαστικό υλικό, που να βοηθά στον εντοπισμό, 
και σύμφωνα με τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό . 

2 Κατασκευή 

2.1 11 ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία πρέπει να είναι κατασκευασμένη 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε όταν ριφθεί στο νερό μέσα στο περίβλημά της από ύψος 10 
ιη, η σωσίβια σχεδία και ο εξοπλισμός της να λειτουργήσουν ικανοποιητικά. Εάν η 
ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία πρόκειται να στοιβαχθεί σε ύψος 
μεγαλύτερο των 10 τη από την ίσαλο στην άφορτη κατάσταση πλου, πρέπει να είναι 
τύπου που να έχει υποστεί επιτυχή δοκιμή πτώσης από αυτό τουλάχιστον το ύψος. 

2.2 Η ανοικτή αναστρεφόμενη επιπλέουσα σωσίβια σχεδία πρέπει να είναι ικανή 
να αντέχει σε επαναλαμβανόμενες αναπηδήσεις από ύψος τουλάχιστον 4,5 ιη. 

2.3 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία και τα εξαρτήματα της πρέπει να 
είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ικανή να ρυμουλκείταί με 
ταχύτητα 3 κόμβων σε ήρεμο νερό φορτωμένη με πλήρες φορτίο ατόμων και 
εξοπλισμού και με εκδιπλωμένη την άγκυρα θαλάσσης. 

2.4 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία όταν είναι πλήρως φουσκωμένη 
πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει την επιβίβαση επ’ αυτής από το νερό, με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν φουσκώνει. 


1 Γίνεται μνεία της Σύστασης για την Χρήση και Τοποθέτηση Ανακλαστικών Υλικών σε 

σωστικά μέσα, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.658( 16). 
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2.5 Πρέπει: 

. 1 ο θάλαμος κύριας άντωσης να υποδιαιρείται σε όχι λιγότερα από δύο 
ξεχωριστά διαμερίσματα, καθένα των οποίων να φουσκώνει μέσω 
ανεπίστροφης βαλβίδας φουσκώματος σε κάθε διαμέρισμα- 

,2 οι θάλαμοι άντωσης να είναι έτσι διευθετημένοι ώστε σε περίπτωση 
που ένας εκ των θαλάμων υποστεί βλάβη ή δεν φουσκώσει, το άθικτο 
διαμέρισμα να είναι ικανό να στηρίξει με αποτελεσματικά έξαλα 
επάνω από ολόκληρη την ανοικτή περιφέρεια της ανοικτής 
αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας τον αριθμό των ατόμων που η 
σωσίβια σχεδία επιτρέπεται να εξυπηρετεί, κάθε ένα των οποίων έχει 
μάζα 75 Ι<§ και κάθεται στην κανονική θέση του. 

2.6 Το δάπεδο της ανοικτής αναστρεφόμενης σχεδίας πρέπει να είναι 
υδατοστεγανό. 

2.7 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία πρέπει να φουσκώνεται με μη 
τοξικό αέριο από σύστημα φουσκώματος που συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 4.2.2 του Κώδικα Τ3Α. Το φούσκωμα πρέπει να ολοκληρώνεται 
μέσα σε χρονική περίοδο ενός πρώτου λεπτού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 
18°Π και 20°€ και μέσα σε χρονική περίοδο τριών πρώτων λεπτών σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -18°. Μετά το φούσκωμα η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία 
πρέπει να διατηρεί το σχήμα της ενώ είναι φορτωμένη με το πλήρες φορτίο της με 
άτομα και εξοπλισμό. 

2.8 * Κάθε πνευστό διαμέρισμα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει σε πίεση ίση με 
τουλάχιστον τρεις φορές την πίεση λειτουργίας και πρέπει να προστατεύεται από την 
ανάπτυξη πίεσης που υπερβαίνει το διπλάσιο της πίεσης λειτουργίας, είτε μέσω 
ανακουφιστικών βαλβίδων είτε με περιορισμένη παροχή αερίου.· Πρέπει να 
διατίθενται μέσα για την εγκατάσταση της αντλίας πληρώσεως ή του τύπου φυσερού. 

2.9 Η επιφάνεια των θαλάμων άντωσης πρέπει να είναι από αντιολισθητικό υλικό. 
Τουλάχιστον το 25% των θαλάμων αυτών πρέπει να έχουν ευδιάκριτο χρωματισμό. 

2.10 Ο αριθμός των ατόμων τα οποία μία ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία 
επιτρέπεται να μεταφέρει πρέπει να ισούται με το μικρότερο : 

.) του πλησιέστερου μεγαλύτερου ακεραίου αριθμού που προκύπτει 
διαιρώντας δια 0,096 τον όγκο, μετρούμενο σε κυβικά μέτρα, των 
θαλάμων κύριας άντωσης (που για τον σκοπό αυτό δεν περιλαμβάνει 
τα εγκάρσια τμήματα εάν υπάρχουν) ενώ είναι φουσκωμένοι· ή 

.2 του πλησιέστερου μεγαλυτέρου ακεραίου αριθμού που προκύπτει 
διαιρώντας δια 0,372 την εσωτερική οριζόντια εγκάρσια επιφάνεια της 
ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας, μετρούμενη σε 
τετραγωνικά μέτρα (η οποία για τον σκοπό αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει το εγκάρσιο ή τα εγκάρσια τμήματα εάν υπάρχουν) 
μετρούμενη στην πλέον εσωτερική όψη των θαλάμων άντωσης· ή 
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.3 του αριθμού των προσώπων με μάζα 75 Γμ, που όλα φορούν σωσίβιες 
ζώνες, και που μπορούν να καθίσουν στο εσωτερικό των θαλάμων 
άντωσης χωρίς να παρεμβάλλονται στον χειρισμό οποιουδήποτε 
εξοπλισμού της σωσίβιας σχεδίας. 

3 Εξαρτήματα ανοικτών αναστρεφομένων σωσιβίων σχεδίων 

3.1 Γύρω από το εσωτερικό και το εξωτερικό των ανοικτών αναστρεφομένων 
σωσιβίων σχεδίων πρέπει να προσδένονται σχοινιά με ασφαλή τρόπο. 

3.2 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία πρέπει να εφοδιάζεται με επαρκές 
πεισμάτιο κατάλληλου μήκους για αυτόματο φούσκοι μα. κατά την επαφή με το νερό. 
Για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες που εξυπηρετούν περισσότερα από 
30 άτομα πρέπει να τοποθετείται πρόσθετο σχοινί ανέλκυσης. 

3.3 Η αντοχή στην θραύση του συστήματος πρόσδεσης, περιλαμβανόμενων των 
μέσων προσάρτησής του στην ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία, πλην του 
ασθενούς συνδέσμου που απαιτείται από την παράγραφο 4.1.6.2 του Κώδικα Ι.8Λ, 
πρέπει να είναι: 

. 1 7.5 ΓΝ για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες που 

εξυπηρετούν μέχρι 8 άτομα· 

.2 10,0 ΚΝΙ για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες που 

εξυπηρετούν από 9 έως 30 άτομα· και 

.3 15.0 1<Ν για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες που 

εξυπηρετούν περισσότερα από 30 άτομα. 

3.4 Οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες πρέπει να εφοδιάζονται 
τουλάχιστον με τον ακόλουθο αριθμό πνευστών διαδρόμων επιβίβασης για την 
υποβοήθηση της επιβίβασης από την θάλασσα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν 
φουσκώνει η σχεδία : 

. I έναν διάδρομο επιβίβασης για ανοικτές αναστρεφόμενες 

σωσίβιες σχεδίες που εξυπηρετούν μέχρι 30 άτομα· 

.2 δύο διαδρόμους επιβίβασης για ανοικτές αναστρεφόμενες 

σωσίβιες σχεδίες που εξυπηρετούν περισσότερα από 30 άτομα- 
αυτοί οι διάδρομοι επιβίβασης πρέπει να ευρίσκονται 180° ο 
ένας από τον άλλον. 

3.5 Οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες πρέπει να εφοδιάζονται με 
θύλακες νερού που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

. 1 η εγκάρσια επιφάνεια των θυλάκων πρέπει να έχει σχήμα ισοσκελούς 
τριγώνου, με την βάση του τριγώνου προσαρτημένη στους θαλάμους 
άντωσης της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας· 
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.2 η σχεδίαση πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι θύλακες να 
γεμίζουν μέχρι περίπου το 60% της χιορητικότητάς τους μέσα στα 15 
έως 20 δευτερόλεπτα της εκδίπλωσης· 

.3 οι θύλακες που προσαρτώνται σε κάθε θάλαμο άντωσης πρέπει 
κανονικά να έχουν συνολική χωρητικότητα μεταξύ 125 I και 150 / για 
ανοικτές αναστρεφύμενες σωσίβιες σχεδίες μεγέθους μέχρι και 10 
ατόμων 

.4 οι θύλακες που πρόκειται να προσαρτηθούν σε κάθε θάλαμο άντωσης 
σε σωσίβιες σχεδίες που πιστοποιούνται να μεταφέρουν περισσότερα 
των 10 ατόμων πρέπει να έχουν, όσο αυτό είναι πρακτικώς δυνατόν, 
συνολική χωρητικότητα 12 Λ' λίτρα, όπου Ν είναι ο αριθμός των 
μεταφερομενών ατόμων 

.5 κάθε θύλακας σε θάλαμο άντωσης πρέπει να προσαρτάται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε όταν είναι σε θέση εκδίπλωσης να έχει 
προσαρτηθεί κατά ολόκληρο το μήκος των ανωτέρων ακμών του 
επάνιο ή κοντά στο χαμηλότερο μέρος του χαμηλότερου θαλάμου 
άντωσης· και 

.6 οι θύλακες πρέπει να κατανέμονται συμμετρικά γύρω από την 
περιφέρεια της σωσίβιας σχεδίας με επαρκή διαχωρισμό μεταξύ κάθε 
θύλακα ώστε να μπορεί ο αέρας να διαφύγει εύκολα. 

3.6 Στην ανώτερη και κατώτερη επιφάνεια τιον θαλάμων άντωσης πρέπει να 
προσαρμόζονται τουλάχιστον από ένας φανός μη αυτόματου χειρισμού που να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις. 

3.7 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλες διατάξεις αυτόματης αποστράγγισης στην 
κάθε πλευρά του δαπέδου της σωσίβιας σχεδίας, ως ακολούθως : 

.1 από μία, προκειμένου για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες 
που εξυπηρετούν μέχρι 30 άτομα· 

.2 από δύο, προκειμένου για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες 
που εξυπηρετούν περισσότερα από 30 άτομα. 

3.8 Ο εξοπλισμός της κάθε ανοικτής αναστρεφόμενης σοισίβιας σχεδίας πρέπει να 
αποτελείται από : 

.1 έναν επιπλέοντα δακτύλιο διάσωσης, προσαρμοσμένο σε αντωτικό 
σχοινί μήκους όχι μικρότερου των 30 ηι με αντοχή θραύσης 
τουλάχιστον 1 1ίΝ· 

.2 πρέπει να φέρονται δύο μαχαίρια ασφαλείας μη πτυσσόμενου τύπου, 
που να έχουν λαβή που επιπλέει, προσαρμοσμένα στην ανοικτή 
αναστρεφόμενη σχεδία με λεπτά σχοινιά. Πρέπει να αποθηκεύονται σε 
θύλακες κατά τρόπο, ώστε ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο η 
αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία φουσκώνει, το ένα να είναι άμεσα 
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διαθέσιμο στην επάνω επιφάνεια του επάνω θαλάμου άντωσης σε 
κατάλληλη θέση ώστε να είναι εφικτό να κοπεί εύκολα το πεισμάτιο- 

.3 ένα δοχείο που να επιπλέει· 

.4 δύο σπόγγους· 

.5 μία άγκυρα θαλάσσης μόνιμα προσαρτημένη στην ανοικτή 
αναστρεφόμενη σχεδία κατά τέτοιον τρόπο (άστε να εκδιπλώνεται 
εύκολα όταν αυτή φουσκώνει. Η θέση της άγκυρας θαλάσσης πρέπει 
να σημαίνεται ευκρινώς επί αμφοτέρων των θαλάμων άντωσης· 

.6 δύο επιπλέοντα κουπιά - 

.7 ένα σύνολο εξοπλισμού πρώτων |3οηθειών μέσα σε αδιάβροχη θήκη 
που να μπορεί να κλειστεί ερμητικά μετά την χρήση· 

.8 μία σφυρίκτρα ή παρόμοιο μέσο ηχητικού σήματος· 

.9 δύο φωτοβολίδες χειρός· 

.10 έναν υδατοστεγανύ ηλεκτρικό φανό κατάλληλο για σήματα Μορς μαζί 
με ένα εφεδρικό σύνολο μπαταριών και έναν εφεδρικό λαμπτήρα μέσα 
σε αδιάβροχο περίβλημα· 

. 11 ένα σύνολο εξοπλισμού επισκευής για την επισκευή διατρήσεων των 
διαμερισμάτων άντωσης· και 

. 12 μία αντλία πληρώσεως ή τύπου φυσερού. 

3.9 Ο εξοπλισμός που καθορίζεται στην παράγραφο 3.8 ονομάζεται 118(3 Ραοΐί. 

3.10 Όπου συντρέχει περίπτωση, ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται σε κιβώτιο, 
το οποίο εάν δεν αποτελεί ενσωματωμένο τμήμα της ανοικτής αναστρεφόμενης 
σωσίβιας σχεδίας ή εάν δεν είναι μόνιμα προσαρτημένο σ' αυτήν, πρέπει να 
αποθηκεύεται και να ασφαλίζεται στην ανοικτή αναστρεφόμενη σιοσίβια σχεδία και 
να είναι ικανό να επιπλέει στο νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς βλάβη των 
περιεχομένων του. Ασχέτως του εάν το κιβώτιο του εξοπλισμού είναι ενσωματωμένο 
τμήμα της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας ή είναι μόνιμα προσαρτημένο 
σ' αυτήν, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι άμεσα προσιτός, με όποιον τρόπο και αν 
φουσκώνει η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία. Το σχοινί που στερεώνει το 
κιβώτιο του εξοπλισμοί) στην ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία πρέπει να έχει 
αντοχή θραύσης 2 λΝ ή 3:1 βάσει της μάζας ολόκληρης της συσκευασίας του 
εξοπλισμού, οποιοδήποτε εκ των δύο είναι το μεγαλύτερο. 

4 Περιβλήματα για ανοικτές αναστμεφόμενες πνευστές σωσίβιες σχεδίες 

4.1 Οι ανοικτές αναστρεφόμενες σιοσίβιες σχεδίες πρέπει να συσκευάζονται σε 
περίβλημα το οποίο να είναι: 
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. κατασκευασμένο κατά τρόπο που να αντέχει στις συνθήκες που 
απαντιόνται στην θάλασσα· 

.2 επαρκούς ενδογενούς αντωτικής ικανότητας ώστε όταν το σκάφος 
βυθίζεται, να έλκεται από την συσκευασία της σωσίβιας σχεδίας με 
τον εξοπλισμό της το πεισμάτιο από το εσωτερικό και να τίθεται σε 
λειτουργία ο μηχανισμός φουσκώματος· 

.3 όσο είναι πρακτικώς δυνατόν, υδατοστεγές, με την εξαίρεση οπών 
αποστράγγισης στον πυθμένα του περιβλήματος. 

4.2 Το περίβλημα πρέπει να σημαίνεται με : 

. 1 το όνομα του κατασκευαστή ή την εμπορική επωνυμία· 

.2 τον αριθμό σειράς· 

.3 τον αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να φέρει· 

.4 την ένδειξη : αναστρεφόμενη, όχι σύμφωνα με την Δ.Σ. 30ΤΑ8 
.5 τον τύπο της περικλειόμενης συσκευασίας ανάγκης- 

.6 την ημερομηνία τελευταίας συντήρησης- 

.7 το μήκος του πεισματίου· 

.8 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στοιβασίας πάνω από την ίσαλο (που 
εξαρτάται από το ύψος δοκιμής ρίψης)· και 

.9 τις οδηγίες ρίψης στη θάλασσα. 

5 Σημάνσεις επί των ανοικτών αναστρεφομένων πνευστών σωσιβίων 
σχεδιών 

Οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες πρέπει να σημαίνονται με : 

. 1 το όνομα του κατασκευαστή ή την εμπορική επωνυμία- 

.2 τον αριθμό σειράς- 

.3 την ημερομηνία κατασκευής (μήνα και έτος)· 

.4 το όνομα και τον τόπο του σταθμού συντήρησης όπου συντηρήθηκε 
τελευταία- 

.5 τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετεί στο άνω μέρος 
κάθε θαλάμου άντωσης, με χαρακτήρες ύψους όχι μικρότερου των 100 
ιτιηι και με χρώμα που να παρουσιάζει αντίθεση με εκείνο του 
θαλάμου. 
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6 Οδηγίες και πληροφοριακά στοιχεία 

Οι οδηγίες και τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτείται να περιληφθούν στο 
εγχειρίδιο εκπαίδευσης του σκάφους και στις οδηγίες για συντήρηση επί του 
σκάφους, πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη για να περιληφθούν σ αυτό το 
εγχειρίδιο εκπαίδευσης και στις οδηγίες συντήρησης επί του σκάφους. Οι οδηγίες και 
τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να είναι σε σαφή και περιεκτική μορφή και πρέπει 
να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα : 

. 1 γενική περιγραφή της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας και 
του εξοπλισμού της· 

.2 τις διατάξεις εγκατάστασης· 

.3 τις οδηγίες λειτουργίας, περιλαμβανομένης της χρήσης του 

σχετιζόμενου εξοπλισμού διάσωσης· 

.4 τις απαιτήσεις συντήρησης. 

7 Δοκιμές των ανοικτών αναστρεφομένιον σωσιβίων σχεδίων 

7.1 Κατά την δοκιμή των ανοικτών αναστρεφομένιον σωσιβίων σχεδιών σύμφωνα 
με τις συστάσεις της Απόφασης Μ8€.81(70), μέρος 1 : 

.1 οι δοκιμές αριθ. 5.5, 5.12, 5.16, 5.17.2, 5.17.10, 5.17.11, 5.17.12, 5.18 
και 5.20 μπορούν να παραλείπονται· 

.2 το τμήμα της δοκιμής αριθ. 5.8 που αφορά την διάταξη κλεισίματος 
μπορεί να παραλείπεται- 

.3 η θερμοκρασία -30°Ο κατά τις δοκιμές 5.17.3 και 5.17.5 μπορεί να 
υποκαθίσταται με -18 0 Ο και 

.4 το ύψος ρίψης των 18 σι στην δοκιμή αριθ. 5.1.2 μπορεί να 
υποκαθίσταται με 10 γω. 

Οι παραλειφθείσες δοκιμές και οι υποκαταστάσεις, όπως περιγράφονται ως άνω, 
πρέπει να δεικνύονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. 


Αρθρο δεύτερο 
Ελεγχος εφαρμογής 

Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της από¬ 
φασης αυτής είναι ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών 
Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.) ο οποίος θα είναι επίσης η μνημο¬ 
νευόμενη στους ορισμούς του εν λόγω Κώδικα ως «Αρ¬ 
χή»· 


Άρθρο τρίτο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Ιανουάριου 2004 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


